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• This  document  has  been  reproduced  from  the  best  copy  furnished  by  the 
organizational  source.  It  is  being  released  in  the  interest  of  making  available  as 
much  information  as  possible. 


• This  document  may  contain  data,  which  exceeds  the  sheet  parameters.  It  was 
furnished  in  this  condition  by  the  organizational  source  and  is  the  best  copy 
available. 
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which  have  been  reproduced  in  black  and  white. 


• This  document  is  paginated  as  submitted  by  the  original  source. 
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PUBLICATION  CHANGE 


THE  FOLLOWING  CHANGES  APPLY  TO  PUBLICATION:  Space  Shuttle  Data  Report 

TITLE:  results  of  A PRESSURE  LOADS  INVESTIGATION  ON  A 0.030-SCALE  MODEL 

(A7-0TS)  OF  THE  INTEGRATED  SPACE  SHUTTLE  VEHICLE  CONFIGURATION  5 IN  THE  NASA 

FOOT  LEG  OF  THE  UNITARY  PLAN  WIND  TUNNEL  (IA81A) 

; November  1975  BRANCH:  DATAMAN 

CR-141,836,  Volume  1 A/X- 
Volume  2 A/10^ 

NAS^iT^-lA llsaBV*  Volume  3 A.O(, 

NAS)^  CR- 1417^9,  Volume  k ^ /S^  ^ ^ 

NASA  CR- 141, 840,  Volume  5 ^ 

NASA  CR-141,841,  Volume  6 //7^- 

NASA  CR- 141, 842,  Volume  1 rJ7C-^  JS^S^ 

Subsequent  to  publication,  the  following  errors  were  discovered  in  the 
documented  pressure  tap  locations: 

1)  In  table  IV,  the  wing  station  corresponding  to  n = 0.673  was 
erroneously  stated  as  Yq  = 300  instead  of  Yq  = 315. 
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2)  In  table  IV  and  all  plotted  and  tabulated  left  wing  pressure 
data,  tap  locations  given  as  n = 0.673,  x/c  ^ 0.775  should  be 
n = 0.641  at  the  same  chordwise  locations. 

3)  In  table  VI,  spanwise  tap  locations  given  as  riv  0.153,  0.316, 
0.600,  0.840,  should  be  0.158,  0.317,  0.602,  0.839,  respectively. 

4)  In  table  VIII,  the  stated  values  of  SRB  axial  coordinates  Xg  and 
Xg/iig  are  erroneous  for  tap  numbers  909-932;  tap  numbers  870, 

882,  and  901-908  were  deleted  from  the  test  but  erroneously  in- 
cluded in  the  table. 

This  publication  change  presents  tables  IV,  VI,  and  VIII  as  revised  from 
the  subject  publication.  Users  of  the  tabulated  or  plotted  pressure  data  for 
the  left  wing  should  refer  to  the  revised  table  IV  for  the  correct  pressure 
tap  locations. 
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DATA  REDUCTION  (Concluded) 


AbsRB  = 236.46  ft^ 

1b  = 14. 75* 

°o 

Xbf  = 1329.7  in. 

Xb  = 1263.0  in. 

Zb  = 336.5  in. 


Base  pressure  coefficients  represented  the  average  pressure  on  the 
respective  bases.  Body  flap  pressure  coefficients  were  as  given  by  figure 
2o. 


Right  SRB  forces  and  moments  were  calculated  as  a mirroi*' image  of 
left  SRB  forces  and  moments  about  B = 0: 


Forces  and  moment  on  each  component  (Orbiter,  ET,  left  SRB,  and 
right  SRB)  were  interpolated  versus  the  respective  angle  of  attack  and 
angle  of  sideslip  of  each  component  to  nominal  angles.  These  data  were 
then  added  to  provide  total  integrated  vehicle  forces  and  moments. 
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Planform 

Wetted 

Base 
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FS  of  BSRM  nose  (Xj) 

BP  of  BSRM  centerline  (Yy) 


FULL  SCALE 
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146.00 

192.00 
9.3198 


236.46 


400.0 

743.0 
250.5 


MODEL  SCALE 

53.682 

4.38 

5.76 

9.3198 


0.2128 


1.200 

22.29 

7.515 
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IS44>27S.  S.S-a2ft 

9.93 


5.687  5.687 

?94.678  QJ253 
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RESULTS  OF  A PRESSURE  LOADS  INVESTIGATION  ON  A 
0.030-SCALE  MODEL  (47-OTS)  OF  THE 
INTEGRATED  SPACE  SHUTTLE  VEHICLE  CONFIGURATION  5 
IN  THE  NASA  AMES  RESEARCH  CENTER  11  x 11  FOOT  LEG  OF 
THE  UNITARY  PLAN  WIND  TUNNEL  (IA81A) 
by 

E.  Chee,  Rockwell  International  Space  Division 
ABSTRACT 

Results  of  wind  tunnel  test  IA81A  are  presented.  The  model  was  a 
0. 030-scale  representation  of  the  integrated  Space  Shuttle  Vehicle  Con- 
figuration 5.  Testing  was  conducted  in  the  NASA  Ames  Research  Center 
11  X 11  foot  leg  of  the  Unitary  Plan  Wind  Tunnel  to  investigate  pressure 
distributions  for  aeroloads  analyses  at  Mach  numbers  from  0.9  through 
1.4.  Angles  of  attack  and  sideslip  were  varied  from  -6  to  +6  degrees. 

This  report  consists  of  7 volumes  of  force  and  pressure  data.  They 
are  arranged  in  the  following  manner: 

Volume 

No.  Contents 

1 IA81A  Plotted  Force  Data 

2 I ASIA  Tabulated  Force  Data 

IA81A  Plotted  Pressure  Data 

3 IA81A  Tabulated  Pressure  Data 

(a)  orbiter  fuselage  pages  1-447 

(b)  left  vertical  tail  surface  pages  448-615 
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Volume 

No. 


4 
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Contents 
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(a)  left  lower  wing  surface 
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(a)  left  upper  wing  surface 
IASI A Tabulated  Pressure  Data 

(a)  right  upper  wing  surface 

(b)  right  lower  wing  surface 

(c)  SRM  booster 

IA81A  Tabulated  Pressure  Data 

(a)  external  tank 

(b)  miscellaneous  orifices 


pages  616-1254 


pages  1255-1940 


pages  1941-2179 
pages  2180-2347 
pages  2348-2628 


pages  2629-3076 
pages  3077-3235 
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FUSELAGE  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.4 

PHI 

BETAO,  ALPHAO 

0 

916-933 

57 

EXT  TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.6 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

p 

934-951 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

CONDITIONS 

VARYING 

PLOHED 

COEFFICIENTS 

SCHEDULE 

PAGES 

58 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.9 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

952-969 

59 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.1 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

970-987 

60 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

988-1005 

61 

EXT 

I/O 

TANK  LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.4 

PHI 

BETAT,  ALPHAT 

P 

1006-1023 

62 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 0.6 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1024-1041 

63 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0,9 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1042-1059 

64 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.1 

PHI 

BETAL  ALPHAL 

Q 

1060-1077 

65 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  E' EVON 
= 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.25 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1078-1095 

66 

SRB 

I/O 

LONG.  PRESSURE  DIST.  ELEVON 
= 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.4 

PHI 

BETAL,  ALPHAL 

Q 

1096-1113 

67 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST, 
ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 

0.6 

Z/8V 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1114-1122 

68 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 
ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  - 

0.9 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1123-1131 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


PLOHED 


FIGURE 

NUMBER 

TITLE 

CONDITIONS 

VARYING 

COEFFICIENTS 

SCHEDULE 

PAGES 

69 

VERT.  TAIL  CHORDWIbE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  0,  MACH  =1.1 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1132-1140 

70 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1,25 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1141-1149 

71 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.4 

Z/BV 

BETAO,  ALPHAO 

R 

1150-1158 

72 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.6 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1159-1185 

73 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.9 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

5 

1186-1212 

74 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  =8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.1 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1213-1239 

75 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
I/O  = 8/4,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

S 

1240-1266 

76 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST,,  ELEVON 
I/O  = 8/0,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.4 

Y/BW 

BETAO,  ALPHAO 

s 

1267-1293 

77 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST. 

ELEVON  I/O  = 0/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  =0,6 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1294-1300 

78 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST  ELEVON 
I/O  = 0/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  =0.9 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1301-1307 

79 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST  ELEVON 
I/O  = 0/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  =1,1 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1308-1314 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Continued) 


PLOTTED 


HGURE 

NUMBER 

TITLE 

CONDITIONS 

VARYING 

COEFFICIENTS 

SCHEDULE 

PAGES 

80 

VERT.  TAIL  CHORDWISE  PRESS.  DIST.  ELEVON 
I/O  = Q/0,  SPDBRK  = 55,  MACH  = 1.25 

Z/BV,  ALPHAO 

R 

1315-1322 

81 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.6 

ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1323rl349 

82 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =0.9 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1350-1376 

83 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST.,  ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.1 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1377-1403 

84 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST. , ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  =1.25 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1404-1430 

35 

WING  CHORDWISE  PRESS.  DIST. , ELEVON 
EFFECT,  SPDBRK  = 0,  MACH  = 1.4 

ELV-IB,  ELV-OB, 
ALPHAO,  Y/BW 

S 

1431-1457 

INDEX  OF  DATA  FIGURES  (Concluded) 


PLOTTED  COEFFICIENTS  SCHEDULE: 

A)  CAF,  CNF,  CLMF  versus  ALPHAI 
CNF  versus  CLMF 

B)  CY,  CYNF,  CBL  versus  BETAI 
CY  versus  CYNF 

CY  versus  CBL 

C)  CHEO,  CHEI  versus  ALPHAO 

D)  CABO  versus  ALPHAO 

E)  CABET  versus  ALPHAT 

F)  GABSRB  versus  ALPHAL 

G)  CABSRB  versus  ALPHAR 

H)  CAFAFO  versus  TiACH 

I)  XAC/LV  versus  MACH 

J)  CNALFA  versus  MACH 

K)  YAC/LV  versus  MACH 

L)  CYBETA  versus  MACH 

M)  CHEO,  CHEI  versus  MACH 

N)  DCAF,  DCNF,  DCLMF  versus  MACH 

O)  CP  versus  X/LB 

P)  CP  versus  X/LT 

Q)  CP  versus  X/LS 

R)  CP  versus  X/CV 

S)  CP  versus  X/CW 
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KONiSMClATURE 

General 


PLOT 

SaffiOL  SMBOL 

a 

Cp  CP 

M MACH 

P 

q Q^wa.f) 

Q(PSP) 

rh/l  bh/l 

V 

a ALPHA 

0 BETA 

PSI 

<j>  PHI 

P 

Ab  . 

b BEEP 

c.g. 

LREP 

c 

SEEP 

MRP 

YMB? 

ZMRP 

SUBSCRIPTS 

b 

■ 1 
s 
t 

OD 


OBIOIItAIi  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITT 


DEPPHTIOH 

speed  of  sound;  m/sec,  ft/sec 
pressure  coefficient;  (p^  - Pco)/q 

Mach  number;  V/a 

pressure;  K/m^,  psf 

dynamic  pressure;  l/SpV^,  N/m^,  psf 

unit  Heynolds  number;  per  per  ft 
velocity;  m/sec,  ft/sec 
angle  of  attack,  degrees 
angle  of  sideslip,  degrees 
angle  of  yev,  degrees 
angle  of  roll,  degrees 
mass  density;  kg/rn^j  slugs/ft3 
Reference  & C;G*  Definitions 

base  area;  ft^ 

wing  span  or  reference  span;  m,  ft 

center  of  gravity 

reference  length  or  wing  mean 
aerodynamic  chord;  m,  ft 

wing  area  or  reference  area;  ft^ 

moment  reference  point 

moment  reference  point  on  X axis 

moment  reference  point  on  Y axis 

moment  reference  point  on  Z axis 

base 

local 

static  conditions 
total  conditions 
free  stream 
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WOMMCLATORE  (Continued) 
Body-Axis  System 


PLOT 

SmBOL 

SBJlBOL 

DEFINITION 

% 

CN 

normsl-force  coefficient;  normal  force 

qS 

Ca 

CA 

^dXial-force  coefficient:  ^xiai  force 

qS 

Oy 

CY 

side-force  coefficient;  force 

qS 

CAjj 

CAB 

base -force  coefficient; 
-Ab(pb  - Pra)/qs 

% 

CAF 

forebody  axial  force  coefficient, 

CLM 

pitching-moment  coefficient;  pi t pjain g moment 

Cn 

CIN 

yaving-moment  coefficient;  Yawing  moment 

qSb 

H 

CBL 

rolling-moment  coefficient;  J^oHing  moment 

qSb 

Stability -Axis  System 

CL 

lift  coefficient; 

qs 

cd 

CD 

drag  coefficient;  drag 

qs 

% 

CDB 

base-drag  coefficient;  l^ase  drag 

qS 

% 

CDF 

forebody  drag  coefficient;  Cjj  - 

% 

CY 

side-force  coefficient;  force 

qS 

On 

CLM 

pitching-moment  coefficient;  moment 

qs/nEP 

CLN 

yawing-moment  coefficient;  yawing  moment 

qSb 

CSL 

rolling-moment  coefficient;  rolling  moment 

qSb 

l/d  l/d  lift-to-drag  ratio;  Cj/Cjj 
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S.vmboT 

Ah 

°ET 


A, 


bf 


A. 


"OHS 


A. 


"SRB 


-A. 


"ET 


"SRB 


% 


ET 


'SRB 


"A. 


NOMENCLATURE  {Continued) 

Additions  to  Standard  Nomenclature 

Plot 

Symbol  Defintion 

2 

external  tank  base  area,  ft 

O 

body  flap  upper  surface  area,  ft 
Orbiter  base  area,  ft 

2 

QMS  pod  base  area,  ft 
SRB  base  area,  ft^ 

CABET  external  tank  base  axial  force  coefficient 

CABO  Orbiter  base  axial  force  coefficient 

GABSRB  SRB  base  axial  force  coefficient 

external  tank  total  axial  force  coefficient 
external  tank  forebody  axial  force  coefficient 

Orbiter  forebody  axial  force  coefficient 

SRB  forebody  axial  force  coefficient 

Orbiter  total  axial  force  coefficient 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

S.vmbol  Symbol 

°0MS 

^Pb 

°SRB 

ET 


MRP 

OMS 

RN/FT  RN/L 

Se 

SRB 


X/C 

X/Cv 

^0 

V^o 


X/CW 

X/CV 


X/LT 


Definition 

OMS  pod  average  base  pressure  coefficient 
SRB  average  base  pressure  coefficient 

tiph 

pressure  coefficient  associated  with  1 tap 
external  tank 

Oribter  base  incidence  angle  tb  a line  of  constant 
Xq,  deg. 

Orbiter  fuselage  length,  in. 

moment  reference  point 

orbital  manuvering  system 

unit  Reynolds  number,  million  per  foot 

p 

eleven  surface  area,  ft 
solid  rocket  booster 

longitudinal  distance  from  MRP  to  bodyflap  area 
centroid,  in. 

longitudinal  distance  from  MRP  to  Orbiter  base  area 
centroid,  in. 

chordwise  location  on  wing 
chordwise  location  on  vertical  tail 
Orbiter  longitudinal  station,  in. 

location  on  Orbiter,  fraction  of  Orbiter  body  length 
aft  of  Orbiter  nose 


NOMENCLATURE  (Continued) 


Symbol 


Plot 

Symbol  Definition 

3RB  total  axial  force  coefficient 

elevon  mean  aerodynamic  chord,  in 
CHEI  inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHEO  outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

GMBF  bodyflap  upper  surface  pitching  moment  coefficient 

CMBQ  Orbiter  base  pitching  moment  coefficient 

Orbiter  forebody  pitching  moment  coefficient 

Orbiter  total  pitching  moment  coefficient 
bodyflap  upper  surface  normal  force  coefficient 
Orbiter  base  normal  force  coefficient 
Orbiter  forebody  normal  force  coefficient 

Orbiter  total  normal  force  coefficient 
external  tank  average  base  pressure  coefficient 

bodyflap  average  upper  surface  pressure  coefficient 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 

Symbol  S.ymbol  Definition 


XS 


Orbiter  average  base  pressure  coefficient 
SRB  longitudinal  station,  in. 


X/LS  1 oca V ion  on  SRB,  fraction  of  SRB  body  length  aft 

^ of  SRB  nose 

Xj  XT  external  tank  longitudinal  station,  in. 

X^/At  X/LT  location  on  ET,  fraction  of  ET  body  length  aft  of 

‘ ' ET  nose 


YO 

YS 

YT 


ZO 

ZS 

ZT 

ALPHAO 

ALPHAL 

ALPHAR 

ALPHAT 

BETAO 


Orbiter  lateral  station,  in. 

SRB  lateral  station,  in. 

external  tank  lateral  station,  in. 

vertical  distance  from  MRP  to  Orbiter  base  area 
centroid,  in. 

Orbiter  vertical  station,  in. 

SRB  vertical  station,  in 
external  tank  vertical  station,  in. 

Orbiter  angle  of  attack,  degrees 
left  SRB  angle  of  attack,  degrees 

right  SRB  angle  of  attack,  degrees 

external  tank  angle  of  attack,  degrees 
Orbiter  angle  of  sideslip,  degrees 
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NOMENCLATURE  {Continued) 


Symbol 

Plot 

Symbol 

Definition 

BETAL 

left  SRB  rjngle  of  sideslip,  degrees 

BETAR 

right  SRB  angle  of  sideslip,  degrees 

BETAT 

external  tank  angle  of  sideslip,  degrees 

ELV-IB 

inboard  eleven  deflection  angle,  degrees 

5 

eo 

ELV-OB 

outboard  elevon  deflection  angle,  degrees 

RUDDER 

rudder  deflection  angle,  degrees 

*^SB 

SPDBRK 

speedbrake  deflection  angle,  degrees 

n 

2Y/fa 

spanwise  station,  2Y/b 

PHI 

radial  location,  degrees 

Ca 

orbiter  sting  cavity  axial  force  coefficient 

Pi 

BETA  I 

integrated  vehicle  angle  of  sideslip,  degrees 

“i 

ALPHA! 

integrated  vehicle  angle  of  attack,  degrees 

X/LB 

X/LB 

longitudinal  position/body  length  (fuselage) 

Y/BW 

Y/BW 

local  spanwise  position/wing  span 

Z/BV 

Z/BV 

local  spanvnse  position/vertical  tail  span 

SRM 

SRM 

solid  rocket  motor 
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NOMENCLATURE  (Continued) 


Plot 


Symbol 

Symbol 

Definition 

CYNF 

forebody  yawing  moment  coefficient,  body 
axis  system 

^mf 

CLMF 

forebody  pitching  moment  coefficient 

<^Nf 

CNF 

forebody  normal  force  coefficient 

CAFAFO 

forebody  axial  force  coefficient  at  zero  alpha 

Cn^ 

CNALFA 

derivative  of  normal -force  coefficient  with 
respect  to  alpha,  per  degree 

XAC/IV 

vertical  tail  chordwise  center  of  pressure 
location 

Ycp/^V 

YAC/LV 

vertical  tail  spanwise  center  of  pressure  location 

% 

CYBETA 

derivative  of  side-force  coefficient  with 
respect  to  beta,  per  degree 

DCAF 

incremental  forebody  axial  force  coefficient 

DCNF 

incremental  forebody  normal  force  coefficient 

DCLHF 

incremental  forebody  pitching  moment  coefficient 

CHMl 

CHMl 

contributions  of  the  forward  bridge  to  the 
inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHM2 

CHM2 

contributions  of  the  aft  bridge  to  the 
inboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHM3 

CHM3 

contributions  of  the  forward  bridge  to  the 
outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

CHM4 

CHH4 

contributions  of  the  aft  bridge  to  the 
outboard  elevon  hinge  moment  coefficient 

NOMENCLATURE  (Concluded) 


Data  Set  Identifiers 

The  fourth  letter  of  the  data  set  Identifier  Indicates  the  component* 


e.g.,  RETT04. 
Force 


0 Orbiter 

T External  Tank 

L left  SRB 

R Right  SRB 

H Orbiter  - Hinge  moment 

1 integrated  Vehicle 


Pressure 

B 

L 

U 

W 

R 

V 

S 

T 

C 


Orbiter  Fuselage 
Left  Wing  lower  surface 
Left  Wing  upper  surface* 
Right  Wing  lower  surface 
Right  Wing  upper  surface 
Left  Vertical  Tail 
SRM  Booster 
External  Tank 
Mi seel  1 aneous  Ori fi ces 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED 


The  model  was  a 0.030-scale  representation  of  the  Rockwell  Inter- 
national Space  Shuttle  Integrated  Vehicle,  The  Orbiter  was  per  VL70- 
000140A/B  lines.  The  external  tank  represented  VL78-000063  lines.  The 
solid  rocket  motors  v/ere  per  VL72-000066  lines.  Figures  2a,  b,  and  c 
present  sketches  of  the  model  configuration.  Model  simulation  included 
attach  rtructure  protuberances,  fairings,  fuel  feed  lines,  vent  lines, 
etc.  (basic  model  construction  was  of  ARMCO  17-4  steel). 

Model  forces  and  moments  were  measured  by  3 Task  Corporation  six 
component  balances.  A 2.5  in.  MK  XXA  was  mounted  in  the  Orbiter.  A 2.0 
in.  MK  IIIC  was  mounted  in  the  external  tank.  A 1.5  in.  MK  IIC  was 
mounted  in  the  LH  SRB.  The  balances  are  attached  to  stings  entering  each 
component  through  the  base  areas.  Figures  2m  and  2n  show  the  balance 
locations  in  the  model.  The  RH  wing  inboard  and  outboard  eleven  panels 
are  instrumented  with  hinge  moment  gages  as  shown  in  figure  Ic. 

Surface  and  base  pressures  were  measured  on  the  Orbiter,  external 
tank  and  solid  rocket  motors.  The  Orbiter  was  instrumented  with  a total 
of  480  pressure-orifices,  of  which  6 were  base  and  cavity  pressures.  The 
external  tank  was  instrumented  with  a total  of  314  pressure  orifices.  The 
LH  SRM  was  instruii.ented  with  a total  of  149  pressure  orifices.  Orifice 
locations  are  presented  in  tables  IV  through  VIII  and  figures  2d  through 
2 1. 

The  following  model  shorthand  configuration  notation  was  used: 

LVA'  = AT28  thru  32  FLn  FR-|o  %6  ^1  PT22-27  ^21  ^8 
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CONFIGURATIONS  INVESTIGATED  (Concluded) 


AT'28  thru  32 

PLlO 

FLll 

FR-jo 

^86 

PTi2 

^■^22  thru  27 
S21 
^28 


Attach  hardware  structure 

LH2  feedline 

LO2  feedline 

Umbilical  door  fairing- 

Nozzles  for  solid  rocket  boosters 

®26  ^9  ^44  ^9  *^16  “^28  ^8  *^116 

Lightning  rod  on  nose  of  T28 
External  protuberance 
Solid  rocket  boosters 
External  tank 


Where  model  dimensions  are  as  described  in  table  III.  The  LVA'  con 
figuration  was  tested  with  speed  brake  gap  both  sealed  and  open  and  with 
eleven  gap  both  sealed  and  open.  The  (instrumented)  right  eleven  gap 
was  sealed  by  a permanent  sponge  rubber  seal.  The  left  eleven  gap  was 
'•-ealed  with  plaster.  Speed  brake  gaps  were  sealed  by  red  wax. 
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TEST  FACILITY  DESCRIPTION 


The  Ames  Research  Center  Unitary  Plan  11  by  11  root  Transonic  Wind 
Tunnel  is  a closed-circuit,  air-medium,  variable-density  facility  capable 
of  attaining  Mach  numbers  from  C.6  to  1,4  at  Reynolds  numbers  from  1.7  x 
10®/ft  to  9.4  X 10^/ft.  The  test  section  is  22  feet  long,  and  models  are 
installed  on  internal  strain-gauge  balances  mounted  to  sting-type  support 
systems. 

Shadowgraph  and  Schlieren  photographic  equipment  is  available,  and 
pressure  transducer  instrumentation  is  provided. 

Tunnel  operating  temperature  is  580°R,  Extended  high  Reynolds  num- 
ber runs  are  restricted  by  power  availability. 
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• h 

■;!( 

[• 

DATA  REDUCTION 

All  balances  data  were  reduced  to  coefficients  about  a moment  re- 
ference  point  located  at: 

Xj  = 976.0  in. 

= 0.0  in. 

|: 

Zj  = 400.0  in. 

The  following  reference  dimensions  were  used: 

I S = 2690.0  ft^ 

! = 1297.0  in. 

Hinge  moment  data  were  reduced  about  their  respective  hinge  lines 
using  the  following  reference  values: 

= 210.0  ft^ 

s 

I Cg  = 90.7  in. 

i 

{ Base  and  forebody  coefficients  were  calculated  as  follows: 


DATA  REDUCTION  (Concluded) 

A.  = 201.07  ft^ 

*^SRB 

i.  = 14.75° 

= 1329.7  in. 

X.  = 1263.0  in. 

1=0 

Z.  = 336.5  in. 

1=0 

Base  pressure  coefficients  represented  the  average  pressure  on  the 
respective  bases.  Body  flap  pressure  coefficients  were  as  given  by  figure 
2o, 

Right  SRB  forces  and  moments  were  calculated  as  a mirror  image  of  left 
SRB  forces  and  moments  about  g = 0: 

/ Coefficient  on\  /Coefficient  on 

Right  SRB  I ^ Left  SRB 

\ at  +g  f ~ 

Forces  and  moment  on  each  component  (Orbiter,  ET,  left  SRB,  and 
right  SRB)  were  interpolated  versus  tie  respective  angle  of  attack  and 
angle  of  sideslip  of  each  component  to  nominal  angles.  These  data  were 
then  added  to  provide  total  integrated  vehicle  forces  and  moments. 
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TABLE  I 


test  i IASI A 


PATES  8-23-74 


TEST  CONDITIONS 


MACH  NUMBER 


0.60 


0.90 


1.10 


.25 


1.40 


REYNOLDS  NUMBER 
(per  foot) 


2.25  X 10® 


2.25  X 10® 


2.25  X 10® 


2.25  X 10® 


2.25  X 10® 


DYNAMIC  PRESSURE  STAGNATION  TEMPERATURE 
( pounds/ sq. foot)  (degrees  Fahrenheit) 


1.1 

3.00  X 10®  1 

562 

0.6 

3.20  X 10®  1 

393 

0.9 

3.50  X 10® 

589 

BALANCE  UTILIZED: 


Task  Corp.  2.5"  MK  XXA,  2.0"  HKIIIC,  1.5"  MKIIC 


CAPACITY: 


1.5" 

1000 


COEFFICIENT 

TOLERANCE: 


COMMENTS: 


ItEST:  XrtSlA  \^-OlS)-J 


DATA  SET 

SCHD, 

r ' • M 

IDENTIFIER 

LON  rl  o 

U K A 1 ION 

a 

0 

I 

fA 

RCTOOl 

LVA*  w/sB 

rtL  UMSCfiUED 

X 

o 

9 

o 

55 

hi 

5.0 

Z 

^ Sefi«-ED 

£ 

0-6 

3.2> 

5 

£ 

0-9 

3.5 

^otG")  4 

£ 

/•/ 

3.0 

fNcnt)  5 

T 

f 

1 

r 

/,25 

4.3S 

G 

Iv  A*  DfiSlCLflywaiV6Hlt\£ 

5 

B 

lU 

O 

(D  * {p 

1 

iMiti’  /tepreLevoxj 

LVA  vvl/  m_  ousGAutso 

f) 

B. 

0.9 

S 

' 

A/ 

3.0 

9 

T 

f 

jl 

/■/ 

S.3«5 

fO 

■ . / ucFT  etev/oAj 

bi/Ai'^/  HU -sGAueD 

X 

A/ 

II 

r— 

fi 

B- 

LiS 

— 

A 

X 

e 

i 

L 

14 

IS 

A.. 

6 

0.6 

14 

fi 

Fi 

14 

15 

L 

0.9 

t 

8/6 

_ 

// 

17 

X. 

t 

/o 

k 

j 

r 

J 

r 

0.9 

Li 

r 

TABLE  II. ' 

DATA  SET/RUN  NUMBER  COLLATION  SUMMARY  E 
I I \ ALPW'A  ci 


DATE:  S'^3'7V^ 


“6 

-4 

o 

4 ; 

<o 

! 

i 

1 

i 

i 

// 

/O 

6 

7 

n 

!(p 

!Z 

/3 

/4 

IS 

11 

ZO 

zs 

2t(s> 

XIL 

.sa 

Z 

3o 

31  ' 

3Z 

33 

34 

35 

3 6 

43 

44 

45 

46 

47 

49 

4^ 

41 ,,: 

37 

6! 

5^  ; 

S3 

54 

55 

56 

57 

G5 

G'l 

6 § 

69 

’70 

7/ 

5S 

j 

&o 

<6/ 

13 

<S4 

^5 

*54 

S7 

' 

S9 

90 

9/ 

S /o 


35  40 


•t3LtLJ=£ 


TYPE  OP  DATA 

a OR  p 
schedules 


COEFFICIENT  SCHEDULES 


IDVAR  m <DVAR  (2J  NOV 


Tt  RON  2,1  -sv  ^ Rom  as 

Sii  ^-^4,  /h~.  c> 

NOTt:  ol'-  *4^5  i-osT  oorort^i  Tgrr 


4jOr'¥  5<-A-^RuW'5t  |3i 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II  (Continued) 


IQ-glft  I DATA  SFT/RUN  »>inMRER  rnn  ATION  <;imMARY  [OATE  : 


TEST  RUN  NUMBERS 


TABLE  II  (Continued) 


COMPONENT 

DATASET 

IDENTIFIER 

INDEPENDENT  VARIABLES 

Orblter 

RETOXX 

BETAO 

ALPHAO 

External 

Tank 

RETTXX 

BETAT 

ALPHAT 

Left 

SRB 

RETLXX 

BETAL 

ALPHAL 

Hinge 

Moment 

REfHXX 

BETAO 

ALPHAO 

Where  CAST  is  C;;  + C/\  for  each  vehicle  component. 


FORCE  COEFFICIENT  SCHEDULE 
CA  CY  CYNF  C8L  *CABT  CAT 

CA  CY  CYNF  CBL  CABT  CAF 

CA  CY  CYNF  CBL  CABT  CAF 

CHMi  CHM2  CHM3  CHM4 


TABLE  II  (Concluded) 
a or  8 Schedules 


-4 

Schedule 
-2  0 

A 

2 

4 

6 

Schedule 

b\  -4  0 4 

B 

8 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

-6  X 

X 

- 

X 

X 

X 

-4  XXX 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

0 XXX 

X 

) 

X 

- 

X 

- 

X 

X 

4 X X X 

- 

X 

- 

X 

X 

6 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

Schedule  ^ 

Schedule  JC 

-4 

0 

4 

6 

8 = ±4,  0,  a = ±4,  0 

X 

Schedule  ^ 

X 

X 

X 

8 = 0»  a = -6,  -4,  -2,  Os 

2,  4, 

6 

X 

X 

X 

X 

Schedule  I, 

X 

X 

X 

8 * Os  Q ~ “6s  ~4s  ”2 s Os 

2,  4s 

6,  8 

TABLE  III.  - model  DIMENSION  DATA 
MODE!.  COMPOHEST:  ATIEACH  STEUCTURE  - AT28 

GEHERAL  DESCRIPTION;  Rear  orblter  to  KT  attach  structure  (LH  and  RH).  2 Members. 


MODEL  SCALE:  0.030 

•JRAVOTG  NO . : VL?e>-000063 . ~OOOQ<?2B 

DIMENSIONS:  IjEMBER 

#1 


Diameter,  In. 


#1 


MODEL  DRAWING  NO.; 


FULL  SCALE 
1317.00 

MODEL  SCALE 

39.51 

- 96.50 

(LH) 

- 2.895 

96.50 

(RH) 

2.895 

8.025 

Xm 

2058.00 

61.7A0 

Yj 

- 125.68 

_ C^) 

- 3.770 

125-68 

(RH) 

3-770 

2m 

515.5 

15.A65 

1317.00 

39.51 

Yq 

- 96.50 

(LH) 

- 2.895 

96.50 

.(RH) 

2.895 

267.50 

8.025 

1872.00 

56.160 

Yy 

-125.68 

(m) 

- 3.770 

125.68 

.(RH) 

3.770 

% 

50A.5 

15.135 

11.5 

0.3W 

15.5 

0.465 

32 


TABLE  III.  -MODEL  DIMENSIONAL  DATA  “ Continued. 

MODEL  COMPOHEMT:  ATTACH  STOUCTURE  - AT^q 

GENERAL  DESCRIPTION:  Hi^ht-hand  umbilical  fairing  to  FT  cross  member  attach 

structure  (1  member).. 


MODEL  SCALE:  0.030 

MODEL  DRAWING  NO.; 

DRAWING  NO.:  VI..7B-000062B,  ^J?artln  Marietta  P2600207000 

DIMBNSIOIB: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Umbilical,  fairing  attach  point: 

^o 

1317.00 

39.510 

^o 

AA.316 

1.989 

Zo 

247.182 

7.U5 

Xy 

-2Q58.6B3 

61.740 

% 

<^6.316 

1.989 

Zip 

583.683 

17.510 

ET  attach  point: 

2058.00 

61.740 

Yip 

- 12.00 

- 0.360 

% 

568.25 

17-048 

Xo 

1317.00 

39.510 

Yo 

- 12.00 

- 0.36 

. Zo 

60.75 

1.823 

Attach  structure  dia.j  in. 

4.5 

0.135 

TABLE  lil.  “MODEL  DIMENSIONAL  DATA-  eontinued, 

MODEL  COMPONENT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT30 

CSSNRRAL  DESCRIPTION:  Forward  3RB  to  ET  attach  structure  (LH  and  RH), 


MODEL  SCALE:  0,030 

DRAWING  NO.:  VL?Sr<300066 , Martin  Marietta  82A00204300 


DIMENSIONS: 

Attach  point 


FULL  SCALE  MODEL  SCALE 


Xt 

985.675 

29.570 

Yt 

-172.50 

172.50 

(LH) 

(RH) 

- 5.175 
5.175 

Zf 

0.0 

0.0 

Xs 

442.675 

13.280 

Ts 

80,00 

2.400 

Zs 

0.0 

0.0 

Xo 

244.675 

7.340 

Yo 

184. 5 

184.5 

(LH)- 

(RH) 

-5.535 

5.535 

Zo 

0.0 

0.0 

M 


TABLE  III.  - MODEL  DIMBNSIOHAL  D/iTA  - Continued. 

MODEL  COMPOKENT:  ATTACH  GjIWCIUEE  - AT31 

GEMERAL  DESCRIPEEON:  Rear  F.T  to  SRB  attanh  structure  (LH  & RH),  3 members. 


MODM.  SCALE;  0.030 
DRATOCNGNO.;  VL*7f 


DIMENSIONS; 


1,  -000062B,  -000066 
MEMBER 


MODEL  DRAWING: 


FULL  SCALE  MODEL  3C.ALE 


*5£L(] 

^(I 


171.50 

kS7.00 

1511.00 


&l.J.k 


13.710 


1.710 


2058.00 


1511.00 


- A. 916 

l3lfeS4.. 

45.33 


Diameter  of  members,  In. : 


2058.00 
- 161.72 

343.00 

1511.00 
53.24 

- 57.00 


- 1.710 


OEIGMAI' ■■ 
OF  POOR  aoAiara 
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TABLE'  III.-  MOIM.  DIMEUfSIOKAL  DATA  - Continued, 

MODEL  C<»5POinSHT:  ATTACH  STRUCTURE  - AT32 

GEHERAL  DESCRIPTIONj  Fon^ard  orbit er'F.T  attach  atructure  (2  member  structure) 


MfJDEL  SCALE}  0.030 

DRAWOTG  HO.:  VL7S-000062B,  Martin  Marietta  B260020914 

D3IMli^BZ0NS  s ^ZJXiXi  SCAXiB 

Xo  -38$.  15 

■^0  0.0 

(Attach  pt  on  orb  614)  LWR  ML 


MODEL  SC/'LE 
11.6445 


0.0 
im  HI, 


(Attach  pt  on  tank) 


Diameter, . In. 


#1 


% n2Q.q 
’ ^$.50 
2t  562.68 
X 3S8.15 

0.0 

Zq  im  ml 

XT  1129.9 
^5?  - ^6.60 

ZT  562.68 
6.0 
6.0 


^4.05 
■ 1.395 
16.877 

11.645 

0.0 

IM  ML 
34.05 

--1-m. 

16.877 

0.180 

0.180 
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POOR 
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TABLE  III.-  MODEL  DIMENSIONAL  DATA-  Continued, 

MODEL  COMPONENT  : BODY  - 

GENERAL  DESCRIPTION  '•  Gonfifr*ration  ILOA^B  orbit.gr__f.Usjjlage 

yOTZ;  3gc.  is  idgntical  to  =>/-cept  underside  of  fuselage  has  been 

refaired  to  ancfipt  

MOSEL  3GAIE:  Q.Q3Q MODEL  SRAWIMa  MQ. » SS-AnQlL7,  Rsl.  12. 

DRAWING  NUMBER  : . \n.70-000Ti.^R,  -000200,  -Q0Q20<^  . ^00A0R9.,  ,^onniA^, 

-000140A,  -OOOUOP 


DIMENSIONS  : FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (OML;  FVd  Sta.  X^=235),  In,  1293.3  3^.799 

Length  (IML:  ’Vi  Sta.  Xo«23ft),  In..  1290. 3 -3,a.,709 

Me/  Width  (®  Xq  = 1528.3),  In.  264.0  - . 7.920. 

Max  Depth  (@  Xq  = 1464),  In.  250.00  7.500 

Fineness  Ratio  0.264  0.264 

Area  - Ft^  --  - 


Mox.  Cros3~Secfiona! 
Planform 


iUALTing 


Wetted 

Base 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued, 

MODEL  COMPONENT  : CANOPY  - 

GENERAL  DESCRIPTION  • Configuration  3 A,  Canopy  used  with 


MODEL  SCALE:  0.030 

MODEL  DWG  NO. : SS-A00147 

DRAWING  NUMBER : VL70-000143A 


DIMENSIONS  ; FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (Xq  =434,  643  to  578),  In.  143.357  4.3Q1 

Mgx  Width  (X^=  513.  127),  In.  152.412  , 4,572 

.Max  Depth  (At  Xq  = 485.),  In.  25.  000  0.750 

Fineness  Ratio  , i . 

Area  

Mu/(.  Cross-Sectional 

Planform  ■ 

Wetted  ...  M 

Base  
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III.  “ DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT:  elevow  - e. . * * 

GENERAL  DESCRIPTION:  ^»0  In«  F.3.  gaps  machined  into  Ky^  eleven.  Flapper 

doors,  centerbody  pieces,  and  tipseal?  are  not  simulated.  (Data  are  for 
one  of  two  sides), 

MODEL  SCALE!  0.0^0 

DRAWING  NUMRE R : Not  availabl e 


DIMENSIONS: 

FULL-SCALE 

MODEL  SCALE 

Area  — 

210.0 

_ 0.189 

Span  (equivalent).  In. 

,, , 

L-l 

b 

Inb'd  equivalent  chord  , In. 

118.0 

3.5A 

Outb'd  equivalent  chord.  In. 

..  ■55.19 

l.t,65.6 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

0.2096 

0.2096 

At  Outb'd  equiv.  chord 

0.2096 

0.3096 

Sweep  Back -Angles,  degrees 

Leading  Edge 

0.00 

-_QtQ.Q. 

Trailing  Edge 

- 10.056 

qg...Q56.- . , 

Hingeline 

0.00 

£LQQ 

(Product  of  area  ^ c)  o 

•\rea  Moment 

1587.25 

■ 0^0LZ9—. 

•?<5an  Aerodynamic  Chord,  In. 

90.7 

2.721 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 


MODEL  COMPONENT  : ROPY  FUP  - Kn 

general  description  ••  Gonfityiraiion  l/.^0  A 


MODEL  SCALE;  0.030 


DRAWING  NUMBER : . VT.70-ooni40B,  -000300 


dimensions  ; FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

Length  (Chord),  In,  8L-7  2.S41 

Max  Width  » 262. 308  7.869 

Max  Depth  , In.  ^3»00  0*690 

Fineness  Ratio  - 

Area  - Ft-^  ■■  _ 

Max.  Cross— Sectional  - . 

Planform  142. 6o  0*178 

Wetted  . 

Base  , 41^90  : . 0*0377  ' 
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TABLE  III.  - MODEL  DUIENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  PEEDLINE  - FL^o 

®NERAL  DESCRIPTION:  LH2  feedline  on  upper  left-hand  side  of  T2f^ 


MODEL  SCALE;  0.030 

DRAWING  NO.;  VL78-OOOOA3 , -000062R 

DIMENSIONS:  . 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at; 

Xt 

2071.5 

62.145 

Yt 

- 70.0 

- 2.100 

Zf 

573.934 

17.218 

Trailing  edge  at; 

2081.80 

62.454 

Yt 

- 70.00 

- 2.10 

Z»p 

5S4.059 

17.522 

Diameter  of  line  (17.0  I.D.) 

18.160 

0.545 

OEIGINAL  PAGE  IS  . 
OP  POOR  QUAMr ' 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 


MODEL  COMPONENT:  FEEDLINE  ^ FL^ 

general  DESCRIPTION:  feedline  on  of  T,,g. 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAWING  NO.:  VL78^QQ0Q63.  Vli78~Q0QQ62B 

DIMENSIONS: 

Leading  edge  at:  Xj 

Trailing  edge  at:  Xf 

'^T 

Line  diameter  (17.  0 I.  D. ) 


FULL  scale  MODEL  SCALE 


1000*667 

30.  02 

70,  00 

z.  ip 

15  0.519 

. 4.-516 

2071,5 

62. 145 

70.00 

2.  100 

573.934 

17.  218 

) 18,16 

0.  545 
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TABLE  III.  -MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT:  FAI^INO  - FRiq 

GENERAL  DESCRIPTION;  Umbilical  door  fairing  between  aft  ET^orbiter 
attach  structure. 


MODEL  SCALE;  O.O3O 

DRAWING  NO.:  VJ.7P-OOOOA3,  -OOOOA2B,  Martin  Marietta  P2600207000 


DIMENSIONS; 

lUIT..  3CATE 

KODT  SCAI3 

Leading  edge  at 

2052.0 

61.74 

Length 

193.0 

5.70 

Width 

15.0 

0.45 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALM 


43 


TAHT.K  III.  -J'onKI,  PIMISMSIONAL  BATA  ~ Continued, 


MODEL  COMPONENT:  QMS  POD  - 

GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  140G  orBiter  QMS  pod  - shnrf  T'tnri 


MODEL  SCALK:  0.030. 

DRAWING  NUMBER  VL7O~00QA0i , -nnft;.in 


DIMENSION;  . FULL  SCALE 

Length  (0M3  Pi-;d  Sta.  X^=1310.fi),  In.  25ft.  50 
Max  Width  (®  Xq  = 1511 ),  In.  136.8 

Max  Depth  (@  = 1511),  In.  74..  70 

Fineness  Ratio  2.484. 

Area  - 

Max  Cross-Sectional  58.864 

Planform  ' 

Wetted  

Base 


MODEL  SCALE 

4.104 

2.241 

2.484 


0.053 


TABT.R  III.  - MODEL  DIMENSIOISAL  DATA-  Continued. 


MODEL  COMPOWEHTi  OMS  - Ngft 

GEHER;\L  DE3CEIFTION:  Configuration  lAQA  ^3  orbit er  QMS  Nozzles 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAlOTG  NUT4BER:  VT.yo-nnm ;,r>A  (T.^na+-jr.r,)  ^ 3S-AQ0106.  Rel.  5 (Contour) 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE  MODEL  SCALE 

M/iCH  NO. 

Length  - In. 

Gimbal  Point  to  Exit  Plane  

Throat  bo  Exit  Plane  


Diameter  - In. 
Exit 
Thj-oat 
Inlet 

Area  - ft^ 
Exit 
Throat 


Gimbal  Point  (Station)  - In. 
Left  t^c^aox  Nozzle 


Xo 

1518.00 

45.54 

Xo  • 

- 88.0 

—2.64 

Zo 

4.92.00 

14.76 

Fight  SDoar  Nozzle 

^0 

1518.00 

-45.54 

Yo 

88.0 

2.64 

2o 

-14..-7.6 

Null  Position  - Deg. 
Left  tfepor  Nozzle 

Pitch 

lS2iai_ 

_15_Q49i__ 

Yaw 

12017 > 

12017* 

Right  laxuBtr  Nozzle 

Pitch 

_ 15>9_>_ 

Yaw 

12^17 « 

12'^17» 
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ORIGINAL  PAGE  IS. 
OF  POOR  QUAim 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - 'ontinued. 
MODEL  COMPONENT:  BSRM  NOZ2aLE  ~ Ma6 

(SNEHAL  DESCRIPTION:  Booster  solid  rocket  notor  nozzles. 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAWING  MO. ; VL7O-OOOO66 


DIMENSIONS: 

Diameter,  0^^^.  - In.  (I.D.) 
Diameter,  - In.  (O.D.) 
Diameter,  DT  -IN. 
Diameter,  Dj^^  - In. 


Area  - Ft2 

Max.  Gross-sectional  (I.D.) 
Gimbal  Origin: 

Left  Nozzle 
Xo 
¥ 

Right  Nozzle 

Xo 

Yo 

Zo 

Null  Position:  (Deg. ) 

Left  nozzle  gimbal 
Right  nozzle  gimbal 


FDLL  SCALE 

144.29 

U6.79 


113.553 


1902.6 

--25O.50 

400.0 


1902.6 

250,50 

400.0 


i ® 
+ 8 


MODEL  SCALE 
4.3287 

4.4037 


0,102 


57.078 

^ 7.515 

12.00 


57.07s 

7.515 

12.00 


± 8 
+ 8 
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TABLE  III.  - model  DIKEM3IOMAL  DATA  - Continued, 
MODEL  COMPONENT:  ET  PR0TU3EPANCE  - PT12 

CSNSRAL  DESCRIPTION:  Lightning  rod  attached  to  ET  nose. 


MODEL  SCALE*;  O.O3O 

DIMENSIONS:  FULL  SCALE 


Length  30.90 

Diameter  - In,  3»20 


MODEL  SCALE 

0.927 

0.096 
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DRAWING  NUMBER 
DIMENSION; 

Leading  edj!;e  at:- 

Trailinsj  ed?rfi  at; 
Conduit  size; 


VL78-00D063, 

-4D00062P 

FULL  SCALE 

Xrp 

108L.333 

Yt 

- 99.591 

Zm 

T 

-139.620 

Xt 

...pns^^.nno. 

Y^ 

Z;ji 

- 99.591 

- 139.620 

5-da& 


MODEL  SCALE 
32.530 

- 

- 4.189 

61, 7W.  , ■■ 

- 2.98^^ 

- 4-189 

,..QM  y..,0..1fiL 


Centerline  of  line  located  radiaHly  at  ^ = 35- 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  ~ Continued. 

MODEL  COMPO^raWT!  iJOz  RECIRCULATION  LINE  - PT23 

GENERAL  DESCRIPTION:  LOg  reoiroulation  line  on  right-hand  upper  side 

side  of  T2g. 


MODEL  SCALE:  O.O3O 

DPJUfllNG  NO. ; \TL78-000063 , -O00062B,  Martin  Marietta  82600207000 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

X<ji 

1040.667 

31.220 

Yt 

94.169 

2.825 

Z>p 

540.934 

16.228 

Trailing  edge  at: 

Xt 

2062.920 

61.888 

Tt 

70.000 

2.100 

Zip 

573.934 

17.218 

Diameter  of  line 

4.0 

0.120 

Centerline  of  line  located  radially  at  = 33°45’ 
(Right  of  TDC  looking  forward) 


\ 

; 


49 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 
MODEL  COI4PONENT;  LH2  RECIRCULATION  LINE  - PTg^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LHg  recirculation  line  on  '^28*  ' 


MODEL  SCALE:  0.030 

DRAV/IMG  NO. : VL78-000063,  -000062B,  Martin  Marietta  82600207000 


DIMENSIONS; 

PULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at; 

Xt- 

10/,j0.667 

31.220 

yt 

- 94.169 

- 2.825 

Zf 

540.934 

16.228 

Trailing  edge  at: 

Xt 

2062.920 

61.888 

Yt 

- 70.00 

-2.100 

zt 

573*934 

17.218 

Diameter  of  line 

4.00 

0.120 

Centerline  of  line  located  radially  at  (25  = 33°45  ’ 
(Left  of  TDC  looking  forward) 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  ~ Continued. 

MODEL  COMPONENT:  ELECTRICAL,  LINE  - PT?c; 

GENERAL  DESCRIPTION:  Right-hand  aft  electrical  conduit  line  on  T2fi  with 

LH„  pressure  sensor  line  and  L.OX  vent  valve  actuator  line. 

MODEL  SCALE;  0.030 

DRAWING  NO.:  VLTS-ODOOGS,  -000062B,  Martin  Marietta  82600207  )00 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at: 

Xy 

1084. 333 

32. 530 

Yt 

99.591 

2.988 

Zj 

139. 620 

4.  189 

Trailing  edge  at: 

^T 

2058.000 

61.74 

Yt 

99.591 

2.988 

Zt 

139. 620 

4.  189 

Line  diameter 

2.  0 X 6,  0 

0,  06  X 0.  18 

Centerline  of  line  located 

radially  at  0=  35.5*^ 
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TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA-  Continued. 
MODEL  COMPONENT:  LOg  PPE3SDRE  LINE  - PTg^ 

GENERAL  DESCRIPTION:  LO2  pressure  line  on  T2ft. 


MODEL  SCALE;  0.030 
CPJIVJING  NO. : VL78-000063, 

-0000^2B,  Martin  Marietta 

82600207000 

DIMENSIONS; 

PULL  SCALE 

model  scale 

Leading  edge  at; 

360.733 

10.822 

Yt 

15.145 

O.45U 

• 

Zip 

407. 718 

12.  232 

Trailing  edge  at: 

2083.5 

62.505 

t 

Yt 

63.25 

1.898 

Z'p 

609.00 

18.27 

Centerline  oi*  line  located  radially  at  d = 27° 


Line  diameter 


2.0 


0.060 


TABLE  III.  - MODEL  DIMENSIONAL  DATA  - Continued. 

MODEL  COMPONENT!  ELECTRICAL  LINE  - PT27 

(SNERAL  DESCRIPTION;  Electrical  conduit  on  the  right-hand  forvrard 
section  of  Tgg. 


MODEL  SCALE;  0.030 
DRAWING  NO, : VI78-000062R 


DIMENSIONS: 

FULL  SCALE 

MODEL  SCALE 

Leading  edge  at; 

Xt 

360.733 

10.822 

Yt 

11.549 

0.346 

Zt 

412.474 

12.374 

Trailing  edge  at; 

Xt 

876.273 

26.288 

Yt 

- 226.114 

6.783 

Zt 

646.774 

19.403 

Centerline  of  conduit  located  radially  at  = 47.5® 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 
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TABLE  III.  - MODEl,  DIMEWSIOKAL  DATA"  Continued. 


MODEL  COMPONENT:  Rnnpy,p.  - • • 

GENERAL  DESCRIPTION:  Conripuratlon  ILQC  arbiter  rudder  fldent.-lftfll  t.n 

configuration  ILQA  -rudder). 


MODEL,  SCALE  t 0.0^0 

DRAWING  NUMBER:  VL70-Q001  aAr , „nnnno«; 


DIMENSIONS: 


FULL-SCALE 


Area  - Ft^ 

Span  (equivalent),  In. 

Inb'd  equivalent  chord,  In. 

Outb'd  equivalent  chord,  in. 

Ratio  movable  surface  chord/ 
total  surface  chord 

At  Inb'd  equiv.  chord 

At  Outb'd  equiv.  chord 

Sweep  Back  Angles,  degrees 

Leading  Edge 
Trailing  Edge 

Hingeline  _ 

(Product  of  area  r) 
Area  Moment  (NcTO2flD!j3CK>bdH3^^ 

Mean  Aerod^man’ir  Chord,  In. 


100.15 

201.0 

91.5S5 

50.F33 


Q.AOO 


0.400 


34.  S3 
24.25 

AIO.92 

73.2 


MODEL  SCALE 

0.090 

4.03 

2.748 

1.525 

0.400 

0.400 

-34.  S3 

,-24, ..25-. 





2.196 


TABLE  III.  - MOnr:!  DTWfljTONAL  'MTA  - Continued. 
MODEL  COMPONENT;  BOOSTER  SOLID  ROCKET  MOTOR  - S?r 

GENERAL  DESCRIPTION: 


MODEL  SCALE;  0.030. 


DRAWING  NUMBER  i/T.7?-noni;^3D,  VI.7'’-O000^^6 


DIMENSION;  FULL  SCALE 

Length  (Inc.lude3  Tn.  17f?9,A0 

Ta.-;k  IHarp-^ter,  I^i.  IV^.QO 

ivtoSPcSgptb  Aft  shroud  Dia.,  In.  192.00 

Fineness  Ratio  9.?19^ 

Area  - Ft^ 


Max  Cross-Sectional 

Planform 

Wetted 

Base 

’'f?  of  BSRM  oen+-erline  (Z<p) 
F i oi'  BBRM  nose  (X^.) 

BP  of  BoRK  centerline  (Tip) 


201.062 


400.0 

743.0 
250.5 


MODEL  SCALE 

53.^8? 

4.38 

5.76 

9.3198 


0.1809 


1.200 

22.29 

7.515 


ORIGINAL  PAGS  'ig  ■ 
OF  POOR  QUAI^ 
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DRAWING  NUMBER 


VI.73-000U3D,  VL7ft>OOnO<^^ 


DIMENSION; . . FULL  SCALE 

Length  , in. 

Max  WSslih  Dia. , In.  331.00 

Mox  Depth  

Fineness  Ratio  5.687 

Area  - 

Ktax  Cross-Sectional  594..  678 

Planform 


MODEL  SCALE 

■■ 

. 9.93 
5.687 

0^ 


TABLE  III.  - model  DIMENSIONAL  DA!EA  - Continued 


MODEL  COMPONENT;  VERTIC/iL  - V, 


GENERAL  DESCRIPTION:  Configuration  lAQC 


to  confi 


MODEL  SCALE; 


DRAWING  NUMBER; 


DLffiNSIONS; 


JEULL  SCALE  MODEL  SCALE 


TOTAL  DATA 


Area  (Theo)  - 
Flanfona 

Span  (Theo)  - In, 

Aspect  Ratio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Sveep-Back  Angles,  Degrees. 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0,25  Eletaent  Line 


-45.00,0 


Chords; 

Root  (Theo)  '.VP 
Tip  (Theo)  V/P 
MAC 

Fus.  Sta.  of  .25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 


266,50 

108.47 


Airfoil  Section 

Leading  Wedge  Angle  - Deg. 
Trailing  Wedge  Angle  - Deg. 
Leading  Edge  Radius 


10.00 


10.00 


Void  Area 


-13.17 


_Q.,QQ12„. 


Blanketed  Area 


TABLE  III. 


ynpr-l  PTra'TnNAT  DATA-  Concluded 


MODEL  C0^!PQ^!.Stf.T;  WIKS-M  TiA ^ 

-EMERA-  DESCR:°7ICK;  ^onn-^Jratior  L 

Td^n+ical  *o  except  airfcll  thickpf  qq.  Pi'-i^dral  arrle  is 


traiTi>ig  qiige  of  winir. 

. o.nin 

NO. 

DIMENSIONS! 

TOTAL  OATA  . 

Area  ^.heo . ) Ft*^ 

Plan form 
Span  (TLeo  In. 

Aspect  '^atio 
Rate  of  Taper 
Taper  Ratio 

Dihedral  Angle,  degrees 
Incidence  Angle,  degrees 
Aerodynamic  Twist,  degrees 
Sweep  Sack  Angles,  degrees 
Leading  Edge 
Trailing  Edge 
0.25  Element  Line 
Chords: 

Root  (Theo)  B.P.O.O, 

Tid,  CTheo)  B,p, 

MAC 

Fus.  Sta.  of  ,25  MAC 
W.P.  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

EXPOSED  DATA  , 

Area  tTheo ) 

Span,  (Theo)  In.  BP108 
Aspect  Ratio 
Taper  Ratio 
Chords 

Root  BP108 
Tip  1,00  ^ 

MAC  ^ 

- Fus.  Sta.  of  ,25  MAC 

W.P,  of  .25  MAC 
B.L.  of  .25  MAC 

Airfoil  Section  (Rockwell  Mod  NASA) 
XXXX-64 

Root  b = 

T 

Tip  b = 

Data  for  (1)  of  (2)  Sides 
leading  Edge  Cuff  o 
Plan-Fc'm  Area  Ft* 

Leading  Edge  Intersects  Fus  M,  L.  © Sta 
|.eading  Edge  Intersects  Wino  9 Sta 
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DWG,  NO.  VT7n-nOOUOA.  -00D2Q 
FULL~SC/«.E  MODEL  SCALE 


2Aq0.00 

3v022_ 

0.200 

O.FOO 
-■  3.000 

j.g.QOO 
- lO.oqA 


?‘>.2oq  ■ 


2.121 

2«».10 

2.2^c. 

0.200 

— 

o.<;no 

^.000 

ig.ono 

- 10. 

3t . 20Q 


Apq.p/i 

117. 


A7L.PI 


290. 5B‘ 
3R2.13 


-20.677 

31.105 

P.717 

5.161 


17S1.5Q 

720 .AP  21.A20 

2.059  2.059 

0.215  0.215 


5A2.09  1A.RP3 

137. P5  1.13A 


392. P3 
11S5.98 
291.30 
251.77 


11.7P5 

35.579 

P.P20 

7.g;«;3 


0.113  c.in 

0,120  0.120 


"Ti'j.iA 

500.0  15.00 

3021.00  3017? 


OSTGWAL  Page  b 

OP  POOR  QUALIIY 


TASLE  V.  OffaiTER  FuSEi-A&E  PRESSURE  Tap 


WuMBERS 


SifH 


TABLE  VI.  ORDITER  VERTICAL  TAIL  PRESSURE  TAP 


NUMBERS  (LEFT  SIDE  ONLY) 


VECTICM, X/CV 


Zo  FULL 
SCALE 

Zo  model 

SCALE 

Uv 

0 

,.02S_ 

. f 05  . 

.15 

..,^30 

.52 

.685  . 

■ 775 

.90 

No. 

TAPS 

TAPS 

550 

16.5 

. .153 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

8 

8 

600  . 

18.0 

.316 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

9 

17 

690 

20.7 

.600 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

435 

r\ 

26 

765 

22.95 

,840 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

9 

35 

792 

23.76 

.925 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

9 

44 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QtJALHY 


TABLE  VII.  EXTERNAL  TANK  PRESSURE  TAP  NUMBERS 


4r  ^ 

/J-AJ 

f/apn. 

^cjtur 

/3.44  C.C&44 


46^64-  j ^ 


Z/Sd  CZ/C^ 


22.74  [ C Z513 


zdzd  C2S^4 


ZS‘SO  OtBZf 


2B.^  a 33SZ 


34.SO. 


S7^ 


di^fSo 


4S£X^  1 c.^34o 


a,44dC 


0 4.937 


c.^szs 


/7<?o  SAOO  C.74ZS 


^700  \£?.8SC& 


&/,zo  \a92^ 


Zf4^  I &4.33  0.9Q2B 


CaiffTY 


Ay*  » /B46^97i>^ 


C 


474 


475 


437 


^3 


^'9 


^3S 


SS/ 


S^7 


\ ^33 


^99 


4>B/ 


647 


6(tS 


\&79 


\69S 


7// 


727 


743 


'7S9 


77S 


737 


465  I 4S2 


*Sc>S 


S36>  I ^37 


S52  SSS 


S6Q  I S69 


SS4 


I 6 


6/6  6/7 


&SZ. 


4 2)fi-<!&etf3ea 


90  I /20  \ /SS  \ /47  I /4z  /So  \/93  2fS  \.2Zs\  240  27C  SCO  1 3SC 


(44 


S34  I 


696  697 


7/Z  7/3 


7ZS  729 

744  74^ 

760  76f 


776  777 


^07 


S22  sS-23 


S33  ssy 


SS4\  SSS 


sya  sy/ 


S3& 


6oz*  1 60s 


6/3 


6S/ 


666  667 


66z\  663 


6m 


7^\  %?/ 


746  747 


76Z  763 


773 


43/ 


\ 49S\  496  ! 


Szy  SZ3 


S4S  \^44 


SS<7  S<6o 


S7S\S76 


S9/  S7Z 


6oy  Bcs 


6Z5  6s4 


63$  \64o\ 


6SS\  6S6\ 


67/  67L 


667  \ 6SS\ 


702\  704\ 


7/9  I y2o\ 


7^5-!  76S\ 


7S/  7SZ  I 


767  763 


781 


46S 

See 

S^/ 

.S/& 

.S/7 

S3Z 

S33 

S49 

S64\ 

S6S 

^&c\ 

SB/ 

^7 

6>/Z. 

6?/3 

&ZS 

6sp 

644 

S4S 

66c 

66/ 

676 

677 

692 

69s 

7/^ 

/op 

TZf/ 

7ZS 

742? 

741/ 

7S6 

7^7 

772. 

77s 

734 

7BS 

4S3  \/A 


^2  \/6 


^34  1 /6 


/4 


/C 


■^3  1 


^^4  /6 


6so 


^ \/6 


/6 


.4^  \/6 


694\/C 


7rc  \/6 


726  /6 


7sa\  /6 


774  \M 


7s6 


m 


PITCH  A5GLES 


b.  Mode!  Attitude  Definition 
Figure  1.  - Continued. 


c.  Elevon  Electrical  Hookup  and  Sign  Conventions 
Figure  1.  - Concluded. 

p 

t 


Figure  2.  - Model  sketches. 


OF  POOR  QUALITY 


PRESSURE  ORIFICE  LOCATION  OF  LEFT  WING  PANEL 


E15 

Z09  210  211  212  213  214  I zi(, 

Y^.  110  208<^  — . = 235  {C;^^Q(3^  = 911  IN.} 


e.  Orbiter  Wing  Pressure  Tap  Locations 
Figure  2.  - Continued. 


FUS  STA 


FUS  STA  980 


FUS  STA  1080 


FUS  STA 

113  123  135 

114  122  134 


115  107  108  124  116  117  127  125  126  136  128  129 


FUS  STA  1180  FUS  STA  1245  FUS  STA  1300  FUS  STA  1375 


Figure  2.  - Continued 


346 

3^3 


718  t 
758 


950  1050  1250  | 

1150  1350 


Vl'EW  FORWARD 
LOOKING  AFT 


j 


I 


Xr  298 
or 


3 29 


346  363  403  448 

1,  External  Tank  Forward  Pressure  Tap  Locations 


Figure  2.  - Continued, 


781 


2040 

(.  External  Tank  Aft  Pressure  Tap  Locations 
Figure  2.  - Continued. 


RocbfcU 

‘W-nOfiA  - Adapter 


Hockwll 

* 3tln7 

HMimli 
W-us8a  - 3tin« 


Orbltcr  Assembly 
EOHT  AsDCfibly 
5RB  Afie&bly 


n*‘ 


FUI  VI£tr 


iMtaUatlon  Sbctch 
H-Foct  1\ainel 


{Sratat*  of 
SchUartn  Window 


Tczcn*!  tiULl 


APPENDIX 


TABULATED  SOURCE  DATA 


Tabulations  of  plotted  data  are  available  on  request  from 
Data  Management  Services 
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date:  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC U -01 9 lA0t  LVAP(SBHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


reference  data 


PAGE  1255 
(RETUOll  ( oa  OCT  7tf  J 
PARAMETRIC  DATA 

3.000 
.000 
55.000 


SREF  = 

2630,0000 

SQ.FT. 

XMRP 

976, 

0000  IN. 

XT 

MACH 

l.lOO 

RN/FT 

LREF  « 

1297.0000 

1 NCHES 

YMRP  = 

0000  IN. 

YT 

ELV-IB  = 

.000 

EUV-OB  « 

BREF  = 

1297.0000 

INCHES 

2 MRP  « 

400. 

0000  IN. 

ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPD0RK  « 

SCALE  = 

.0300 

SCALE 

BETAO  I 

n = .1 

005  ALPHAOl  1) 

= -6 

i-28B 

SECTION 

( DLEFT  1 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

h9720 

KOOOQ 

X/CW 

.000 

-.3141 

-.2251 

- , 0653 

.3351 

.4739 

.3573 

2907 

.8979 

-.1132 

.010 

-.2377 

-,D24C 

.4201 

.5386 

.5242 

.5213 

.4894 

.020 

-.2520 

.0129 

.3850 

.4726 

.4586 

.4695 

.4624 

-.1122 

.040 

.0415 

.3228 

.0**l 

-.3287 

,050 

1781 

.2963 

.2998 

.3267 

.3259 

.089 
.080 
.091 
.086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.5’4  7 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
,670 


-.2920 


-.1250 


,0519 

.0524 

.0179 


'.1052 


-.0807 


. 1460 


-.0641 


. :B96 

.2701 

.0721 

-.0916 


.2183 


.1430 


-,0300  .0070  .0464  .0354 


1402 


, 1894 


-.0028 


-.0780 


-.0594 


-.1173  -.1631  -.1570  -.1839 


-. 1628 


.0462  -.0282 


-.2638 


-.1389 


.1839 


.1540 


.0676  -.0591 


.1898 


-.2681 


1758 


.1424 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARCH -01 9 IA81  LVAP(SBHL  UNSEALO)  LEFT  WIND  TOP 


tRETUOn 


BETAO  t n 
SECTION  ( 
Y/BW 

X^CW 

.700 

.7P5 

.727 

.730 

.750 

.760 

-775 

-793 

-790 

.808 

.B3H 

.839 

,850 

,857 

.852 

.865 

-879 

,900 

,905 

,919 

.950 

.953 

,955 

.965 

1,000 

BETAO  t n 
SECTION  ( 


ULEFT 

,2350 

. 1908 

.3026 


.005  ALPHAOf  U -t>,286 

WING  TOP  dependent  VARIABLE  CP 

-2990  .3640  -4270  .5340  ,6730  .7800 


.2115 


- , 0372 


-,0828 


-,0503 

-.0707 

-.0493 


-,0983 

.0198 

-.0251 

-.1071 


-.7931 

.0107 

-,0202 

-.0712 

-.0640 


-.0102  -.1124 


.0219 


-.0132 

-.2525 

» -.006  ALPHAO(  21  = -H.14& 

IILEFT  WING  TOP 


-.3505 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,8870  .9720  I.OCOO 


-.1185  -.0883 


-.2282 


-,0321  -.1834  -.0210 

-.1022 

-.0535  ,0353  .1107 


.0600 


.1060 


-,4138 


Y/aw 

,2350 

.2990 

,3540 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

,8870 

,9720 

x/cw 

,000 

- . 2848 

-.2180 

-.0266 

.3887 

.5306 

.4164 

,3610 

,3834 

1 173 

,010 

-.2417 

.0054 

,4243 

.5032 

.4907 

,4691 

.4106 

.020 

-.2667 

.0397 

,3619 

,4c:8l 

.3875 

.3918 

.381! 

-.1018 

,040 

,0666 

.2826 

,041 

-.3133 

.050 

-.1938 

.2366 

.1962 

. 1969 

.2091 

,069 
,080 
-091 
.086 
,094 
. 1 13 


1664 


1943 


, 1608 


.0746 


-,1 I6B 


.2816 


DATE  20  OCT  75 


TA8IA  - PREGdU^'E  SOURCE  DATA  TAB'JLATION 


PAGE  1257 


ARCr>-0l9  JA8J  LVAPCSBHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETUOn 


SETAO  i 1}  ^ -.006  ALPHACt  2) 

SECTION  ( DLEFT  M«NG  TOP 


Y/BW 


,2350 


'CM 
, 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
,246 
.247 
,250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.72/ 
.730 
.750 
.7ti0 
.775 
.793 
.798 
.808 
.034 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
-900 
.905 


1355 


.0670 

,0281 

-.1503 

, 1590 

.2754 


.2990 


-.0739 


, 1332 


-.0914 


,3640 

.2472 

.0338 

- . 47  I 


.1654 


, 1794 


= -4.148 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-4270  ,5340  .6730  .7800  .8870  .8720  1.0000 

-.1306  -.1385  -.1026  -.0706 


-.3136 


- . 0649 


-,0499 

-.0586 


.0360 


1495 


-.2838 


2467  -.2993  -.3173  -.2983 


-.3234 


.1398 


-.3061  -.3944 


.0605  -,0301 


-.4942 


-.1502 


-.3465 


-.2044 


-.1555 


-.0395 


-.0753 


-.1145 


-.1115 


.0222 


-.0333 


-.0924 


,0127 


*.0197 


-.1001  -.0195 


-.1809 


-,0094  -,1045 


-.0261  -.1671  .0395 


.0469 


-.0584 


-.0941 


.1340 


r • V 


DATE  20  OCT  75  IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  1A81  LVAPtSBHL  UMSEALDl  LEFT  WINS  TOP 

BETAO  t n « -.006  ALPHAOf  2)  « 

SECTION  t nUEFT  WtNG  TCP  GEPENDENT  VARIABLE  CP 


pace  12SS 


Y/BW  .2350 

.8950 

.3640 

.4270 

,534n 

.6730 

.7S00 

,8870 

,9720 

x/cw 

.919 

,950 

.953 

-.0914 

-.0510 

-.0228 

.0797 

. 1215 

.9S5 

.965 

l.OOO 

.0083 

-.0225 

-.2354 

.3512 

-,3581 

BETAO  I 11  = 

,021  ALPHAOt  33 

= -2- 

.025 

SECTION  t IILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000  -.2840 

-.2413 

-.0404 

.4046 

.5632 

.4778 

.4777 

.5083 

-.0216 

,010 

-.2718 

-.0174 

.3901 

.4345 

.4464 

.4444 

.3459 

.020 

-.292B 

.0135 

.3019 

.3400 

.3236 

.3278 

.2929 

-.0953 

.040 

.□41  -.2952 

.050 

-.2148 

,0396 

.2131 

. 1389 

.1032 

.1125 

-0933 

-.tS35 


-.0334 


-.2340  -.2386  -.202^ 


tRETUDl) 


-.3283  -.3404  -.3482 


-.2041 


-.3610 


.4299  -.487B 


DATt  ao  OCT  75 


BETAO  ( n - 

SECTION  ( IILEFT 
Y/BM 


lABlA  ^ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-013  lABl  LVAP(SBHL  UNSEALD)  LEFT  MING  TOP 
.Oei  ALPHAOt  3>  “ -cr,025 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*3350  .3990  *3BH0  -HETO  ,5340  ,6730  .7000 


PAGE  1259 


X/CM 

.550 

-5B5 

,600 

.637 

*638  -.E052 

*650 
.670 
.700 
• *725 

.787  *1003 

,730 

.750 

*760 

*775 

. ,793  *3396 

.798 
.008 
.834 
.833 
*850 
.357 
.8BS 
.865 
*879 
*900 
*905 
,919 
.950 
.953 
.955 
.965 
l.OOO 

BETAO  ( IJ  = 
SECTION  C DLEFT 
Y/BM 


.0964 


.0219  ",07a9 


1339 


.8070  .9720  l.OOOO 


-.5440 


.1308 


-.0653 


1055 


-*M  !9 


-.1524 


-.0531 


-.3063 


*0288 


-•5186 


-*0799 


-.0519 

-.0766 


-.0105 


-.1326 

*0033 

-.0503 

-.1083 

-.0477 


030  ALPHAOC  41 
WING  TOP 


X/CH 

.000 

*010 

•oao 

.040 

.041 


.2350 

-*ai99 

-*8838 


-.0272 

1579 

.0018 

-.0460 

-.1509 

,0706 

-*0373 

-.1019 

,1460 

-•2184 

-.0855 

-.0083 

.1009 

,1349 

-.0742 

-.2543 

-.3770 

-.3649 

= 

.092 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4870 

*5340 

.6730 

,7000 

.0070 

-9780 

.4381 

.6128 

.5597 

*5510 

.5573 

-.0059 

.3788 

.3724 

*4089 

*3750 

.2280 

*2647 

*2750 

*8616 

*8399 

*1714 

-.1797 

.0386  .1675 


tRETUOU 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 


PAGE  1BSO 


ARCH -01 9 lABl  LVAPtSBHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TO 


JRETUOn 


0ETAO  ( n 


*^,030  ALPHAOt  H) 


SECTION  t DLEFT  W!,JG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.E350  .BS90  .36H0  ,4370  .510  .6730  *7800  .8B70  *9720  1.0000 


x/cw 

;o50 

.069 

.OBO 

.081 

.086 

,094: 

,113  -.2437 

*150 

*157 

*163 

.177 

.329. 

.246. 

,247  -.1991 

,250 

*274 

.345 

.362 

.390 

*400 

,402 

.418 

,429  *0805 

.497 

.503 

*547  -*0277 

*550 
.565 
,600 
637 

\638  -.2301 

*650 
,670 
.700 
725 

*727  -.0357 

,730 

,750 

*760 

.775 

.793  ,a056 

,79B 
.808 
,834 
*839 


-.2306 


-.2090 


-.0794 


-.0598 


-.2270 


-*1512 


1443 


-.2527 


-*4007 


-.1441 


-.0959 


,0575  ,0273  .0079  -*0344 

-.1109 


-.2750  -.3351  -.3U0  -,3182 


-.3659  -.4537  -.4788  -.4947 


-.4834  -.5672 


-.0228 


-.1237  - 4390 


-.5671 


-.1258 


-.0767 


.0001  -.1193 


-.2570 


-.4550 


^.5510 


-.6739 


-.6331 


-.6797 


-.4145 


-.6724 


.0028  -.2803 


-*7SB7 


date:  20  OCT  75 


be:tao  f \) 


lA0tA  - pressure:  source  data  tabulation 

ARCn-019  1A01  LVAP(SBHL  UN5EALD)  LEFT  MING  TOP 
.030  ALPHAOt  H)  - .092 


PAGE  I2tl 


SECTION  t UUEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X^CW 
.050 
.057 
,862 
.055 
.B79 
.900 
,905 
.919 
.950 
,953 
,955 
.965 
I .000 

B5TA0  ( n 


.2990  ,36H0  ,^270  .53H0  .6730  .7800  .0070  .9720  l.OOOO 

-.0329  -.1200  ,0961 


-.5013 


- . 07^^ 
-,089H 


-.0301 


1229 


-.0770 


-.0787 


.0165  .1006  .1610 


- .erbeo 

.026  ALPHAOt  5)  = 2,226 


-.0951 


-.3125 


SECTION  { IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

, B730 

.7800 

.8070 

.9720 

x/cw 

.000 

1757 

-.2076 

1318 

.4098 

.6293 

.6007 

.5074 

.5441 

-.0784 

.015 

-,2534 

-.1008 

.3055 

.2706 

,3225 

.2669 

.0709 

.020 

-.2649 

-,0419 

. 1792 

. 1726 

. 1634 

. 1230 

.0074 

-.3037 

.040 

.0009 

.0713 

,041 

-.2720 

.050 

-.2564 

-.0406 

-.0732 

103B 

-.1054 

-.0580 


-.2548 


1947 


-.3581  -.3047  -.3753  -.4000 


-.3546 


-.2058 


-.1067 


-.4405  -.5397  -.5676  -.5669 


CRETUOn 


-.6575 


.0639 


-.2741 


DATE  20  OCT  15 


!A01A  ~ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  iS6B 


ARCIH019  IA81  LVAPtSBHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  TOP  ERETUOl) 

BETAO  ( U « -,026  ALP»-''OC  5)  5,026 

SECTION  t IILEFT  NlNB  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BN 


X/CM 

.400 

,402 

,418 

,429 

,497 

.503 

.547 

,550 

.566 

.600 

,637 

,630 

,650 

,670 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

,760 

,775 

.793 

.790 

,80B 

.834 

.839 

,850 

,857 

.882 

.BB5 

.879 

,900 

,905 

.919 

.950 

.953 


.965 

1,000 


,2350 

,0769 

-,0556 

-.2645 

-.2011 

,1851 


,2990 


.1068 


.3640 


-,0540 


-.0999 

-,1117 
- . 0952 

-.0555 


.4270 


-.4300 


.5340  .6730  .7800  .0070 


9720  l.COOO 


-.1126 


.5132  -,6289 


-.2109  -.6305 


-.0453 


1203 


-.1465 


.1628 

.0270 

.0696 
. 1468 
.0951 


-.1563 

-.0088 

-,0600 

-.1122 

-.1163 

-,0841 


-.0278  -.1509 


‘,7379 


-.6010 


-.0518  -.1234  .0485 


-.  1032 


-.0225  ,0308  .1063 


-,6116 


-,7403 


-.7230 


-,8600 


-.5154  -.4993 


,0707 


-.8422 


-.0485 


-.3621 


'.3962 


DATE  20  OCT  75 


0ETAO  ( n « ".Dia,  ALPHAOl  B) 
SECTION  ( n LEFT  KING  TOP 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-019  lABI  LVAPISBHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
4.337 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  ISB3 


CRETUOl) 


y/8W 

.2350 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

x/cw 

.000 

-.1439 

-.2192 

-.2350 

.3597 

.6181 

.6008 

.5789 

.4990 

-.2254 

.010 

-.2818 

1054 

.2208 

. 1602 

.2122 

.1269 

-.0861 

. oao 

: - .2883 

-.1156 

.0916 

.0675 

,0528 

-.0126 

1699 

-.49B3 

.040 

. DB78 

-.0183 

,041 

-.2621 

.050 

.-.2785 

-.1375 

-.1807 

-.2320 

-.3314 

.069 

-.5209 

.oeo 

-.3009 

.081 

1456 

vOBB 

.0700 

.094 

-.2837 

' .113 

-.2498 

. 150 
. 157 
.163 
.177 
,229 

-.1042 

,0780 

-.2769 

-.4459 

-.5261 

-.5073 

-.5352 

-.6559 

.246 

.247 

-.2550 

-.1668 

.250 

.274 

-.3721 

-.5209 

-.6253 

-.6587 

-.6559 

.345 

.362 

.0485 

-.7771 

t39P 

.400 

-.3271 

-.5802 

-.7272 

-.7997 

.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.B38 
.650. 
.670 
.700: 
.725 
>727 
.730 
.750 
. 7B0 
.775 


.0635 

-,0896 

— .3220- 

-.2990 


-.2235 


-.492B 


-.1875 


-.2786  -.7107 


-.  1345 


-.7017 


-.7509 


-.7947 


-.8472 


-.1262 


-.1823 


-.3339 


-.9113 


-.1640 


-.5881  -.7142 


%aaso 


-.1316  -.2331 


PAGE  l^B^ 


OATESOOCT75  IA81A  - PRESSURE  SOURGE  DATA  TABULATION 


ARCH-019  1A81  LVAPtSBHL  UNSEALDl  LEFT  MING  TOP 


BETAO  Cn  «=  -.018  AUPHAOI  B)  = 4.337 

sect;"'  ( llLEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

X/CW 

.733 

.1851 

.790- 

1738 

.BpB 

-.0160 

.B34 

-.0848 

.B39 

-.0340 

.B50 

-.0863 

-.1304 

-.3571 

.857 

.865 

-.1338 

-.0708 

.879 

-.0735 

.900 

-.0888 

-.1096 

,905 

1801 

.919 

-.1649 

.950 

-.0501 

.0847 

.0883 

*953 

i873 

.955 

.965 

l.QOO 

-.0595 

-.1130 

-.8376 

-.3368  • 

BETAO  ( 1)  = ^.001  ALPHAOt  7)  = S.4B0 

SECTION  t ULEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.BB70  .9730  I. 0000 


-.9174 


-.3813 


-.4613 


(RETUOn 


^SM 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

X/CW 

.000 

-.1303 

-.8423 

-.4313 

.2848 

.010 

-.3077 

-.3193 

.1284 

.020 

-.3077 

1799 

-.OOBO 

,040 

-.1182 

-.0079 

.041 

-.2698 

.050 

-.2040 

.069 

.080 

. OBI 

-.8406 

.056 

.0228 

.094 

-.2973 

.113 

-.8539 

. I SO 

.157 

.163 

,0357 

.177 

-.3375 

*969 

-.1106 

.846 

-.2114 

.847 

-.8588 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.5899 

.5774 

.5474 

*4487 

-.3673 

.0337 

.0B23 

-.0121 

-.2414 

-.0489 

-.0512 

-.1415 

-.3808 

-.6B75 

-.8390 

-.2764 

-.3502 

-.4739 

-.6951 

- , 3750 

-.5662 

-.6044 

-.6043 

-.6389 

-.7635 


1.0000 


PAGE  1265 


DATE  20  OCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  lABl  LVAPtSBHL  UNSEALD5  LEFT  WING  TOP 

BETAO  ( n = -.001  ALPHAOt  7)  » 6.460 

SECTION  t I ) LEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .8350  .8390  .3640 

X/CW 
.250 
.274 
.345 

.368  .0307 

.390  -.3611 

.400 
.408 
,418 

.489  .0778 

;497  -.8686 

.503 

.547  -.1123 

.550 

.565  -.3876 

.BOO  -.8141 

.537  -.8687 

.638  -.3646 

.650  -.7841 

.670  -.7543 

,700  -.3854  -.3947 

.785  -.1958 

.787  -.3918 

.730 
.750 

.760  -.8088 

,775 

.733  -.1648 


4B70 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9780 

1 .0000 

HE55 

-.5097 

-.7335 

-.7373 

-.7457 

-.7996 

5£B9 

-.6339 

-*7950 

-.8410 

-.0545 

-*5496 

-.7099 

-.7984 

-,6569  -.7008 


-.7508 


-.1693  -.2384 


.739 

-.1976 

.808 

-.0559 

*834 

-.0733 

.839 

-•064! 

•850 

• 057 

-.0044 

.065 

,8BS 

-.1668 

.873 

-.0055 

.900 

-•0739 

.905 

-,IS90 

.919 

-.1711 

.950 

.953 

-.SS62 

.955 

-.1556 

.965 

-.0843 

uooo 

-.1737 

-.1345  -.1987  -.5478 

-.7568 

-.1886  -.6838 

-.0719  -.0488  -.4385 

-.3056  -.6077 


CRETUOl ) 


DATE  50  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARClI-019  IA81  LVAPtSBHLUNSEALD)  LEFT  UING  TOP 
BETAO  t U * .009  ALPHAOl  0)  - 8,583 

SECTION  ( DLEFT  HlNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  IS5B 


Y/ew 

.5350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9750 

x/cw 

: .000 

-.1356 

-.2693 

-.5803 

.5078 

.5468 

.5801 

.5335 

.3884 

-.4747 

.010 

-;3595 

-.5510 

.027! 

-.0558 

.0015 

-.1255 

-,37t8 

. 050 

-.3405 

-.3863 

-.0916 

1384  • 

-.1539 

-.5471 

-.4383 

-.7157 

*040 

-.5600 

-.1776 

.041 

.050 

-.5955 

-.3509 

-.3726 

-.4589 

-.5960 

.069 

.080 

.081 

,oas 

.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
,559 
.BHS 


-.5375 


-^.5990 


. m07 


-.0351 

-.C03H 

-.5445 


-.3518 


-.4637 


-.6504  -.5818  -.6962  -.7415 


-.7168 


-.7104 


-.4048 


.247 

,250 

,274 

-.2465 

-.4647 

-.6677 

-.son 

-.8172  -,8070 

.345 

,365 

.390 

.400 

.405 

.410 

.429 

*0737 

.0174 

-.3957 

-.5641 

-.6903 

-.8234 

-,8136 

-.7023 

.497 

-.2965 

.503 

.547 

-.1354 

-.6!  34 

.550 

-.5842 

-.8134 

.565 

-.4134 

.600 

-.8900 

.637 

-.3790 

.638 

.650 

.670 

.700 

.755 

.757 

.730 

,750 

.760 

.775 


-.3988 


',4316 


-♦4568 


-.2717 


-,6495 


.5176 


-.6805 


-.5838  -.6877 


-.6870 


-,7030 


-.6646 


tRETUOl ) 


-.5100  -.3651 


PAGE  tasj 


DATE  20  OCT  75  lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl  1-019  lABl  LVAPC5BHL  UNSEALDl  LEFT  W.ING  TOP 
BETAO  t I)  = .0GB  ALPHAOl  81  « 8.583 


SECT ION  t 

IlLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2350  .2990 

.3640 

.4270  .5340  .6730  .7000 

,0870  .3720  t.DOOO 

x/cw 

.793 

. 1087 

:.79B 

-.2214 

.808 

-.0756 

.834 

-.0728 

.839 

-.08B7 

.850 

-.1370  -,2044  -.5038 

.857 

-.1037 

.862 

-.8582 

.:.8B5 

-.1752 

.873 

-.0847. 

.900 

-.0755 

-,1098 

-.6590 

.5105 

-.1410 

.919 

-.IBS! 

♦930 

-.0738  -.1475  -,5178 

♦953  -.1034 

\955  -^.0885 

.965  “,0783 


1 .000 


-.3116 


fRETUOn 


.IHBB 


-.6182 


DATE  20  OCT  75 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  . 

ARCn-019  lABl  LVAP(SBHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


REFERENCE  DATA 


PAGE  ISS8 
(RETU08)  ( 02  OCT  7^f  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  « 

3690.0000 

SQ.FT, 

XMRP  = 

976.0000 

IN*  XT 

MACH 

-600 

RN/FT  . 

3,200 

LREF 

1697.0000 

INCHES 

YMRP  ^ 

.0000 

IN*  YT 

ELV-TB  » 

*000 

ELV-OB  « 

*000 

8REF 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  1- 

400.0000 

IN.  2T 

RUDDER  « 

.000 

SPOSRK  >* 

55-OCO 

SCALE  « .Q30Q  SCALE 

BETAO  t n ^ , 000  ALPHAO I 1 

SECTION  ( 1 ) LEFT  WING  TOP 


) « -6*155 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BW 

.2350 

.2930 

.3640 

-4270 

*5340 

-6730 

.7800 

.8070 

,9720 

x/cw 

.000 

-.1670 

-,0061 

.0280 

-1645 

. 1872 

-.0301 

-.1634 

--1575 

-.6514 

.010 

* 0089 

.0776 

,3229 

.4534 

*4222 

.4052 

*3660 

*020 

.*0003 

.1115 

*3062 

.3947 

*3707 

.3758 

*3425 

-.3164 

*040 

.1272 

.2481 

.041 

-.0912 

,050 

.0142 

*2202 

,2053 

*2162 

, 1902 

*06S 
.080 
.081 
.086 
.G9H 
. 113 
*150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.2^6 
.2H7 
*250 
*27H 
.345 
.362 
.390 
.400 
*402 
-418 
.429 
.H97 
*503 
*547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.570 


-.0413 


.0192 


.0740 


*0477 


-.1239 


.0240 


.0351 


.0692 


-*1230 


.1899 

,1932 

-.0048 

I4CS 


.1354 


-.0601 


. 1525 


-.1754 


-.0696 


*0565 


-.1211  -.U4B  -.0959  -.1138 


-.2332  -*2579  -.2791  -.2939 


-.2576 


-.2187 


-.1501 


-,189S  -.2466 


-.1300  -.1770 


.2856 


-.4405 


-.1450 


,0344 


-.1766 


-.1133 


-,0B66 


! ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  iaS9 


DATE  eo  OCT  75 

ARCl 1-019  IASI  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tKETUOS) 

BETAO  C n “ -.006  ALPHAOI  1)  - -5,155 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2350 

.5930 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1,0000 

X/GW 

.700 

~.oa7H 

- 

.0560 

.725 

.727  -.0305 

.730 

-.0574 

-.5115 

.750 

.760 

.775 

.793  ,0947 

.798 

-.0964 

-.0914 

.0030  - 

,0526 

-.0204 

-.0149 

.808 

,0300 

.834 

-.0981 

.839 

,0243 

.850 

. 0496 

,0214 

,0587 

.857 

.0249 

.062 

,865 

>.0540 

,0082 

.879 

.900 

-.0356 

,0145 

.0358 

.0786 

,905 

.0037 

.919 

-.0123 

.950 

,953 

.0145 

,0591 

.0835 

,1051 

,955 

.965 

i.OOO 

-.0567 

-.0067 

-.0196 

• 0391 

.0532 

BETAO  f n “ 

.020  ALPHAOI  2) 

- -4, 

.065 

SECTION  ( nUEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

• 7800 

,8870 

,9720 

1,0000 

x/cw 

,000  -.1547 

-.0020 

.0870 

.2481 

.3195 

.1815 

,0922 

,0915 

-.5582 

,010 

-.0002 

.1003 

,3286 

.4095 

.4094 

.3986 

,3231 

*oao 

-*0I 02 

.1231 

.2716 

,3199 

.3073 

.3121 

.2796 

-.2185 

,040 

,041  -.1063 

. 050 

.0023 

. 1381 

. 1866 

,1231 

,0972 

. 1063 

*0887 

•oeg  -,2171 

,080  -,0480 

*081  .0500 

,086  ,!B9B- 

.094  .0164 

.113  -.0536 


DATE  £0  QCT  75 


BETAO  ( 


n 


-.020 


IA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -019  IASI  LVAP(SBHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  2)  » -4.065 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350  ^ 

.5990 

.3640 

.4270  .5340 

.6730 

.7000 

.0070 

.150 

-.2111 

-.5223 

-.2137 

-.2175 

. 157 
as3 
.177 
.259 
. 2H6 
.547 


.0041' 


.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

,429. 

.0506 

,497 

.503= 

.547 

-.0074 

.650 

.566 

.600 

.0779 


.0564 


-.1617 


.1429 


-.0649 


-.1899 


.9750  1.0000 


-.5504 


1404 


-.2169 


^.2165 


-.3076  -.3405  -.3750  -.3094 


-.1695 


-.5357  -.2954 


-.3320 


-.3487 


-.1775 


-.0880 


1504  -.2018 


.637 

,638  -.1538 


-.0496 


-.1895 


-.0799 


-.0558  -*0E0B 


-.3662 


.0170 


.0027 


PACE  1570 


IRETU02) 


PAGE  1271 


DATE  SO  OCT  75  lABtA  ~ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  lABl  LVAPCSBHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  tRETUOS) 

BETAO  t “,020  ALPHAO(.S)  = -^*065 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT. VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

4 3SH0 

♦ 4270 

x/cw 

*919 

-,G09B 

.950 

.953 

.0298 

.955 

-.0012 

.965 

-.OIH9 

l.OQD 

-♦0049 

BETAO  ( 1) 

=»  -.028  ALPHA0(  3J 

= 

SECTION  { 

IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

X/CW 

.□DO 

-.1633  -.01H7 

*0708 

.2952 

.010 

- . 0226 

*0953 

.2'9S 

.020 

“ . Q2B3 

.1095 

*2117 

.OHO 

.1216 

.1062 

.OHl 

-.1239 

,050 

“.0179 

.069 

.080 

.081 

-.0383 

.086 

,1388 

.09H 

-.0048 

.1 13 

-.0722 

.150 

, 157 

♦ 153 

*0836 

^177 

-♦2307 

.229 

. 0532 

.2H6 

-.1314 

♦ 2H7 

in 

o 

0 

1 

.250 

,E7H 

-*2865 

♦ 3H5 

.362 

-.0207 

,390 

-,2477 

♦ HOO 

*H02 

-♦2632 

.Hie 

.H29 

♦ 0250 

.H97 

“.21SH 

*503 

*5H7  -.1316 


,5340 

.6730 

*7800 

♦ 8870 

♦ 9720 

,0860 

.0860 

.1107 

.041B 

,0718 

♦ 995 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340 

*6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4177 

.3311 

.2824 

.2064 

-*28!1 

.3230 

*3468 

.3261 

.2180 

.2246 

.2025 

. 1948 

.1564 

-.1781 

-,0025 

- . 0407 

-.0426 

-.0568 

-.2140 

-,176B 

-.3204 

-*3471 

-,3454 

-.3292 

-*2487 

-.3882 

-.4347 

-.4830  -.4844 

-.211 1 

-,2759 

-.3427 

-.3810 

1.0000 


l.QODO 


*2126 


PAcr  IS72 


DATE  aO  OCt  75 

lABJlA  - 

PRESSURE  SOURCE 

DATA  tabulation 

ARCll-019  lABlLVAPtSBHL  SEALED!  LEFT  MJNG 

TOP 

BET AO  ( 1)  « --028  ALPHAOT  3) 

n — 

1.995 

SECTION  ( nLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ^ . .3350  , 3990 

.3BH0 

.4270 

.5340 

,5730  .7800 

.8870 

,9720 

l.ODOD 

x/cw 

-5G0 

-.1702 

-.2231 

-*5S5 

,60C 

.637 

,630  -,1309 

.650 

.670 

-.0653 

-.1106 

-.1398 

-,2117 

-.0948 

.700  -,0551 

. 725 

.727  -,0631 

-.0656 

-.0855 

.730 

-.1737 

.750 

-.0342 

-.0268 

.760 

775 

i793  .079H 

.798 

-.0935 

-.0916 

-.0026 

-.0586 

.800 

.83H  --087B 

. .839 
.850  . 

.0171 

.0230 

.0477 

.0262  ,0528 

.857 

.0215 

.862 

.865  -.OHHS 

.879 

.900  -.0271 

.905 

.0123 

.0093 

.0401 

,0834 

.0164 

.913 

-.0082 

,950 
.953 
. 955 

.965  -.0126 

-.0031 

.0281 

.0650 

.0074  .1067 

1.000 

-.0018 

, 0305 

.0775 

BET AO  ( 1)  » -.031  ALPHAOt  M) 

.078 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8M  .3350  .3890 

.36H0 

.4270 

.5340 

,6730  .7800 

,8870 

.9720 

l.OQOO 

X/CW 

.000  -.1838  -.0H89 

. 056H 

,3158 

.4763 

.4202  .3997 

.3814 

-.1420 

.010  -.0631 

,0684 

.2525 

.2119 

.2360  ,1993 

.0403 

.OaO  -.0699 

, 0834 

.1254 

.1022 

,0619  .0370 

-.0222 

-.2367 

■ .OHO 

.0972 

.0109 

-OH I --1H90 


<RETU02) 


date:  eo  oct  75 


0ETAO  t 1 ) 


-,Q3l 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-019  lABl  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOI  H)  - .070 


PAGE  1873 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .8350  *2990 


x/cw 

.050 

.0B9 

.080 

*OBl 

.085 

.09H 

,113  -,0962 

,150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247  -.0355 

,250 

:27H 

.345 

*362 

*390 

,400 

*402 

.418 

.429  -*0064 

,497 


.505 

,547 

.550 

.565 

*600 

.B37 

,638 

*650 

,670 

.700 

,725 

.727 

,730 

.750 

,760 

*775 

*793 

*798 

,808 

*854 

*839 


.0507 


-.0296 


,0271 


-.0704 


“*2696 


-.1792 


-*2328 


-.0883 


.0657 


*3640 


.0903 


.0178 


-,2023 


-,2971 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,4270  *5340  ,6730  *7800 


*8870  .9720  l.OOOO 


-,14U 


-.3175 


.3539 


-.3018 


-,I35S  -.1991  -*2235  -.2457 

-.3155 


-.4222  -.4742  -*4798  -.4640 


.4690  -,5270  -.5853  -.5916 


-*2958 


-.3548 


-.2954 


-*7‘155 


*3841 


-.4431 


-.1261 


.1859  -.2411 


-.0733 


-*2352 


-.1501 


-.0740 


-.0665 


-.0893 


-,1370 


-.1728 


-*2919 


-*0927 


-.0936 


.0178 


-.0893 


,0262 


-.0378  -.0360 


•*2040 


-.0001  -.0570 


CRETU02) 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


DATE  50  OCT  75 


ARGll-OlB  1A81  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETU05) 

BETAO  ( 1)  “ -.031  ALPHAOC  H)  * .078 

SECTION  C IILEFT  WINB  TOP  DEPENDENT  VARIABLE.  CP 


Y/BW 

.5350  .5990  .36H0 

i4270 

X/CW 

,S50 

.357 

.0233 

,003 

,865 

--.05E3 

.879 

,0164 

,300 

“.0348 

.905 

.0173 

.913 

-.0041 

.350 

.953 

,0417 

-955 

,0032 

,965 

-.0105 

1 .000 

.0159 

BETAO  ( 1) 

* -.032  ALPHAOt  5) 

= c 

SECTION  t tlLEFT  WING  TOP 


Y/8W 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

X/CW 

.000 

“ ,1843  . 

-.0817 

.0076 

.3010 

.010 

1096 

-0233 

.1737 

.020 

1092 

• .0424 

.0284 

,040 

.0526 

-,0905 

.041 

-.1552 

.050: 

-.0749 

. 069: 

.000 

.081 

-.2474 

.086 

.0460 

,094 

-,D518 

,113 

-.1072 

.150 

.157 

.163 

-.0454 

. 177 
.229  . 
.246 
.247 
.250 

-,04B4 

.0013 

-.2723 

-.4076 

.274 

.345 

.362 

-.me 

-.4146 

.390 

-.3521 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

l.OOOQ 

.0493 

,0294 

.0571 

-.0009 

.0486 

.0832 

.0743 

.0882 

.1131 

.0424 

.0799 

167 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

.4936 

,0764 

-.0544 

.4507 

,0752 

-.1105 

. . 4345 
.0080 
-.1717 

T3841 

-.2100 

-,2802 

-.1470 

-,3910 

-.2978 

-.4698 

-.3697 

-,4185 

-,4507 

-.4452 

-.5376 

-.6125 

-.6401 

-.6031 

-.4919 

-.5435 

-*6339 

-,6BB5 

-.7121 

-.3886 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1B75 


ARC II -01 9 IA01  LVAPIS9HL  SEALEDl  LEFT  WING  TOP  tRETUOE) 

BETAO  t 1)  « -.032  ALPHAOE  5)  • 2.167 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM  .2350  .2990  .36^0  .4270 


x/cw 


,400 

.402 

,418 

.429 

-.0307 

.497 

.503 

-.3090 

,547 

.550 

/j65 

.600 

,637 

-.2267 

.638 

.650 

.670 

-,2645 

.700 

.725 

-.0815 

,727 

.730 

.750 

-.1010 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

,0707 

.834 

.039 

,850 

.057 

.062 

-.0857 

.855 

.079 

^ .0546 

.990 

.305 

,919 

.950 

,953 

.955 

-.0174 

.965 

KOOO 

.0119 

-.3372 


-.1336 


-.0927 


-,CB07 

-.OB20 

.0277 

.0182 

.0277 

.0!BB 

,0216 

,0087 

.0406 

.0201 


.5340  .6730 

-.3513  -.4165 

-, 1993  -.2519 

-.0945 

-.0625 

.0038  -.0516 

, 0534  . 0454 

.0494 

.0015  .0916 


.7B00  .0070 

-.5010 

-,250t 

-.1557 

-.0316  -.0340 

,0604 

.0033 

,1194 


.9720  1.0000 

-.3523 

-.3622 

-.2227 

-.4076 

-.0858 


0270 


0473 


0617 


PAGE  3576 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IASI  tVAP(S0HL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


BETAO  i n =*  -.026  ALPHAOI  6)  = 


SECTION  t 1) LEFT  WING  TOP 


Y/0W 

.2350 

.3990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.DDO 

-.2037 

-.1214 

-.0559 

.2637 

.010 

-.1581 

-*0304 

D8!Q 

.020 

-*.1492 

-.0081 

-.0031 

.040 

>0046 

1964 

;o4i 

050 

-.1730 

-.1086 

.069 
.OflO 
.081 
.086  . 
.094 
.113 
.150 
*157 
. *53 

-.1223 

-.0772 

-.0085 

-.1169 

-.3650 

.177 
.229  . 

-*0218 

-.5003 

.246  ^ 
.247 

-.0590 

-.3416 

.250 

.274 

-.4810 

,345  . 

*362. 

-.1552 

.330  : 

-.4022 

.400 

.402 

.418 

.429 

-.0508 

-.3681 

.497 

:-,3558 

■:.503;: 

iSHT.  -.2757 


H.S42 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

*8870 

.9720 

*4810 
-.0905 
- .2240 

.4311 

-.1170 

-.3101 

.396f 

-.2441 

-.4192 

.2703 

-.5370 

-*6010 

-,3034 

-.6407 

-.4526 

-.6186 

-.5714 

-.6643 

-.7237 

-.6542 

-,6546 

-.7572 

-.7967 

-.7639 

-.6752 

-.6207 

-.7253 

-.7923 

-.8261 

-.5741 

-*376B 

-.4560 

-,5317 

-.5202 


.550  . 

.565 
.600 
^637 


■ -.2067  -.2658 

-r.0993 


-,2a4H 


. . .638  . -.2905 
.650  ^ 


-..1680 


.^670  ■ ■ -.38SD 

,700-  -.0975  -.0906 

.725  ■.  -.0538 

. 727.;;  -.1153  ■ 

■■  .730';;:  .. 

;*750  -.0352  -.0511 

.760  -.0682 
.775  .0118  -.0452 


1 .0000 


-.7229 


-.8022 


CRETU02) 


DATE  20  OCT  75  I A8l A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1 277 


ARC 11-019  I A8l  LVAP(SBHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP  (HETUOB) 

BETAO  < n - -.026  ALPHAOt  6)  ='  ^,BH2 


SECTION  t 

ULEFT  tllNG  TOP 

DEPENDENT  VAR TABLE  CP 

Y/BM 

.2350  .2990  .36H0 

.4270 

.5340  ,6730  ,7000 

.8B7D 

.9720  l.OOOO 

x/cw 

■ ■ • i 

.793 

.0789 

.79B 

*-.0733 

.808 

.0255 

-.0846 

.839 

.0250 

! 

..BSD  . 

,054^  .0493  .0608 

1 

( 

.857 

.0349 

;.8BE 

-.2831 

.065, 

. -.0579 

>879 

.0237 

.900 

-.0095 

.0603 

.0744 

.905 

.0379 

.919 

.0120 

.950 

.0886  .1053  .1179 

.953 

,0551 

.955- 

.0258 

.965 

/,  *0237.  . 

* 

I.JDO 

.0427 

,0451  ^ 

.0503 

1 

i 

BETAO  t.  1) 

^ -.007  ALPHAOt  7) 

B, 

.338 

SECTION  C 

ULEFT  HING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

,5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720  1,0000 

X/CM 

.000 

-*2173 

-.1836 

-.1554 

.1963 

.4043 

.3468 

.2683 

.0722 

-.6095 

.010 

-.2270 

-.1214 

-.0597 

-.3215 

-.3919 

-.5950 

-.9795 

.020 

-.2022 

-.0860 

-,2342 

-.4396 

-.5840 

-.7644 

-1,0284 

-1.0039 

.040 

-.0710 

-.3414 

- ,, 

.041 

-.1-846 

.050 

-.1422 

-.8600 

-.8294 

-.9576 

-1.0736 

.069  -.9H78 

.090  -.Bbll 

.091  -.H922 

.086  -,00119 

.09>f  -.1069 

.113  -.1329 

.150  -.7814  -.9293  -.9851  -.9358 

.157  -.9475 

.163  r.2051 

.177  -.6026 

.229  -.0492 

.246 

.247  -.0733 


4204 


DATE  aO  OCT  75  lABIA^  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IASI  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
BETAO  I i)  -.007  ALPHAOt  7)  * 6*338 

SECTION  ■(  n LEFT  WIND  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  >8350  .8990  ^36H0  .4870  .5340  ,6730  v7BOO  .8870  .9780  l.OOOO 


X/CM 

,850  -.6958 

,874  -.5503 

.345 


,368  ■ 
.390 
.400 
;40a 

v41B 

.489. 

-.0852 

-.8014 

-,4489 

-.3998 

-,4075 

.497.: 

.503 

-,4004 

.547. 

.550 

-.3282/ 

-.8118 

^565: 

-.1500 

,600 

;637 

-.1876 

.538 

-,331*0 

.650 

.670 

.700 

^.1208 

.785;: 

-.0570 

.787 

-.1265 

.730. 

,75d 

.760 

.775 

.793 

0958 

-.0635 

.0098 

.798 

.808 

-.0916 

,0153 

.834 

-.0905 

.839 

,0851 

.850 

. .0581 

.857 

.868 

.855 

-.0686 

.0837 

.879 

.0334 

.900 

-.0088 

.0618 

.905 

.0848 

.919  . 

.0818 

.950 

.953 

.0518 

.0835 

.955.  . 

.0348 

.965 

.0337 

.000 

.0467 

-.8377 


-.5188 


-.8813 


-.0995 


-.0433 


.0505 


.1086 


-,9090  -.9531 

-.7386 


-.5613 


-1.8856 


-.7081 


-.3875 


-.0461  -.p798 


-1 .8308 


*0518 


-.5038 


.0550 

.1069 


.0301 


(RETU021 


PAvE  T878  • 


03S6 


date  ho  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  illB 


ARC1I-019  .1AB1  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  IRETUD3)  t QH  OCT  7if  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA  . 


5REF  ^ 

2690,0000 

SQ.FT, 

XMRP  . 

976.0000 

IN.  XT 

MACH 

,eoo 

RN/PT  = 

3,500 

LREF  « 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  = 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  * 

.000 

ELV-OB  « 

.000 

BREF  “ 

1297.0000 

INCHES. 

2MRP  = 

400.0000 

IN,  ZT 

RUOriER  » 

,000 

EPDBRK.  * 

55.000 

SCALE  *0300  SCALE 

BETAO  t t)  .027  ALPHAOt  1)  = -6.277 

SECTION  t ULEEH'  wing  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

: ,S350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 
::  .000 

-.H967 

.0302 

,0870 

-2660 

,010 

.0M2B 

, 1306 

.3837 

.020 

. 0350 

. 1632 

.3571 

.040 

,1753 

.2942 

.041  >-,2937 

,D50  .0586 

.o&g 

.080 

.OBI  .1844 

.006  .2376 

,094.  .0598 

-113  -.0252  : 

.150 

-t57.  ••  • 

.163  .2517 

,177  ; -.0281 

.229  .1339 

.246  ,0484 

.247  ■ ,0636  . 

.250  V: 

.274  --19B7 

,345 

.36H  . ■ .1268 

.390  -,1228 

.400.  ■ . ■ 

.402  -.1717 

,418 

.429  .1359 

.497  ; = -,0836 

.503 

.547  .0052 

.550 

.565  ‘ . -.0740 

.600 

.637  -.0226 

*638  r-,0995 

.650 
.670  ■ 


.5340 

.6730 

,7800 

,8870 

.9720 

.3422 

.4902 

.4271 

,1952. 
.4618 
,3975  : 

.1186 

.4472 

,3938 

.1313 

,3745 

,3427 

-,444B 

-,3472 

,2481 

.0970 

,2333 

.2341 

, 1831 

--4001 

-,0B75 

-.0927 

-.0815 

-.1592 

-.4416 

-.2317 

-.2613 

-.3157 

-.4066 

-.3683 

-.1056 

-.8951 

-.5525 

1809 

-.1856  -,3259 

-.2365 

-.2154 


I. 0000 


-.3850 


DA^TE  ao  OCT  75-  ^ PAOE  SaBD 

ARCH -019  I ABl  LV.AprSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUOS) 

BETAO'  t I)  - .037  ALPHAp(  U « -6.977 

SECTION  t IJLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  .E350  .aggo  .SB^D  .Ha70  .5340  .6730  .7BOO  .8870  .9790  l.OOOO 

' X/CW  .- 

.700  -.DOES  -.1476 

- -765..  "■  ■ . : -.  1873  . 

.737  -vDOia  - 

■ ■'.730  -.5133  ' : , 

•750  -.0564  -.0455 

.760  -.8363 

.775:  ^ .-.0483  -.1651 

::.-793  ■ ..t051-  '. 

.790  -.8348 

..BOB  -.0816 

.834  -.8170 

:.B39  -.0386 

.850  -.0004  -.0590  .0830 

.857  ..  -.0896 

.868  -.0194 

- .865  -.1851.  : ^ 

.879  -.0408. 

:.90'J  -.1077  -.0185  ■ .0556 

v906:  : -.0481 

.919  -.0535  : 

-S50  -.0096  .0484  ,0551 

^ .953  . . . -,D33B  : 

■-955-  -.0433 

...  .965'. ■:  . ^ -.0469 

: 1 .000  V -.1071  -.13BS  -.0189 

BETAO: T :1)  = ■ ; .004  ; ALPHApf  as  = -4,157 

SECTION  t n LEFT  WING:  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


/BH 

.2350 

.2990 

.3640 

>4270 V 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

X/CH 

• • ■ ► 

.000 

->72S 

.0207 

.1055 

,3170 

.4200 

.2943 

.2370 

.2413 

-.4578 

.010 

.0238 

'.13BB 

.3726 

.43B2 

.4330 

.4099 

.3166 

>020 

Vo  1 31 

.1595 

.3165 

.3549 

.3281 

>3199 

.2721 

-.3083 

' . 0^0 

. 1732 

.2320 

.om 

".H8H2 

.050 

>0372 

.1523 

>1236 

.1199 

.0747 

. r069 

“.39SQ 

.OBO 

-.0178 

tOBI 

*■1068 

; .OQB 

♦ 2110 

.094  .04E1 

.113  -.0E5E 


1.0000 


DATE  ao  OCT  75  : lABl A - PRESSURE  SOURCE  DATA  tabulation 

.ARC1H019  IASI  LVAP(SBHL  SEAUEDI  LEFT  WINS  TOP 
BETAO  t n .»  ,OOH  ALPHAOt  3)  s -it. 157 
SECTION  ( I ILEFT  WINS  TOP,  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 


.3350  .3990 


X/CW 

.150 

.157 

.183 

.177 

.339 

ptlC 

laHi  .0370 

.250 
.274 
■'V3H5J 
..362 
.390 
.400 
■ :.H02 

*hib: 

.429  ,1097: 

.497 

.503 

.547:  . ->0444 
: .550 

; .555 
.BOO 
.B37 

,638.:  -.1654 

.650 
.670 
.700 
7P5 

\727  . -..0306- 

.730 

.750 

.760. 

.775  : 

,793  ,0970 

.798 
.800 
,834 
*839 
.850 
*857..: 

.-862 

,865 

.879 

*900 

.905 


.3540  >4270  ,5340  .6730  ,7800  .8070  *9720  l.OOOQ 

-.1947  2204  -.2140  -.2752 


,1143 


.0904 


-,1498 


.1983 


-.0197 


-.2058 


-.5007 


-.1241 


.2938 


-.2407 


.3400  3875  -.4390  -.5195 


-,4401 


-,2»89 


,3731 


-,645S 


-.3597 


-.2612 


.1021 


-.2201  -.3706 


-*0532 


“.2701 


-•2418 


-,0209 


-.1879 


. 1485 


-.1457 


-.2227 


-.1220 

-,0931 


.-.,2354 


-.0368 


-.0395 


,2410 


-*027V 


-.0325 


-.0315 


•^,0394  -.0327 


",3801 


.0401  -,1499 


,0027  -,0458 


,0383 


-.0113 


",0039 


,0662 


PAGE  1281 


tRETUDSJ 


DATE  eo  OCT  75  I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  F/.S£t^aa 

ARC J ! -019  I A8 1 LVAPtSBHi.  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  <RETU03) 

BETAO  ;t  U « .Op«t  ALPHAOC  2)  -H.157 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.«»B7D  .5340  . 8730  .7800  . 8870  . 9780  IVOOOO 


X/CW 

,919'  -.050H 

.950 
. 953-:  ' 

.955  -.0407 

.965  -;0311 

l.OQO 


BETAO  t I)  * -.080  ALPHAOt  3) 


SECTION  1 

1 ) LEFT 

HING  TOP 

Y/BW 

.2350 

; .2990 

.3640 

X/CN 

.000 

-.4706 

>0040 

.:l  072 

.010 

-.0060 

.1306 

.020 

-.0139 

*1518 

.040; 

.1664 

.041 

-.5418 

.050 

.0t40 

.063 

.030 

.031 

.086 

.034 

.oast 

.1891 

.113 

-.0472 

.150  ; 

.,157. 

’ ■ ' ■ ■ . IB3 

.1550 

1 ■.  177  ■ 

t .229  ^ 

.1003 

1:  • .SHB  , : 

-.0797 

; ■ ■ ■■.  ' *e47'-:- 

: -.0235 

[j  ■ : ■ .aso.  '; 

: '.274 

*345- 

vsea..-. 

>0510 

.390 

-.2854 

. .400 

.402 

.410 

*429 

>0006 

.497 

■-.2106 

.503 

*547 

-.0999 

.0069  .0556  .06)4 

-.0188 


-.0841  -.0968  -.0050 

= -8.045 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4270 

.5340 

>6730 

.7B00 

.8870 

>9720 

3592 

3531 

2626 

1640 

.4871 

,3653 

.2575 

>4027 

.3821 

.2403 

.3625 

>3465 

>2166 

.3573 

.2117 

>1501 

-.2549 

-.3064 

0217 

>0439 

->1377 

.0032 

-.0109 

-.0698 

-.4073 

-.3209 

-.3557 

-.3663 

-.4204 

66- ^8 

2197 

3069 

-,4525 

-,5484 

-.6076 

-.6344 

.->6370 

->2935 

->4222 

-.7419 

.33B4 

-.6035 


l.OQOO 


■i4340 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OE  POOR  QUALOT 


PATE  ao  OCTT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  TA81  LVAP(SBHL  SEALED!  LEFT  NING  TOP 
OSO  ALPHAOt  3)  ^ -2. 045 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . 

,2350  ,2990  ,3BH0  .4270  .5340  .8730  .7000  .8970  ,9720  1,0000 


PAGE  1283 


tRETUDS) 


BETAO  t I ) “ - 

SECT t ON  I IILEFT 

Y/BW 

X/CW 
.550 
.,585.  • 

: .800 

,637  -.0700 

.638  -,2404 

,650. 

.670 

,700  . -,0417 

.725 

.727  -“.OBBO, 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793  ,0680 

,79B  -.2471 

.808 

.834  -.2272 

.039  -.0483 

.850. 

.857 

.062 

.065  -,141B  . 

,079  -.0351 

-900’^  -.1019  ■ 

.905 

.919  -.0407 

vS5D: 

.953 

.955  -.0263 

,985  • . -.0230 

1*000 


-.1200 


BETAO  t I ) -’*030  ALPHAO(  4) 

SECTION  Cl) left  WING  TOP 


-,2401  -.4144 


-.1934 


-.1762 


-.2783 


-*0277 


-,0277 


-.0271 


-.0098 


-,0254  -.1350 


.0154 


*0247 


,0020 

,0120  ,0662 


*.0653 


-.0048 

.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-,3597 


,2831 


-,1640 


-.0071  -,003V 


-,3183 


,0494 


-.0091 


,0725 


,0562 


-*0479 


Y/BM 

X/CW 

.2350 . 

. 2930  : : 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.000 

-Old 

-v4S85; 

-.0389 

-.0553 

.0704 

*0979 

,3660 

\3ooe 

,5287 

,2678 

.4702 

,2004 

.4488 

.8852 

.4108 

.0448 

-.2053 

.020 

.040 

.041 

-.5048 

-.0539^ 

.1231 

.1375 

.1877 

,0798 

,1591 

, 1 107 

.0780 

-.0308 

-.4025 

PAGE 


DATE  SD  OCT  7S  1 A81 A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI!-019  IA81  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP  (RETUDS) 

BETAO  t t)  « -,03D  ; ALPHAQ t ' W » .070 

SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH  .2350  ,2990  . 36H0  ; .H270  .53M0  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 


X/CH 

,050  -.0123  -.0805  mw  -.18SH  -.2527 

.069 

.080  -.2752 

.081  ~.0^3'i 

.086  .1H28 

.Og^t  . —.0005 

.113  -.0765 

.150  -.R25B  -.52H5  -.5135  -.5707 

■•157 

•163  i : ,0SGB. 

.il77  . -.3509  • 

.539  .0769 

.546  -.1513 

.547  .0084 

.25D  -.5553  ^,6710  -.7159  -.7291 

.574  -.4631 

.345  , ■ 

;3B2  .0055 

.390  -.3877 

.400  -.4105  -.6073  -,9062 

.402  -.5130 

.418 

.459  ,0670 

.497  -.3007 

..■503‘  ' 

■ .547  -.1520  ■ 

.550  -.2604  -.4314 

: .565  -,1477  . 

.600  -.3067 

.637  -.0918 

-.3212 

,B5D  ■ -.2774 

: .670  . : 

.700  -.0740  -.1314 

:■  .755  -.2796  ••• 

• .727  -,d947  . 

,730  • 

,750  .0190  . 0345 

,760  -.2743 

,775  -.0383  -.0971 

. ,793  • ■ .0568 

,798  : ■ ■ ■ -.2511 

.808  , -.0201 

.834  -.2258 

• ,839  ; ' -.0339 


-.5136 

-.7571 

-,8402 

-.6420 

-.8150 

-.3596 

. -,38il 


DATE  so  OCT  75  : I A8I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1SB5 


ARCtl-OlB  lABl  LVAPtSBHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  (RETUbS) 


BETAb  { t)  = ^-.030  : ALPHAOC  H)  = .070 


SECTION  ( 1 ILETT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Bwr 

,5350  .8990 

♦ 3BH0 

.4870 

. .5340 

.6730 

.?BDO 

.9870 

•9720  l.OOOO 

. X/G14 

.850 

• 0244 

.0088 

.0705 

.857 

-.0113 

iBBa 

-.1125 

• 865 

-.IH99 

v879 

0837 

♦ 900 

-.0998 

• oias 

.0907 

.905 

-.0103 

.919 
♦ 950 

-•0358 

.0874 

;0B47 

.0758 

.953 

.000 1 

.955 

.965 

KOOO 

-.0131 

-•D237 

-.0590 

-.0755 

-.1038 

BETAO  t 1)  - -.035  ALPHAOt  5J  =■  S.B09 

SECTION  ( IIL^T  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BV\  ■ 
X/CM 

.2350 

;2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

• 7000 

.8970 

• 9720 

vOOO 

; -.4358 

-.0973 

.0313 

.3567 

.5437 

.4961 

.4679 

• 3991 

-.8934 

• DtO 

-•U8d 

.0519 

.2390 

• 1546 

. 1659 

.0786 

1550 

,080 
, 040 
• 041 

-.4813 

-*10BI 

.0851 

.0980: 

.toso 

-.0165 

. 0422 

-,0183 

-.088! 

-,2273 

-.5785 

• 050 
.069 
.000 

-i04B7 

-.2048 

-.3955 

-.2948 

-.3647 

-.4588 

-.6515 

.001  -. 17S1 

;0B6  .1030 

•OSH  -.0367 

.113  -»IQ33 

.150  -.6193  -.SSBQ  -.7013  -.7HHB 

aS7  -.8B17 

.163  .0365 

vl77  -.H133 

.539  .0560 

.346  -.3134 

.347  -.0073 

.350  -.6614  -.7457  -.8913  -.9001 

. .374  ^ -.5787'  . 

.345  -.8705 

1.363  -.0336 

.390  -.4667 


date:,  EO  pGT  75  1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  lAB I LVAPCSBKL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  t 1)  « «.D35  ALPHAOt  5)  « 5.209 

SECTION  t IIUEFT  WIND  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W  .5350  .2990  .3BH0  .4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  l.OOOD 


CRETUD3) 


PACE  1286 


X/GM 

.400 

.402 

*410 

.,429  ,0516 

.497 
,503 

.547  -.1342 

.550 
.565 
,600 
.637 

;«30  -.4308 

-B50 

.670 

.700 

.725 

,727  -.1459 

.730 


-.3796 


-.1070 


.750 

,760 

,775 

.793 

.790 

.808 

.834 

.839 

.850 

i857 

,862 


.0514 


-.2072 


-.6187 


-.1216 


.2223 

.0326 


.965 

1.000 


.0065 


-.6786  -.8079 


- , 1775 


-.1824 


-.1904 


-,0119 


,0007 


.865 

-.J32S 

.879 

-,0215 

.900 

-.0705 

,0368 

.905 

.0013 

.919 

-.0148 

.950 

,0475 

,953 

.0I2H 

.955 

-,0027 

-1 .0389 


-.2856  -.4135 


-,2541 


-.1521 


-.0088  -.0923 


,0402  .0071  .0854 


-.0330 


-.0168 


-.6048 


-.5094 


-.3978 


-.0021  -.2013 


-.2658 


.0175 


-.0.156 


-,9005 


-.3983 


DATE  SO  OCT  75. 


SET AO  ( n « 

SECT  1 ON  t n LEFT  W I NG  TOP 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  lABl  LVAPCSBKL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 

oaa  ALPHAOC  BV  « 


PAGE  TEST 


tRETUaS) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


0W^ 

,2350 

,2390 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

x/cw 

.000 

-.4265 

- - 14E7 

-.0270 

,3338 

.5442 

.4990 

.4543 

*3453 

-,4461 

,010 

-,1772 

.0022 

,1754 

,0538 

.0594 

-,0698 

-,3400 

.020 

-,1570 

.0412 

,0242 

-,0505 

-,1291 

-.2432 

- . 4479 

-.7928 

,040 

. 0587 

-,r9l3 

.041 

-,4634'. 

.050 

-.0837 

-.3146 

-.4142 

-,5093 

-.6375 

.OSS 
,080 
,081 
.086 
,094 
*113 
. 150 
*157 
* 163. 
.177 
.2S9 
*S46 
,S47 
.250 
,274 
,345. 
,362 
,390 
,400 
,40S 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
.637 
,630 
,650 
.670 
.700 
.725  ; 
,727 
,730 
,750 
,760 
,775 


--,1205 


-vOS23 


,0352 


-,0457 


.0469 


-.0628 


",4170 


-.5056 


-.1837 


",1361 


: ,0628 

",0071 

".2699 

-.5385 


-,2677 


-.4845 


-.6533 


-.7044 


-.1382 


-.507S 


-.7110 


.1887 


- . 1759 


-.8232 


.7800  -,7958  -.8603 


-1,0002 


- ,7548  - , 9426  - . 9S57  - , 9278 


-.9786 


-.8207  -.9327 


-.2308  -,4157 


-,6308 


-1,0748 


-,8312 


-,4902 


-.5287 


-,1693 


-.2623 


-.5793 


-.3753  -.3395 


-.0659  -,1304 


5619 


PACE  \BB3 


DATE  20  0Cr7S  ^ I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-019  IASI  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETU03) 

BETAO  r n - “.028  ALPHAOC  B)  H.3B3 

SECTION  (DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .aggo  .3G40  .4270  .5340  .6730  .7S00  .0870  .9720  UOODO 

X/CW 

.793  .0735 

.79B  -.1936 

.808  -.OEBl 

.034  -.1950. 

.839  -.0250 

.950  .0001  -.0550  -.2015 

.957  -.0136 

.962  . -.3380 


.865 

-. 1316 

i 

:.879 

-.0090 

: 

.900 

-.0708 

.0105 

-.1833  i 

.905 

-.0027 

.919 

-vDi24 

.950 

.0370 

.0739 

-.0534 

.953 

.0176 

.955 

.965 

l.QQD 

.0153 

.0005 

-.0203 

,0054 

-.1110 

BETAO  C n ^ . .066  ALPHAO(  7)  = 6.247 


SECTION  { DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE.: CP 


Y/BW  .2350 

XVGW 

.000  -.4074 

.010 
.020 
.040 

^ .041  -.4453 

.050 
*D69 
.080 
.081 
.OBS 
.094 

.113  -.1393 

: i .150 

.:-l57 

i - .163 

.177 
.229 

: *246 

I : .247  -*03BE 


.2990' 

.3640 

.4270 

.5340 

-.2210. 

“.2561 

-.2129 

-.1 1 19 
-.0719 
-.0141 
.0043 

.2927 

.0907 

-.0763 

1894 

. .5242 
-.0606 
-.1801 

-.1248: 

-.4179 

-.0839, 

.0091 

-.3709 

^ .6042 

-.7505 

.0216 

-.0670' 

-.3353. 

-.5436  . 

.6730  .7B00  -BB70  .9720  l.ODQO 


.4555  .3965  .2574  -.6285 

-.0763  -.2423  -.5329 

.2640  -.4006  -.6370  -.BBHS 


.5300  -.6508  -.8180 

-.6834 


.9266  -.9545  -.9112 

-.3146 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  FOOE  QUAIOT 


PAG£  iae9 


OATF  ao  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCl 1-019  lABl  LVAPfSBHL  SEALED)  LEFT  HI NO  TOP  . CRETU03) 

BETAO  I n « .065  ALPHAOC  7)  = 6.347 

/SECTION  ( .DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .3350  .3990  .3BH0  .4870  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  l.OOOO 


X/GW 


.350 
.374 
.345  : 
.563 

-.0973 

.330 

.400 

v403 

.418 

.439 

.0183 

-.5771 

.497 

-.4667 

,503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

-.3435 

-.1710 

,638 

.650 

.670 

,700 

.735 

,737 

-.5983 

-.3169 

-.1533 

,730 

.750 

.TBO 

.775 

.793 

.798 

.BOa 

-834 

.0953 

-.3093 

-.3113 

.839 

-.0495 

.850 

,857 

,063 

,065 

.879 

.900 

-.  1719 
-.0760 

-.0515 

.905 

.919 

-.0469 

.950 

.953 

.955 

,965 

.0118 

-.0313 

uooo 


.7397 

-.8657 

-1.0309 

-.9136 

-.8064 

,8043 

-.9335 

-.8507 

-.6660 

'..£446 

-.3314 

-.5794 

-.5816 

-.5614 

-,3065 

-.38B3 

.1990 

-.1671 

-.3778 

-.4851 

-.4973 

.0555 

.0318 

-.0598 

-.1303 

-.3595 

.0359 

-.0333 

-.4197 

.0003 

.0133 

.0103 

-.3313 

-.6110 


,5403 


-.4064 


-.4043 


-.5840 


-.4460 


one 


0300 


0B6B 


- . 3599 


date:  21  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


1290 

(RETUDH)  ( 02  OCT  7^^  ) 


ARCn-019  lABl  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


REFERENCE  DATA 


SREF  * 

2630.0000  SQ.FT. 

XMRP 

LREF  = 

1297.0000  INCHES 

YMRP 

BREF 

1297.0000  INCHES 

ZMRP 

SCALE  ? 

.0300  SCALE 

BET AO  ( ! 

n = .066  ALPHAOl 

SECTION 

( DLEFT  NING  TOP 

Y/aw 

.2350  *2990 

.3540 

x/cw 

*000 

-*2901  -.2155 

' . 0339 

*010 

-,2340 

.0013 

. 020 

-.2549, 

*0364 

. 040 

.0591 

.041 

-.3151 

.050 

-.1036  . 

. 0o9 

.080 

,001 

*cas 

*2025 

,094 

-*1030 

, 113 

“.2091 

. 150 

.157 

. 163 
*177 
.229 

. -.0649 

.2674 

*246 

.247 

*250 

*27.4 

.345 

-.1257 

.0539 

.*362 

.1417 

. 390. 
.400 
.402 
,418 
.429 

*0677 

“•1259 

,497 

“ * 0779 

. .503 
,547 

.0435 

.550 

.565 

.600 

*637  . IB19 

.630  -*0995 

.650 

.670 


976.0000  IN,  XT 
.0000  IN*  YT 

400.0000  IN.  ZT 


) -4.854 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,4270 

.5340 

*6730 

.7800 

*3704 

,4279 

*5747 

.3066 

.5005 

.5202 

*4463 

*3844 

*5027 

*4133 

.3272 

.4899 

.4157 

.2624 

*2320 

*2451 

.1956 

*1093 

-,08B7 

-*0036 

“.0346 

*0168. 

.1707 

-i2l33 

“*2550 

“,2434 

.1937 

.0390 

“.0314 

*1517 

.0699 

-*0504 

MACH 
ELV-IB  »' 
RUDDER  * 


.8870  .9720  UOOOO 


*3400  ion 

*4574 

*4263  -.C715 


*2684 

-*1407 


-*0489 

-*2739 


“.2500 

“.1590 


-;3E21 

“*1339 


“*1231 


.2472 


PARAMETRIC  DATA 

I *100  BN/FT  * 3*000 
.000  ELV-OQ  » .000 
*000  SPDBRK  - 55*000 


1549- 


f 


jl: 


DATE  20  OCT  75 

BETAO  ( U 
SECTION  ( nLEFT 


IA8.1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-D19  lABI  LVAP(SBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

.066:  ALPHAOI  IJ 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

,7800  ,0970  .9720  1.0000 


PAGE  1291 


(RETUOH) 


Y/aw 

.2350  .2990  ,3640 

,4270  .5340 

,6730 

X/CM 

.700 

.2041 

-,0838 

.725 

-.0370 

. .727 

.1B5B 

.730 

-750 

.760 

-,0902 

.775 

-.one 

-.1130 

. .793 

: ,2091  . . 

.79B 

-.1032 

.BOB 

.0167 

.834 

■ -.0517 

.839 

.0205 

.850 

-.0277 

-.1763 

.857 

-.0196 

.862 

.065 

-.0542 

.879 

-.0305 

.900 

-.0529 

-.0983 

.905 

-.0729 

.919 

-.1040 

.950 

-.0472 

.0566 

.953 

-.0627 

.955 

-.0207 

.965 

,0174 

l.DQQ 

-,2541 

-.3433 

BETAO  (1) 

; .06b;  alphaoc  bj 

-3.843 

-.1003  -.0745 


-.2039 


.0524 


AOB\ 


,U51 


-.3092 


SECTIQH  t I) LEFT  WING  TOP 
Y/BM 


X/CW 

*000 

,QlD 

.020 

.040 

.041 

.050 

.069 

.OBO 

.OBI 

.O&B 

.094 

.113 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.2844 


-.1165 


.1979 


. 16H6 


2350 

,2990 

,5640 

.4570 

.5340 

.6730 

.7800 

, 0870 

,9720  l.OOQQ  ^ 

. f 

2879 

-.2192 

-.0267 

,3800 

.5241 

.4130 

,3575 

,3692 

-.1263  j 

-^2432. 

,0061 

,4518 

.4991 

,4084 . 

,4659 

,4073 

1 

3157 

-.2666 

.0358 

.0675 

.3554 

.5859 

.4217 

.3B59 

,3790 

.3718 

-,1.025  1 

".1935 

.,2294 

.0671- 

,1924. 

.1931 

.2107 

-.1681 

DATE  20  OCT  75  I ASIA  -PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  1292 

ARCl 1-019  lABl  UVAP(SBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUOH) 

BETAO  r t)  « ,DSB  ALPHAOt  21  = -3.849 

SECTION  ttlLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350 

.2990 

,36t^0 

.4270  .5340 

.6730  : 

.7BOO 

.8870 

.9720  1 .0000 

X/CW 

.150 

-,1306 

‘.1414 

-.1056 

-.0952 

.157  ^ ' -.3176:  ^ 

' .163  ; .2485  ■ , 

.177  -.0356 

: ,229  -.0629 

. .246  .0311 

.247  T.I35S 

.250  -.2473  -.3000  -.3186  -.3019 

: .274  -.1976 

.345  -.3261 

^ .362  ^ ' .1334 

.390  \ ' -..1522 

.400  -.3243  -.4181  -.5103 

.402  -.2881 

: .418  ..  -.1623 

.429  .0752 

: .497  • -.0903 

: .503  • -.3658 

.547  .0313 

.550  .0559  -.0315 

.565  .1284 

.800  -.1710 

.637  .1604 

.638  - . 1494 

.650  -.1372 

.670  -.0932 

.700  . 1716  -.0817 

:.725  -.0448 

.727  .1488 

.730  1836 

,750  -.0888  -.0034 

.760  -.0962 

.775  -.0147  -.1129 

" .795  .2661 

-798  . -.1132 

.808,  .0112 
:.834  -.06BB-  ' 

.839  .0145 

.850  -.0327  -.1650  .0383 

- .857  ^ -.0222  - / ^ . V 

.882  .0443 

.865  -.0531  , 

:■  .879  -.0399 

.900  -.0648  -.0952  .1340 

.905  . -.0768:  . 


DATE  ao  OCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  . 

ARCI 1-019  TAai  LVAPiSBHL  SEALED).  LEFT  HI NO  TOP 
BETAO  ■ *OSB  AtPHAOt  g)  » -3.BH9 


SECTION  .t  ULEFT  WINS  TOP  . . DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BW  *E350  .9990  .364Q  .HE7Q  .53^0  .6730  .7000  .9870  .9790  1,0000 

X/CW 

.919  -.1055 

,950  -.0848  .0801  ,1037 

,953  : . • -.Q7S0 

.955  -*0371 

.955  •.0038 

X.OOO  -,3583  -.3557  -.3571 

BETAO  ( n > . ,067  ALPHAOI  3)  = -1.843 

SECTION  C nLEFT  WIND  TOP  . DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BM 

.2350 

.3990 

,3B40 

.4370 

X/CW 

.000 

-.2839 

-,3319  . 

-,039B 

.4333 

.010 

-,3617 

-.0048 

,4066 

.050 

-',3033 

.0379 

,3160 

.01*0 

,3503 

,041  -.3334 

.050  -,3014 

,069  . 

,080 

.081  .0937 

.086  . . 1864 

,094  -.1531 

vU3  “,3587 

*150 

.157  ; 


.163 

,3174 

,177- 

-.0900 

,339 

-,0738 

.546 

-.0131 

.347 

-.:3B5 

.350 

.374 

-.239'* 

.345  : 

>363  . .1183 

,390.  -.1903 

.400 

,403  -,3505 

,418 

.439  ,0813 

,497  -.nas 

.503 

. ,547.  .0117  • 


,5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9730 

,5694 

,4431 

.3473 

.4830 

.4533 

.3361 

.4433 

.4390 

.3168 

,4973 

,3485 

*3955 

-.0371 

-.1001 

. 1^*73 
-,D057 

.1056 

,1086 

.0976 

-,IB37 

-.3108 

-,3438 

-.3077 

-.3093 

-.3773 

-.3135 

-,3471 

-.3505 

-.3941 

-,4403 

-.4333 

-,51G4 

-.5907 

-,3393 

-,5137 


(RETU04) 


PAGE  1393 


DATE  2b  OCT  75 


8ETA0  Cl) 


AABIA  -PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-0I9  IA8I  LVAPCSBHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
,0B7  AUPHAOC  3)  » -K8«42 


PAGE  129H 


SECTION  ( n LEFT. WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990 

x/cw 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.3BHD  .4270  .5340  .6730  .7800 


.8870  .9720  l.OQOO 


.550 

.565. 

.0803 

-.0098 

-.1199 

.600: 

-.5756’ 

.637 

.1157 

.B38 

-.1900 

.650 

-.1284 

.B70 

.700 
. .725 

.1161 

-.0548 

-.0939 

.727 

.0729 

.730 

.750 

.760 

.775 

-. 1044 

-,QOBO 

-. 1138 

-.0284 

.0190 

.793 

.2288 

.798: 

.808 

-.1269 

.0074 

,834 

-.0863 

.839' 

.850 

.857 

.862 

.865 

-.0664 

,0027 

-.0320 

-.0310 

-.1435 

.0868 

.879 

-.0500 

.900 

-.0818 

-.0826 

.1533 

.905: 

-.0866 

.91-9 

-.1083 

,950 

.0185 

. 1057 

,1403 

.953 

-.0667 

.955 

.955 

l.OQQ 

-.0136 

-.0438 

-.2502 

-.3714 

-.3453 

-►.3074 


-.5414 


-.2184 


BETAO  t n 


.067 


ALPHAOC  4)  = 


SECTION  C ULEFT  WING  TOP 


.164 

dependent  variable  CP 


Y/BW  : 

x/cw 

,2350 

.2990  . 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

.000 

-.2187 

-.2407  : 

-.0560 

.4320 

.6117 

.5575 

.5446 

.5471 

-,0122 

.010 

-.2694 

-.0387 

.3705 

.3727 

.H03H 

.3717 

,2287 

.020 

.OW 

•om 

-:2828. 

-,2899 

-.0033 

.0308 

.2626 
. 1635 

,2715 

.256! 

.2375 

.1657 

1881 

fRETU04) 


DATE  50  OCT  75 


DETAO  f n ^ 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-0t9  IA81  LVAPtSBHL;  SEALED).  LEFT  WING:  TOP 
,067  ALPHAO(  H)  * ABH 


PAGE  1595 


SECTION  t 

DLEFT  HINe  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

.3350  .3990 

,36H0 

.H370 

,5340 

,6730 

;7S0p 

.8970 

,9750  1.0000 

X/CW 

,050 

.069 

,090 

.091 

.DBS 

-.3309 

.I59B 

.0171 

,0615 

,0555 

.0080 

-.0378 

-.5576 

.09^  -.2063 

,113  -,5415 


. I SO 

-.2843 

-.3362 

-.3129 

-.3290 

.157 

-.H573 

.163 

,1795 

,!77 

.559 

-.0761 

-.1410 

.546 

-.0625 

4 

.547 

-.1889 

.550 

-,3731 

-.4558 

-,4784 

-.4857 

,574 

-,2932 

.545 

-,5533 

*365 

.390 

.400 

,0960 

-.5266 

-.4768 

-.5744 

-.6751 

*405 

-.3951 

... 

,418 

.459 

.0785 

,497 

-.1465 

.503 

-.8314 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,638 

-.0275 

.0409 

;-,0255 

-.1144 

-,4765 

-,6799 

-.5587 

.650 

-.5787 

.670 

.700 

,755 

,757 

,730 

.750 

,760 

-,0455 

.0381 

-,1289 

-*0701 

-.1492 

-.0234 

-.3092 

-.6756 

.775 

-.0117 

-,1142 

44^10 


-,79B5 


,793 

,790 

,808 

.834 

.839 


.1967 


.0906 


1426 

-,0114 


,0034 


tRETUOH) 


©I 

Si® 

JO  ^ 

Es^ 

feta 


date:  20  OCT  75 


BETAO  ( U 
SECTION  C 


I ASIA  « PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATtON 

ARCit-019  lABl  LVAPtSBHU  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
» .067  ALPHAOl  ^ AB^- 

nUEFT  KING  TOP  DEPENDEWT  VARIABLE,  GP 


-*5122 


PAGE.  129B 


Y/BH 

.2350  .2990 

.3840 

,4270 

.53^0 

.6730 

.7800 

X/CW 

.850 

.857 

-.0441 

-.0390 

-.1160 

.0970 

.062 

.065 

-.0004 

.879 

-.0566 

.900 

.905 

.919 

-.0876 

-.1263 

-.0370 

-.0800 

.950 

.953 

0722 

.019T7 

.0917 

.1606 

:955 

=,965 

1.000 

-.0250 

-.0705 

-.2879 

-.3728 

-.1216 


-.3218 


BETAO  ( 1 ) - 


.067  ALPHAOt  5)  = 


SECTION  C ULEFT  WING  TOP 


2,192 

•DEPENDENT  VARIABLE  CP 


^SW  ^ 

.2350 

.2990 

.3640: 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

,9720 

x/cu 

.000 

-.1763 

-.2082 

-.1287 

.4087 

.6247 

.5967 

.5864 

.5419 

-.0838 

..Did 

-.2525 

- . 1 . 

.3031 

.2680 

.3219 

.2674 

.0746 

,020 

-.2639 

-.0421 

.1778 

.1*^02 

, 1536 

. 1213 

.0054 

-.3092 

.040 

.0008 

.0667 

.041  ; 

-i272S 

.050 

-.2576 

-.0432 

-.0742 

-.U04 

-.1863 

.069 

-.3576 

.080 

-,1330 

.081 
.066 
.09H 
.113 
, 150 
,157 
:i63 
.177 


. 2H8 
.2^7 
.250 
.274 
.345 


-.2385 


-.2207 


-.2S5B 


-.09.12 


.0690 


.1233 


.1346 


-.0571 


-.2070 


-.1065 


-.3565  -.3B43  -.3758  -.4064 


- . 4423  - . 5393  - .5653  - . 5595 


'.5428 


-.3583 


-.6625 


IRETU041 


.390 


-.2716 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE12S7 

ARCli-013  1A81  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  TRETUO^) 

BETAO  L 1)  ; 067 ■ ALPHAOC  5)  * 2.192 

SECTION  C U LEFT  MING  TOP  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3840 

,4270 

x/cw 

.400 

.402 

i ■ 

-.4369 

.418 

.429 

:.:0790 

.497 

.503 

-.1855 

.547 

^40556 

.550 

.565 

-.1115 

.500 

. .637 

-.0439 

^ .638 
.650 

-.2659 

.670 

.700 

-.0559 

.725 

.727 

-.1809 

.730 

.750 

.760 

-.1544 

\ .-775 

.793 

.1829 

. .790 

-.1602 

.808  . 

-.0096 

.834 
• .839 

-.0957 

-.0276 

.850 

.857 

-.0555 

. . .862 
. : .855 

-.1066 

.879 

-.0599 

.900 

-.0954 

.905 

-.1168 

.919 

1445 

.950 

.953 

-.U6B 

.955 

.955 

1.000 

■■ 

-.0562 

-.0942 

-.2802 

.5340 

-.5152 

-»209B 

-.1269 

-.0315 

-.0524 

-.0963 

-.0272 


.5730  .7000 

-.6347 

-.6322  ^ 

-.6741 

-. 1516 

-.4954 

-.1625 

-.1247  .0433 

.0423:  .13T- 

-.3662 


.8970 

.7404 

.7287 

.5193 


,2482 

.4022 


.9720  1.0000 

-.6310 

-.7416 

-.8526 

-.0659 

-.8100 


DATE  so  OCT  75 


BETAO  C IT 


. IA81A ■ - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  lABl  LVAP(S0HL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
;0e6  . ALPHAO(  6)  " H.SOO 


PAGE  lags 


CRETUO^) 


SECTION 

DLEFT; WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

■ 

Y/8W 

.8350 

: ,H990 

.3640 

.4870 

.5340 

.8730 

,7000 

.8870 

.9720  t.OOOO 

■ 

X/CM 

— 

.000 

-,1510 

^,3155 

-.83^-: 

. .3646 

.6!51 

.5967 

,5765 

t5D03 

..2S42 

,010 

-.2700 

- . 1785 

, 5873 

.1570  , 

.8151 

.1295 

-.0853 

^ ■ i 

.080: 

-.2050 

-.1041 

.0643 

.0617 

.0545 

-.0090 

-,  1500 

-.H9BS  . J 

! , 

,040 

-,0586 

-.0186 

.041 

-,S679 

,050  . 

-.2730  ' 

-.1399 

. 1777 

-.8325 

-.3897 

jitse 


-*S077 


-,1070 


v08B0 

-.1656 

-,3a39 


-,3DOB 


-.44^1  -.saas  -,505B  -,5390 


-,4197 


-*4933 


-*5818  -,7361 


-.5186 


-.6545 


-.5337  -.6334  -,B610  -,6406 


-.7781 


-.80SB 


-.1994 


1457 


-.3397  -,7109 


^,7715 


-,933S 


-.:1653 


-v6l38  -,6389: 


',1304  -,3331 


ORIGINAL  PA.GE  IS 
Ob’  POOE  QIJAtM 


DATE  80  OCT  T5 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-OlB  IA81  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


PAGE  1299 


BETAO  ( n •=  .066  . ALPHAO(  6) 

» 4.200 

SECTION  i DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BH  >2350  .2390 

.3640 

.4270  .5340 

.6730  .7800 

,0870 

.9720 

x/cw 

>793  .1705 

.788 

->1741 

.803 

::a34.  -.oass 

.839 

-•0351 

-.0183 

.850 

-.0896 

-,1419  ->4019 

>857 

>862 

>865  -.1421 

-.0694 

-.9525 

.879 

.900  -.0860 

-.0770 

-.1076 

-.4223 

.905 

.919 

-. 1640 

-.1246 

.950 

-.0632 

.0164  -.0526 

.953 

.955 

.965  -.0755 

-.1142 

-.1254 

1,000 

-,2357 

-.3378 

-,4553 

BETAO  t n . .066  ALPHAOt  7) 

= 5,210 

SECTION  t 1 ILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aw  .2350  .2990 

.3640: 

.4270  .5340 

,6730  .7800 

.8870 

>9720 

X/CW 

>000  ->1430  -.2227 

->3138 

.3322  .6007 

>F'n64  . 5621 

.4686 

-.3022 

>010  -.2906 

-.2332 

>1754  >0929 

.1562  .0642 

-.1622 

>020  -.2934 

->4459 

.0320  >0039 

-.0004  -.0777 

->2449 

-,5917 

.040 

,041  -.2666 

-,0904 

-,0550 

,050  -.2759 

-.1900 

->2267  -,2931 

-.4050 

,D69 

.080 

.081 

.086 

.094 

;ii3 

.150 

.157 

.163 

.177 

.223 

.246 

>247 


►.S576 


-.2522 


'".2893 


«.t0l6 


.0437 

.0618 

-.1893 


-.!93H 


-.3158  . 


.3407 


-.5086  -.5647  ->5574  -.5925 


-.5975 


-.7160 


tRETU04) 


DATE  .2Q  OCT  75  . l ABlA.  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCi 1-019  IASI  LVAPISSHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  t 1)  = .OBB  ALPHAOt  7)  ^ 5 .SIB 

SECTION  I ULEFT  wing: TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUOtf) 


PACE  1300 


Y/BW  *5350  .5390  ,3640  .4570  .5340  .6730 


x/cw 

1250 

.274 

-.4510 

.545 

.362 

.0406 

.390 

-.3448 

.400 

.405 

.418 

.429 

.0737 

-.5118 

.497 

-.2418 

.503 

.547  --.0997 

.550 

.565  -.5333 

,600 

,637  -.1906 

.638:  -.3406 

.650 

.670 

.700  • -.2576 

.755 

.757  -.3661 

.730 

.750 

.760  -.1714 

.^75 

.793  .1646 

.730  -.1792 


.808  -.0236 

.834  -.0791 

>839  -.0444 

.850 


.857 

-.0737 

.862 

.865 

-,1544 

.879 

-.0798 

.900 

-.0786 

.905 

.919 

-.1715 

.950 

.953 

-.1335 

.955 

1 172 

.965 

-.0766 

l.OOO 

-.1330 

-.5573  -.6866 

-.6146  -.7650 

-.4568  -.7498 

-.4070 

1673 

-.1575  -.2577 

-.1175  -.1459 

-.  1142 

-.0648  -.0078 

-.3154 


.7800  ,8870  .9750  1.0000 

-.7051  -.6979 

-.7919 


-.8316 


-.8510 


-.8361 


-.7856 


-.7743 


-.7592 


-.6334  -.6118 


-.7800 


-.4907 


-.7531 

-.5154 


-,5865 

-.5600 


PAGE  1301 
mETUOS)  t OS  OCT  74  ) 


OATE  SO  OCT  75  IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IASI  LVAP(5BHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


REFERENCE  DATA 


SREF  :» 

3630.0000 

SQ.FT, 

XMRP 

LREF  :»= 

1397.0000 

INCHES 

YMRP 

BREF  = 

1397.0000 

INCHES 

2MRP 

SCALE  =• 

.0300 

SCALE 

8ETAO  t U = .1 

069  ALPHAOt 

SECTION 

( nUEFT  1 

WING  TOP 

Y/BW 

.3350 

.3990 

.3640 

x/cw 

.000 

-.3039 

-.1303 

-.3044 

.010 

1551 

1679 

.030 

-.1786 

-.1445 

.040 

.04! 

.050 

-.3446 

-.1783 

-.1336 

.069 

.000 

.OBt 

.006 

,034 

-.1403 

-.0050 

,U3 

-.1809 

,150 

.157 

.163 
. 177 
,333 

*-.0664 

.1600 

,S46 

,S47 

.350 

-.1333 

-.0300 

.374 

.345 

.363 

.390 

.0338 

-.1003 

.‘ICO 

.Hoa 

.418 

.439 

.497 

-.0633 

-.1087 

.503 

.547 

«.OH03 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

-.1181 

.ISIS 

.650 

.670 

976.0000  IN.  XT 
,0000  IN.  YT 

400.0000  IN*  ZT 


-5. BBS 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


4370 

.5340 

.6730 

.7800 

1036 

3003 

3006 

3391 

.4533 

.5353 

.4740 

.3917 

.5334 

.4573 

.3448 

.5160 

.4563 

,3139 

.3010 

.3035 

141 1 

. 1004 

-.0160 

-.0189 

.0303 

0337 

1163 

-.1418 

-.1619 

-.1810 

3345 

-.3836 

-.3198 

-.0154 

-.3417 

0853 


MACH  * 
ELV-IB  « 
RUDDER  ^ 


.8070  ,97S0  1.0000 


.3555 

.4757 

.4509  -*50S5 


.3140 

-.S168 


.0378 

-,S39S 


-.1533 

-.5950 


-.3791 

-.1901 


-.3195 


-,4S55 


PARAMETRIC  DATA 

I.S50  RN/FT  - 

,000  ELV-OB  » 

.000  SPDBRK  « 


S.350 

,000 

55.000 


.3697 


3516 


DATE  20  OCT  75 


lAeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1302 


ARC n -019  I A81  LVAPfSBHL  SEALED!  LEFT  WINS  TOP  IRETU051 

0ETAO  ( IJ  » .069  ALPHAOl  1)  » -5. BBS 

SECTION  ( DLEFT  MINS  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BN  .2350  .2990  -3640  .4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720  1,0000 

X/CM 

.700  .1291  -.0193 

.725  ,0466 

.727  .0833 

.730  -.2547 

.750  -.0088  -.2608 


.760 

-,Q107 

.775 

.1038 

. 0221 

.793 

.8534 

*790 

-.0449 

.000 

.1053 

.834 

. 0 106 

.839 

.0872 

*850 

.0803  - 

.0434  .0458 

j 

,857 

.0758 

j 

.865 

-,0575  i 

.865 

.0370 

t 

■ 

,879 

.0442 

.900 

.0257 

,0113 

,0165 

.905 

.0246 

*919 

-.0031 

*950 

.0139 

.0584  ,1678 

.953 

.0198 

.955 

.0448 

i 

*965. 

.0756 

i _ 

t.OOO 

-,2733 

— 

.3862 

-.1977 

BETAO  ( n 

» .070  ALPHAOC  2) 

= -3 

o 

CD 

CD 

SECTION  t 

UL.EFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

y/Bw  . 

.2350  .5990 

,3640 

.4270 

.5340 

,6730  ,7800 

,0870 

,9750  l,00DQ 

x/cw 

.000 

"v5055  -.1347 

-,1920 

.5543 

.5176 

.4578  ,4130 

.4199 

-,5937 

.010 

-.1603 

.3059 

.5077 

.5154  ,4968 

,4317 

.080 

-.1922 

-,1308 

,2645 

,4309 

,4177  .4152 

.4005 

-.1781 

.040 

-.1146 

.2091 

1 

.041 

-.2304 

.050 

-.20.16 

.5470 

.2341  .2387 

.5390 

.069 

-,2089 

,080 

.1 009 

h091 

.1183 

,006 

-*0146 

,094 

-.1756 

.113  -.1848 


DATE  eo  OCT  75 


BETAO  ( 1)  « 


.070 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA8I  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  2)  « -3,8B0 


PAGE  1303 


tRETU05) 


SECT  r ON  t ULEFT  WINO  TOP 


Y/BW 


.2350  .2990  .3640  .4270 


x/cw 

.150 

.157 

.183 

.177 

.229 

.246 

.247  “.ISBl 

.250 

.274 

.345 

.332 

.390 

.400 

.402 

-419 

.429  -.0B31 

,497 

.503 

.547  -.0571 

.550 
.565 
.600 
.637 

*63S  -.1437 

.650 


.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

-750 

.760 

.775 

.793 

,798 

.GOB 

,834 

.839 

,850 

,857 

.862 

.865 

.905 


-.0797 


.0087 


-.1241 


-.0062 


.BIOS 


.1275 

-.0609 

-.1415 


,0627 


*,0144 

.0090 

.0018 


-.0143 


-.1599 


*,2719 


.0547 


-.0716 

,0599 

. 0204 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  ,6730  .7800  ,9870  .9720  1,0000 

-.0830  -,0BB9  -.0550  -,0443 

-,2956 

-.2041  -,2143  -,2077  -.2051 


-.3134 


-.3289  -.3690 


-.4299 


-.1406 


.3315 


-.0070 


-.1755  -.4034 


-.4630 


-,u3S9 


-,0049 


-.1214 


.3966 


-.0355 


,0863 


,0559 


.0091 


-.2883  -.4658 


.2665 


.0904  -.0196 


.0673  -.0438  -.0350 


-.0001 


-,3267 


-,0343 


DATE  SO  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1304 


BETAO  C n « .070  ALPHAOC  S) 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP 
Y/BW  ,S350  ,2990  ,3640 

X/CW 

.919  -,0B37 

.950 

.953 

.955  .0104 

.955  .0565 

l.OOO 


BETAO  ( n 

.070  ALPHAOI  : 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

X/CW 

.000 

-.2974  -.1345 

-.1.760 

.010 

-.1701 

-.1437 

.020 

-.1967 

-. 1070 

.040 

- . 0768 

.041 

-.2437 

.050 

-.2095 

.069 

.080 

.031 

.086 

-.0131 

.094 

-.1953 

,U3 

-.1900 

. 150 

. 157 

. 163 

.llBO 

. 177 

.229 

-.0945 

.246 

-.0810 

.247 

-.1892 

. 250 

,274 

,345 

.362 

-.0055 

.390 

-.1705 

.400 

.402 

.41S 

*4c  3 

-.0960 

.49/ 

-.1450 

.503  ‘ 

.547 

-.0647 

ARCU-D19  IA01  LVAPtSBHL  SEALED)  I 
- -3.890 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,42'7D  ,5340  .5730  .7900  .8970 

.DOS  I .0396  .Jb55 

“,00!E 

-.2734  -.4159  -.1310 

« -I.B73 

DEPENDENT  VARIABLE 


.4270 

.5340 

.6730 

,7000 

.BB70 

.2812 

.5872 

.5156 

,4776 

.4903 

.3144 

,4724 

.4820 

.4688 

.3840 

.2456 

,3834 

.3647 

,3674 

.3462 

. 1747 

. 180J 

.1636 

.1690 

.1648 

,0192 

.0771 

-.1576 

-.1678 

-.1385 

-.1126 

,0719 

-.2513 

-.2904 

-.2925 

-.2769 

.2087 

-.3568 

-.42B6 

-,4B35 

-.3118 


■T  .^^ING  TOP  IRETUOS) 

,9720  1.0000 

. 9720  1 . 0000 

-.0938 

1240 

. 1637 
.2774 

.2994 

-.1847 

.3639 


ORIGrINAIi 

OF  POOR  Q,UAliir?i 


DATE  ED  OCT  75 

QETAO  ( n - 
SECT  low  ( DLEFT 
Y/BM  ,2350 

X/CM 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC I I -01 9 IASI  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  ' 
.070  ALPHAOt  3)  = -KB73 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2990  ,3BH0  ,4270  ,5340  .6730  ,78C:^  ,0870  .9720  l.OOOO 


PAGE  '^305 


IRETU05) 


,550 

“.3546 

-.4443 

.565 

“,1474 

,600 

.637 

“*0215 

,63S 

“.1698 

,650 

,670 

,700 

“,0346 

“.2086 

,725 

-.0866 

.727 

-,1507 

. .730 

,750 

,760 

“.0728 

.775 

.0515 

-.0909 

,793 

. 1785 

,79S 

“*0994 

,808 

*0641 

,834 

“,0433 

.839 

.0279 

,850 

.0582 

“.0715 

,857 

,0350 

.862 

.865 

-,0405 

*879 

.0024 

'V 

.900 

“,0208 

.0034 

,905 

“*0034 

*319 

“.0490 

,950 

“.0001 

,0143 

*953 

“.0187 

.955 

,0060 

,965 

.0473 

1*000 

-.3165 

“,4553 

BETAO  C I)  = 


.070 


ALPHAOC  4)  = 


SECTION  i DLEFT  WING  TOP 


.113 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


“,4956 


',4376 


-.3154 


“.2965 


-.4744 


“,4704  “.4838 


“*4763 


“.4128 


Y/BW 

X/CH 

.2350 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.0870 

.9720 

.000 

.010 

“.3194 

-.1447 

“.1857 

1747 

-.0361 

,3526 

,3229 

.6149 

.4047 

,5741 

.4483 

.53H7 

.4135 

.5320 

.3072 

.0830 

*020 

,040 

*041 

“.2715 

“,2002 

“.0755 

“.0650 

.2226 

,1275 

.3119 

.3131 

.2897 

,2505 

-.0494 

DATE  aO  OCT  75 


eETAo  t n = 


.070 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -'019  !AB1  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
ALPHAOt  ^ .113 


PAGE  ISOS 


SECTION  ( ULEFT  MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/  JM 


.2350 


X/GH 
.050 
.059 
, OBO 
.081 
.086 
.094 

.113  -.1940 

.150 

.157 

.163 

. m 

.229 

.246 

,247  -.2113 

.250 

.274 

.345 

.352 

.390 

.400 

,402 

.418 

.429  -.1018 

.497 

.503 

.547  -.0786 

♦ 550 


.2990 

-.2188 

-.1033 

-.0105 

15S9 


♦ 600 
.637 

.638  -.1982 

*650 

.670 

*700 

.725 

.727  -.2404 

.730 

.750 

.760 

.775 

.79':  ,1160 

♦ 79- 

.BOB 

.034 

.839 


-,0536 


.3640 


-.0292 


.0913 


-.1045 


-.2066 


.4270 


. 0224 


-.1388 


-.2621 


-.3533 


-.3213 


5340 

.6730 

.7900 

.8870 

*9720 

,1053 
.0455  . 

.0936 

,0767 

.0741 

-.1224 

2275 

-♦2233 

-.5001 

-.1942 

-.2988 

3135 

-.3715 

-,3B8l 

-.3498 

-.3027 

4048 

-.4747 

-.5301 

-.2850 


-.4640 


*,4273  -.5006 


1714 


-.5534 


-.5459 


-,2035 


-.1336 


-.4203 


-.5952 


1230 

.0222 


-.1154 


.0563 


-.5354  -,5053 


-.6356 


-.0245  -.1944 


(BETU05) 


r 


DATE  BO  OCT  75 

BETAO  ( n * 
SECTION  (I) LEFT 
Y/BM  .2350 

x/cw 

*850 
*857 
*882 
.BBS 
,879 
.800 
.905 
,91B 
.950 
. 953 


.070 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-D19  lABl  LVAPISBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
AUPHAOI  H)  = .113 


PAGE  1307 


WING  TOP 
v8930 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.9S5 
I *000 

BETAO  Ct)  = 
SECTION  C DLEFT 
Y/BW  .2350 


-.04IH 

-.0240 


“,0072 

-.055^ 

-.0160 


,070  ALPHAOC  5) 

WING  TOP 

,2990  .36H0  .4270 


X/CW 

.000 

.010 

,020 

.040 

.041 

*050 

.069 

.080 

.GBl 

.DBS 

.094 

.113 

.150 

.157 

,163 

.177 

.229 

.248 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

,390 


-.3257  -.1714  -.1372 

-.2124  -.1317 

-.2193  -.1159 

-.1046 


-,2991 


-.2102 


-.2011 


-.1717 


-.2078 


.1252 


-.0195 


-,0389 


.0609 


-.13BB 


-.2497 


.4270 

.5340 

.6730 

.7B00 

.8870 

,9720 

.0265 

.0252  - 

.0855 

-.3652 

-.5675 

.0163 

-.0119 

-.3991 

,0291 

- . 0084  - 

.0207 

-.0572 

,3243 

- 

,4473 

-.4360 

= 2, 

,177 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

,4270 

,5340 

.6730 

.7000 

,8870 

.9720 

,3456 

.2735 

.1579 

.0639 

.6344 

.3046 

.2181 

.6050 

.3733 

.2300 

,5820 

,3351 

.2055 

.5857 

.2089 

.1450 

.0134 

-.1703 

0574 

.0240. 

-.1325 

.0075 

-.0069 

-.0398 

-.2182 

-.3075  - 

.3275 

-,2915 

-.2725 

-.3796 

1970 

-.4021  - 

,4480 

-.4376 

-.4106 

-.3163 


-.4792 


IRETUOS) 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1308 


ARC! 1-019  lABl  LVAPtSBHL  SEALEOl  LEFT  M INC  TOP  tRETUOS) 

BETAp  t 1)  - ,070  ALPHAOt  5)  = 2.177 

SECTION  t n LEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


i; 


ORIGINAL  PAGE  H 
OP  POOR  QUAU1K3 


PA£3E  1309 


DATE  EO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-019  lABl  LVAPCSBHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  IRETU05) 

BETAO  t n * .070  ALPHAOC  6)  * ^.185 


SECTION  C n LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.3324 

1770 

-.2266 

.3ES5 

.6319 

. 6225 

.6134 

.5752 

-.0970 

.010 

-.2239 

-.1979 

.1936 

.2019 

.2855 

.2441 

,0802 

.020 

-.2176 

-.1601 

.0837 

.1174 

.1388 

,1111 

,0061 

-.3186 

,040 

-.1372 

-.oin 

. 041 

-.3327 

.050 

-.1001 

-.□760 

-.0750 

-.0992 

-.1578 

.069 

-.3449 

.080 

-.2121 

,081 

.08G 
.09H 
. 1 13 
.ISO 
.157 
. 1G3 
,177. 
.BE9 
.H46 
.SH7 
.E50 
.E7H 
.345 
.36S 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 


-.2097 


-•I860 


-.1065 

-.1028 

-.2608 

-.3187 


-.eiso 


-.1410 


-.0312 


-.2085 


-.0628 

.0203 

-.1708 

-.2815 


-.3411 


-.3922  -.3976  -.3693  -.3714 


-.4725 


-.2487 


-.3619 


-.4175 


-.3969 


-.4727 


-.5082 


.5196  -.5055  -.4826 


-.5852 


-.5114 


-.3396 


-.1817 


.6079 


.6076 


-.5803 


-.6275 


-.6248 


-.6487 


-.6484 


-.6170 


-.7897 


-.  1609 


-.6123  -.6119 


.8241 


-.0917  -.2744 


DATE  20  OCT  75  lABlA  « PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1310 

ARCn-019  lABl  LVAPCSDHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP  (RETU05) 

BETAO  ( n ^ *070  ALPHAOt  6)  - 4>185 

SECTION  I ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W  *2350  .2990  ,3640  *4270  *5340  *6730  ,7000  *BB70  *9720  !*0D00 


x/cw 

.793 

,79B 

.BOB 

. 0362 

-.1763 

-.0216 

,034 

-.QB72 

,839 

*0022 

*850 

,857 

-,0!05 

.862 

,865 

-,0875 

*879 

-.0214 

.900 

-,D200 

,905 

-,0341 

*919 

-.0791 

,950 

.953 

-.0475 

,955 

-,0482 

*965 

. 0069 

t.DOO 

-.2677 

-.0622  -*i988  “,49BB 

-.8246 

-*G8j2  ",5557 

-,0790  -,0902  -,3453 

-,3895  -,S6!l 


BETAO  t 1)  « -0B9  ALPHA0(  1)  = 6,212 

SECT ! ON  ( n LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VAR ! ABLE  CP 


Y/SN 

,2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

■ 7BOO 

,8870 

,9720  1,0000 

x/cw 

' 1- 

.000 

-,2079 

-.1762 

-.3247 

*2378 

*5965 

,6125 

.6009 

.5345 

-,2198 

,010 

-.2391 

-.3137 

,0652 

,0709 

. 1784 

. 1EB3 

-.0591 

,020 

-.2313 

-.2567 

-.0378 

-.0178 

,0317 

-.0050 

-* 1234 

-.4762 

.040 

-.2175 

UB9 

.041 

-.3032 

,050 

-.1894 

-.1859 

-.1771 

-,50HB 

-.2796 

i 

*069 

-.4816 

.080 

-.3109 

u 

*081 

-,2313 

! 

*08B 

-.1104 

1 

,094 

-,2it-a 

,113 

-.1875 

,150 

-*4071 

-.4753 

-.4547 

-.4626 

. 

,157  -,5729 

.163  -.0394 

,177  -*318B 

,229  -,IB67 

,24B  ’ -,2191 

■247  -,1753 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  OyALMi 


DATE  ao  OC7  75  I ABl A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1311 

ARCI 1-019  IA81  LVAPISBHL  SEALEDl  LEFT  MING  TOP  CRETUD5) 

BETAO  in*  ,069  ALPHAOt  71  * 6.Bia 
SECTION  I 1) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  ,B350  .3390  .SSifO  .4370  .5340  .6730  .7800  .8B70  .9730  l.OOOO 


-.1990 


-.3903 


-.4930 


20  OCT  75 


PAGE  1315 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  I AQ:  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  NING  TOP  (RETU05J 

BETAO  t n .059  ALPHA0(  0)  > 7.214 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

K/CW 

.□00 

-.2737 

-.1705 

-.3504 

.1954 

.010 

-.2451 

-.3437 

-.0047 

.020 

-.2367 

-.2098 

-.0954 

.040 

-.2588 

1734 

.041 

-.2784 

.050 

-.1939 

.069  V 

.080 

.081  -.2802 

.085  -.1513 

.094  -.2144 

.113  -.1729 

.150 

.157 

*163  -.0710 

.177  -.3561 

.229  -.1801 

.246  -.2391 

.247  -,1633 

*250 


.5340 

.5730 

.7800 

.8870 

,9720 

.5048 

.6078 

.5923 

.5106 

-.27Gb 

.0220 

. 1360 

.0706 

-.1231 

-.0774 

-.0124 

-,D52l 

-.1863 

-.5492 

-.2347 

-.3512 

-.2193 

-.2522 

-.3391 

-.5638 

-.5242 

-.5065 

-.4891 

-.5041 

-.6303 

-.5003 

-.6120 

-.6000 

-.5870 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

*418 

.429 

-,1146 

.497 

.503 

.547 

-.1274 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

-.3060 

.650 

.670 

,700 

,725 

.727 

-.3553 

.730 

.750 

,760 

.775 


-,Q51B 

-.3320 

-.2462 

-.4363 

- . 3960 


-.4481 


-.5952 

-.4670 


-.5552 

-.4445 


-.2248 


-.2436 


-.7332 


-.6981  -.6903 


-.6660 


-.0336 


-.6725 


-.6638 

-.6670 


.8352 


-.6191  -.6534 


1.0000 


-.7025 


-.8405 


1728  -.5453 


ORIGINAL  PAGE 
OF  POOR  QUALE 


DATE  ao  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1313 


ARCn-019  lABl  LVAPtSBHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP  (RETUOS) 

BETAO  J I)  *»  .069  ALPHAOt  8)  - 7.51H 

SECTION  ( n LEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/HW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

^.0181 

*798 

-.2197 

*808 

1402 

-.0635 

.839 

,850 

-,□829 

*857 

-.0875 

.868 

*065 

-.1209 

*873 

-.0571 

.900 

-*0351 

*905 

.919 

*950 

-.0961 

-.0896 

*953 

0758 

*955 

*965 

1*000 

-.0205 

-.0700 

-.1800 

•53H0  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


-.1BH9  -.3391  -.5480 

-.8806 


1608 

-.4929 

1376 

-*0925 

-,4764 

-*284B 

-.4684 

DATE  20  OCT  75  1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  13IH 

ARC n-D  19  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETUG63  { 02  OCT  74  J 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

'IS 

aega.Dooo 

SQ.FT, 

XMRP 

976.0000 

IN, 

XT 

MACH  - 

.600 

RN/FT  ™ 

2.250 

LREF 

re 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  « 

,0000 

IN, 

YT 

ELV-IB 

B.OOO 

ELV-OB  - 

4.000 

BREF 

SCALE 

B 

1297.0000 

.0300 

INCHES 

scale 

ZMRP  « 

40D.OOOO 

IN,  Z7 

RUDDER 

.000 

SPOBRK  - 

.000 

ALPHAOt  1)  « >6.04B  BETAO  ( 11  * -.007 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2350 

x/cw 


.000 
.010 
, 020 
.040 

-.1563 

.041 

.050 

,069 

,080 

.081 

.OBB 

,094 

-.0937 

.113 

.150 

-.0450 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.0104 

.274 

.345 

.362 

,390 

.400 

,402 

.418 

.429 

.497 

,503 

. 05BB 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

-.0763 

.638 

,650 

.670 

-.1665 

.2990  .3B40 


-.0161  .0223 

.0026  .0538 

-.0078  ,0942 

. 1097 

.0083 


. 1683 

.0000 


.1550 

.0807 

-.0491 


. 0440 

-.1935 


-*1577 


-.1211 


.4270  .5340 


.1571  .2006 

.3038  .4181 

.2811  .3502 

.2084 

.1597 

.0004 

.0878 


-.1764 


-.1104 


-.2995 

-.2456 


-.2788 

-.2458 


-.2537 

-.1656 


.6730  .7800 

.0253  -.0849 

.4029  .3872 

.3396  .3386 

.1492  .1555 

-.1736  -.2477 

-.3297  -.3632 

-.3191 

-.2765 

-.2377 


.0870  .9720 


-.0579  -.6389 

,3404 

.3CB2  -.2748 


.1378 

-.2506 


-.1918 

-.2363 

-.3695 

-.1998 

-.3852 

-.2242 

-.2827 


-.1391 


1.0000 


-.3457 


DATE  SO  OCT  75 

ALPHAO(  1)  »*  -S 
SECTION  t DLEFT 


Y/BW 

x/cw 


.S350 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WINB  TOP 
.048  BETAO  ( D * -.007 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*8390  .3BH0  .4S70  .5340  .6730  *7BD0  ,0B7O  .9750  I. 0000 


.5105 


PAGE  1315 


(RETU06) 


.700 

.755 

-.0927 

-.5503 

-.2057 

.757 

.730 

.750 

.760 

-.0892 

-.5320 

-.2647 

-.1564 

.775 

.793 

.0195 

-.4365 

-.2028 

.790 

- . 

-.5206 

.808 

-.3000 

.834 

.839 

.850 

.057 

.365 

-,5036 

-.2799 

-.1465 

-.1137 

-.0688 

-.0310 

.865 

-.3715 

.879 

1603  . 

.900 

-.1773 

-.0495 

.0398 

.905 

-.0850 

.919 

-.1045 

.950 

,0131 

.0073 

.0617 

.953 

-.0305 

.955 

.965 

l.OOQ 

-,IS4B 

-.0706 

-.0016 

,0515 

.0563 

.0010 


ALPHAOI  51  * -4.013 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


BETAO  ( I)  - -4.061 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5350 

.2990 

,3640 

.4270 

,5340 

,6730 

,7800 

.0070 

,9750 

X/CW 

,000 

-.1180 

.0153 

.0761 

.2849 

.4009 

,3336 

.2683 

,2963 

-.3199 

.010 

,0252 

.1107 

.3426 

.3046 

,4188 

,3984 

,■"779 

.050 

.0140 

. 1320 

.2657 

.5747 

.2779 

.2683 

.L401 

1546 

.040 

.1450 

. 1500 

.041 

-.0622 

,050 

.0247 

,0500 

.0221 

.0201 

,0041 

.069 

.080 

.081 

.006 

.094 

.113 


-.0317 


.0000 


.1639 


-,0103 


-.1446 


--S015 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1316 


ARCn-OlS  !ABl  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOI  21  » -^*013  BETAO  { IJ  « -H.OBI 

SECTION  t IlLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew  .2350  .2990  .3GH0  ,4270  .5340  .6730  ,7800  .8B70  .9720  1-0000 


tRETUQB) 


x/cw 

.150 

,157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.2^4 

.345 

,362 

.390 

,400 

.402 

.418 

,429 

.497 

.503 

.547 

,550 

,565 

.600 

,637 

,638 

,650 

.670 

.700 

,725 

.727 

,730 

.730 

,760 

,775 

,793 

,798 

.808 

.934 

,939 

.950 

,057 

.962 

,965 

.879 

.900 

.905 


.0117 


.0417 


-.1214 


-.1929 


‘.07b: 


.0464 


,0775 


-,0004 


-,2108 


.1001 


-.  1270 


-.2653 


‘,2261 


-,3341 


-,2849 


15B4 


-.3212  -.3310  -.4135  -.3140 


‘,4061  - , 4558  - , 4352  - . 4885 


-,2669 


-.2594 


-.5144  -,3016 


-,4307 


-,1702 


-.2952 


-,22B4  -.2779 


-.3014 


-.1069 


-.2317 


-,074t 


-*2035 


1894 


‘.1957 


-.1819 


-,3443 

-.1664 


-.2041 


-.2467 


-,1329 


-.2140 


-,2626 


‘,1150 


-.0576 


-.2533  -,!547 


-.1892 


-.4029  -.2716 


-,0852  -.0442  -.0109 


-*0295 


-.0172 


,0451 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOf  2)  " -U,0I3 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IA01  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
0ETAO  ( U » -H.OBl 


PAGE  1317 


tRETUOSl 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

,2350 

,2990 

,3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

X/CM 

,919 

-,0018 

,950 

.0331 

.0310 

,0770 

,953 

-,oon 

.955 

-,0425 

.965 

-.0782 

l.OOO 

.0269 

.0628 

ALPHAOI  2) 

= -3.9BH  SET AO  ( 2> 

s 

,0U 

SECTION  ( 

MLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

y/Bw 

,2350 

.2990 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

X/CW 

.000 

-.1693 

-.0210 

.0445 

.2320 

.3211 

.2120 

.1414 

,010 

-,0158 

.0752 

.2951 

*3600 

,3763 

,3584 

.020 

- , 0236 

.0991 

,2376 

.2663 

,2598 

.2570 

.040 

.1107 

*1430 

,041 

-,1154 

.050 

-,0101 

.0503 

,0420 

.0336 

,069 

.080 

-.1151 

,081 

,002d 

.086 

.1377 

.094 

,0000 

.113 

-,0729 

.150 

-.2849  - 

.2843 

-.3774 

.157 

. 163 

. 1022 

. 177 

-.1955 

,229 

,0556 

.246 

-.1093 

.247 

-,0106 

*250 

-.3032  - 

.4229 

-.4636 

.274 

-.3143 

.345 

.362 

-.0054 

.0591 


7B0Q  .8870  ,9720  UOOOO 

,1600 
,2713 

.2219  -.2207 

,0103 

-.2422 


,390 
,400 
,402 
,4IB 
- 4PC 
.497 
.503 
.547 


-.2519 


-.2942 


-.3255  -.3777 


,0307 

*1244 


-.2090 


,2915 


-.2732 


-.2427 


',4238 


-.2233 


-.2648 


DATE  aO  OCT  75 


tAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I5ia 


ALPHAOl  a) 


-3*984 


BET AO  i B)  ^ 


ARCn-013  lAQl  LVAP<ELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 

*on 


{RETU061 


SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARi; 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730 

X/CM 

,550 

-.2616  -.3017 

.565 

-. 1939 

,600 

*637 

1474 

,630 

-.1999 

.650 

.670 

.700 

-.1129 

-.2119 

.725 

-.2330 

.787 

-.UlO 

,730 

.750 

.760 

-.2361 

.775 

-.4361  -.2943 

.793 

.0033 

.798 

-.2243 

.BOB 

-.3021 

. .834 

-.2127 

,039 

-.2815 

,850 

-.1151  -.0682 

,857 

-.1490 

.862 

.065 

,-.3646 

.879 

-.1586 

.900 

•.1068 

- . 0527 

.905 

-.0808 

.919 

-.1093 

.950 

.0097  ,0053 

.953 

-.0372 

,955 

-.0748 

.965 

1295 

1.000 

-.0040 

.0510 

ALPHAOt  21 

« -3.968  0ETAO  ( 3) 

* 4. 

081 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


■*3047 


-*£498 


I67G 


•.2733  -.1661 


-.1813 


-.0054 


.0329 


.0618 


Y/aw 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.53M0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.2160 

-.0490 

.0271 

.1917 

.2562 

.1371 

.n6B^ 

*0002 

-.4239 

.010 

-.0454 

.0549 

.2539 

.3176 

.3179 

.300^ 

.2245 

.020 

.040 

.041 

-.1526 

-,0506 

,0747 

.0859 

.2077 
. 127! 

.2408 

.2217 

.2178 

.1769 

-.2658 

^ to 

II 

Mfel 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  2)  =«  -3*968 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA8I.  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  t 3)  ^ H.OBl 


PAGE  131S 


SECT ION  i n LEFT  WING  TOP 
y/SW  *2350  .2990 


x/cw 

.050 

*069 

*0B0 

.081 

.086 

*03H 

.113  -.0922 

, 150 

*157 

. 163 

, !77 

,229 

*246 

.247  -,0230 


*250 
.274 
.345 
.362 
.390 
*400 
*402 
• 418 

*429 

.497 

*503 

.0259 

*547 

.550 

.565 

.600 

.637 

-.1229 

,63B 

.650 

.670 

*700 

*725 

-.2207 

*Tr7 
• 730 
.750 
.760 
.775 

- 1515 

*793 

*798 

.808 

.834 

*839 

-.0350 

-.0339 


*0000 


*0482 


%0Q05 


-.2069 


-*1581 


.1234 

.0950 
-*  1033 

-.2513 


-*1824 


-.2285 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*0114 


-*1765 


-.2369 


-.3043 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

.0533 
-. 1053 

.0192 

.0180 

-.0108 

-.2833 

-.2649 

-.2790 

-.3590 

-.2968 

-.2907 

-.35B2 

-.4149 

-,4502 

-*4546 

-,2399 

-.3416 

-.3869 

-.4198 

-.2526 

-.2248 

-.2921 

-.3233 

-.3047 

-.2692 

-.2431 

-*2631 

-.1513 

-.2901 

-.1712 

-.1714 

-,2657 


-,2551 


-*2799 


-.3532 


-,4063 


*3233 


(RETUOB) 


-.3318 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1320 


ARCH -01 9 IA0I  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP  IRETU06) 


ALPHAOI  2)  » -3.9B9  BETAO  ( 3J  - M.081 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350  *2990 

.3640 

. 4270 

*850 

.857 

-.1887 

*86S 

*865 

-.4169 

*879 

-.2049 

.900 

-.2310 

.905 

1319 

.9^9 

-. 1500 

.950 

.953 

-.0756 

.955 

-.nil 

.965 

-.1716 

1*000 

-*0484 

ALPHAOf  3) 

" .OT^t  BETAO  ( U 

T=  -E 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

,000 

-.0980 

.0253 

,0984 

.3690 

.010 

-/;073 

.0952 

.25L'J 

.020 

-.0207 

.0995 

.0876 

.040 

.1053 

-.0777 

*041 

-.0745 

.050 

-.01  19 

.069 

.OBO 

.OBI 

-.2728 

.086 

.0030 

.094 

.0000 

.113 

-.0517 

. 150 

. 157 

.163 

-.0498 

*177 

-.4524 

,229 

*0310 

.246 

-.286B 

.247 

-.0109 

.250 

.274 

-.4614 

.345 

.362 

-*1101 

*390 

-.3771 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

*8970 

.9720 

1.0000 

-.1575 

-.1017 

-.0517 

.0033 

-.0941 

.0272 

-.0276 

-.0199 

.0455 

*0271 

*0525 

097 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340 

.6730 

*7800 

*8870 

.9720 

1,0000 

.5530 

.1301 

-.0151 

.5356 
. 1502 
-.0404 

.5165 

*0893 

-.1132 

.4865 

-*1267 

-.2070 

-,0614 

-,34SI 

-.2860 

-.4762 

-*3448 

-.3355 

-,4354 

-.4212 

-.5784 

-.6586 

;495 

-.6276 

-.5362 

-.5874 

-.6702 

-*7364 

-.7555 

•'.5100 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALM 


DATE  2D  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1321 


ARCH -019  IA81  LVAPIELHU  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
AUPHAOt  3i  « »074  SETAO  ( U « -5.097 

SECTION  ( nLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETUOB) 


Y/QW 

.2350 

.ssso 

.3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7000  ,8870 

.9720  1.0000 

X/CW 

,400 

.402 

.418 

.429 

.497 

-.0104 

-.3187 

-.3498 

-.3699 

-.4652 

-.5780 

-.3058 

.503 

.5H7  -^.2176 

.550 

.565  -.I60H 

.600 

.637  -.0992 

.638  -.2590 

■ B5D 
.670 

.700  -.O05U 

.725 

.727  -.0902 

.730 

.750 

.760  -.1890 

.775 

.793  .0676 

.790  -.1841 

.808  -.2176 

.834  -.1693 

.039  -.2155 

.850 

.857  -.0814 

.862 

.065  -.3316 

.879  -.1095 

.900  -.,f72 

.905  -.0319 

.919  -.0579 

.950 

.953  .0160 

.955  -.0196 

.365  -.0627 

1.000 


-.4289 


-.2466  -.3124 


-.3559 


'.2484 


-.1836 


-.I860 


-.3574 


-.2442  -.1875 


-.7836 


-.3651  -.2529 


-.0582  -.0206  -.0180 

-.0043 

.0576  .0463  .0785 


-.1632 


.0230 


.0627 


0424 


0688 


0515 


DATE  2D  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1322 


ARCU-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETU06J 

ALPHAO(  3)  « .073  BETAO  t 2)  = . 067 


.3540 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4370  .5340  .6730  .7900 


.8B70  .9730  l.OQOD 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.3350 

.2990 

X/CW 

.000 

-.1335 

-.0047 

.010 

-.0311 

.030 

-.0383 

.040 

.041 

-.0999 

.050 

-.0254 

.069 

.000 

.081 

.006^ 

.094 

.0000 

.1  13 

-.0725 

.150 

.157 

.163 

.177 

.239 

.0333 

.246 

.247 

-.0270 

.350 

.274 

.345 

.362 

-.1015 

.390 

.400 

.403 

418 

29 

-.0176 

.497 

-.3155 

.503 

.547 

-.2179 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

-.2691 

.650 

.670 

.700 

-.1041 

.725 

.727 

-.1206 

.730 

.750 

.760 

.775 


.0739 
.0797 
.0914 
. 0980 

.3461 

.3459 

.0946 

-.0467 

.5195 
. 1453 
-.0017 

.4962 

.1761 

-.0315 

-.3583 

-.3311 

.0701 

-.2270 

-.4501 

-.5610 

-.6363 

.0413 

-.4153 

.2739 

-.4712 

-.5758 

-.6522 

.3773 

-.3647 

-.3813 

-.4878 

-.3653  -.3369 

1823 

-.1376 


-.3003 

-.2060 


-.3033 

-.40)4  -,S73B 


,M80H 

.4400 

-.0990 

. lom 

-.1070 

-.0951 

-.1858 

-.3417 

-.3679 

-.4143 

-.4116 

-.7145 

-.6094 

-.5209 

-.7209 

-.7597 

-.4783 


-.5687 

-.3010 


-.4053 


-.3560 


-.2586 

-.3417 


-.7436 

-.3586  -.185B 


DATE  SO  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  OAT A TABULATION 


PACE  1323 


ARcn-tng  iabi  lvapcelhl  unseaudj  left  wing  top 


(RETUQB) 


ALPHA0t  3)  « ,072  BETAO  r 

SECTION  t nUEFT  WING  TOP 


Y/aw 

X/CH 
.793 
.793 
• SOS 
.83^ 
.039 
.850 
.357 
.832 
-855 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
-953 
.955 
-9B5 
1.D0O 

ALPHA0(  3) 


,2350 

.0^i03 


.2990 

-.1804 

-.3358 

-.1680 

-.0726 


-H.0B7 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
3640  .4270  ,5340  ,5730  ,7800 


-,HG03 

-.2342 

-.1213 

-.0698 

-.0295 


-.2413 

-.0989 

-.0486 

.0036 


-.0762  -,0342  -.0237 


-.0195 

.0376 


.0352 

,076  8ETAO  ( 3)  - -.005 


.0310  .0715 


,0552 


*BB70  ,9720  KOOOO 


-,1636 


.0223 


.0492 


SECTION  ( DLEFt  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4870 

X/CW 

.000 

-,1850 

-.0571 

,0308 

.2881 

.010 

-.0778 

.0457 

.2145 

,020 

-.0813 

.0606 

. . 08B5 

.040 

.041 

,050 

1512 

-,0550 

,0710 

-.0348 

.069 

.080 

.081 

.086 

,094 

.113 

.150 

.157 

-. 1092 

.0000 

,0538 

1862 

.163 

-.0245 

.177 

- , 3704 

.229 

.0084 

.246 

-,2523 

.247 

-.0431 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

.4484 

.4196 

.3954 

.3803 

-,1456 

.1544 

.1850 

.1237 

-.0538 

.0296 

-.0001 

-.0440 

-.1243 

-.3211 

.2073 

-,2684 

-*,3009 

-.3388 

-.3849 

.3827 

.5010 

-.5621 

-.6439 

-.5494 

-.4582 


l.OOOQ 


0431 


DATE  aO  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURC-i  DATA  TABULATION 


PAGE  iSait 


ALPHAOt  3) 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WIND  TOP 
.076  BETAO  ( 3>  « -.005 


SECTION  t DLEFT  MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.SS^tO 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

Xi^cw 

.250 

-.5429 

-.6176 

-.6677 

-.6853 

.274 

-.4472 

,345 

.362 

-.0972 

.390 

-.3673 

,400 

-.4156 

-.HBBa 

-.5352 

♦ 402 

-.3672 

“.H055 


f H I B 

Ihbb  -.Dean 

.^97  -.3078 

.503 

547  -.S089 

.550 

.565  -,2S54 

.500 

.637  -,169B 

,630  -.2731 

,650 

.670 

,700  -.1463 

.725 

,727  -,IH93 

.730 

,750 

.760  -.2318 

.775 

.793  -.0135 

.793  -.2246 

.808  -.2880 

.834  -.2105 

.839  -,2656 

.850 

♦857  -.13^8 

.862 

.865  -.3518 

.078  -.1549 

.900  -.1862 

.905  -.0780 

*919  -.1054 

-950 

.953  -.0270 

.955  -.0671 

.965  -.1215 

1.000 


-.2777 


-.3596 


‘.2930  -.3422 


%345B 


-.2730 


-.2816 


.2389 


-,4270  -.2942 


-.2767  -.1812 


-.6101 


-.1105  -,0633  -.0377 

-.04B9 

.0131  .0168  .0604 


-•1071 


.0232 


(RETU05) 


.0069 


0483 


0363 


OEIGINAL  PAGE  ]B 
GP  POOR  QUALITXI 


DATE  aO  OCT  *75 


ALPHAO(  31 


,087  BET AO  £ H) 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  I 1-019  IA81  LVAP£ELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
4.053 


PAGE  1325 


tRETUOB? 


SECTION  t 

IJLEFT 

MING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5350 

.5330 

.3640 

.4670 

,5340  .6730 

.7000 

.8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.5335 

-.1093 

-.0157 

.2351 

,3873  .3505 

,3313' 

.3129 

IB43 

.010 

-.1130 

,0083 

. 1726 

.1341  .1503 

,1033 

-.0677 

.020 

-.1057 

.0333 

.0725 

,0210  -.0099 

-,0565 

1356 

-,3387 

,040 

.0391 

-.0361 

.041 

.050 

-.1078 

-.0753 

1915  -.2533 

-,2892 

-,3315 

,069 

,090 

,081 

.086 

.094 

.113 

,150 

*157 

.163 

.177 

.229 

,246 

*247 

*S50 

*274 

,345 

.368 

.390 

.400 

*402 

.418 

.429 

.4C*^ 

*503 

,547 

.550 

.565 

,600 

.637 

.638 

,650 

,670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

,760 

,775 


-.1298 


-.0499 


-*0831 

-.2013 

-.8809 

-.1994 


.0000 


.0060 


‘.0881 


-.3007 


,0461 

-.0194 

--2313 

-.3463 


-.1874 


.1701 


-.2122 


-.3494 


-.4624  -,5273  -.6144  -,532.1 


-.3390 


‘.4243 


-,3862 


-.2612 


-.4258  -.4793 


-.3277  -.3618 


-.2045 


-.2731 


-.2501 


-.2728 


-.3982 


-.4324 


-.5196  -*5853  -.6450  -.6530 


-.3724 


-.5263 


-.3159 


-.3351 


-.3420 


-.2528 


-.2978  -.1867 


-.5927 


-,4724  -.3250 


DATE  50  OCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1306 


ARCn-019  IA8I  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WINS  TOP  tRETUOB) 

ALPHAOI  31  - .097  BETAO  t H)  - 4,063 


SECTION  i DLEFT  WING  TCP 


BW  ,2350  .2990 

.3540 

,4270 

.793  -.0600 

.798 

-.2596 

.008 

-,3348 

.834 

-.2557 

.839 

-.3181 

.850 

.857 

-.1812 

.868 

,865 

- . =5928 

.879 

- , 1 999 

,900 

-.2216 

,905 

-.1228 

.919 

1430 

.950 

.953 

-.0699 

.955 

-.1052 

,SS5 

1667 

l.OQO 

-.0451 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8070  .9780  1.0000 


-.1459  -.0879  -.0550 

- . 0926 

-.0012  .0170 

-.0181  -.0157  .0500 

.0310  .0410 


ALPHAOt  3)  = .090  BETAO  ( 5)  ■=  B.  100 


SECTION  ! HLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

*2350 

.2990 

,3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.2743 

-,  1412 

-*0280 

.1843 

,010 

-.1287 

-.0008 

.1304 

.020 

-.1204 

.0142 

,0520 

,040 

.0201 

-,0304 

,041 

-.2011 

.050 

-.0912 

,069 

.080 

.081 

-.1623 

,006 

.0319 

.094 
, 1 13^ 
. 150 
.157 
.163 
.177 

-.1299 

.0000 

-.0195 

-.3202 

.229 

,0022 

,246 

-*2120 

.247 

-.0626 

dependent  variable  CP 


.5540 

.6730 

.7800 

,8870 

,9720 

.3698 

,3147 

.291  1 

*2775 

-.2004 

,1253 

, 1459 

, 1009 

-.0758 

,0240 

-,0t  14 

-,0464 

-.1266 

-.3412 

.1774 

-.2300 

-.2709 

-.3218 

-.3820 

,3344 

*4345 

-.5015 

-.5013 

-.5100 

-.4153 


rjATE  ao  OCT  75 


ALPHAOt  3) 


*090 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  I 1-019  IA0t  LVAPJELHL  UNSEAL03  LEFT  WING  TOP 
BETAO  [ 5 ) = 6 , 1 00 


PAGE  13E7 


(RETU06) 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


8W 

*2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

x/cw 

.250 

-.4979 

.274 

-.4074 

.345 

.362 

-.0812 

.390 

-.3403 

,400 

-.4185 

.402 

-.3745 

.418 

.429 

-,02^1 

.497 

-*2921 

*503 

.547 

-.1964 

.550 

-.3450 

*565 

-.2729 

.600 

.637 

-.2307 

*638 

-.2059 

.650 

.670 

,700 

-.1930 

.725 

-.2779 

.727 

-*2000 

,730 

.750 

.760 

-.2067 

,775 

-.4862 

.793 

-.0793 

*790 

-.2734 

.008 

-.3436 

,034 

-.2615 

.039 

-.3252 

.050 

-.1600 

,857 

-.1953 

,062 

.065 

-.3998 

.879 

-*2078 

*900 

-.235! 

-.0963 

.905 

1379 

.919 

-*1582 

.950 

-.0351 

,953 

-,0900 

*955 

-.1219 

.965 

-.1802 

1 .000 

- . 0528 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,6730  .7800 


-.5677 


- . 4777 


^.B07B 


,0870 

-.6053 

-.4968 


,9720  1,0000 


*3431 


-.3076 


-*3209 


-.3673 


-,a53E 


^,3272 


-.331  1 


-.2826 


-.3005  -.1775 


-.2169 


-.5602 


-.0995  -.0559 


-.0627 


,0225 


-*0303 


.0133 


,0460 


.0483 


DATE  20  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I 320 


ARCIt-019  !ABl  LVAPtELHL  UN5EALD1  LEFT  WING  TOP  (RETU06) 

ALPHAOt  ‘4J  - H,240  BET  AO  ( H « -H,06l 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


r/Bu 

x/cw 

,Q0Q 
.010 
.020 
,040 
.041 
.050 
.069 
.000 
.oat 
.088 
.094 
.113 
, ISO 
.157 
,163 
,177 
,229 
,246 
,247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,40d 
,402 
,410 
,429 
.497 
.503 
.547 
,550 
,565 
,600 
,637 
.630 
,B5Q 
.670 
,700 
.725 
,727 
,730 
,750 
.760 
.775 


,2350 

-,1412 

I2BI 

-.0980 

-,0476 

-.0663 

-.3217 

-,3383 

-.1594 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

l.OQOQ 

-.0627 

-.0274 

.2853 

.4762 

.4337 

,3732 

.2253 

-.4226 

-,U94 

-.0253 

.0402 

-.2103 

-.2450 

-.4223 

-.7962 

-.1180 

-.0140 

-.1403 

-.3569 

-.4674 

-.6274 

-.0634 

-.8934 

-.0050 

-.2912 

-.0940 

-.6121 

-.7444 

-.0706 

-.9692 

-.8860 

-.7869 

-.4765 

-.0412 

.0000 

-,1930 

-.6110 

-,BG07 

-.9303 

-1,0754 

-.9422 

-,9435 

-.0302 

-,4247 

-.6105 

-.7459 

-.8615 

-.9543 

-.9957 

-.8744 

-,1924 

-,4801 

-.4342 

-.4656 

-.5407 

-,7470 

-U0954 

-,4065 

-*1575 

-.2033 

-.2646 

-.3605 

-.2676 

-.4274 

-.0131 

-.7583 

-,1427 

1975 

-.1959 

-.2097 

-.2644 

-.2372 

-1.7512 

-,3408 

-,2598 

DATE  eo  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !3E3 


ARCn-013  lABl  LVAP(ELHU  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


tRETUOB) 


ALPHAOt  H)  • if.aHQ  BETAO  C U = -H.OSl 
SECTION  ( DLEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM  ,2350  .2990  ,3640  .4870  .5340  .6730  .7600  .8070  .9780  l.OOOO 


X/CM 

.793 

.790 

.BOB 

.834 

.033 

.850 

.057 

.862 

.665 

.879 

.900 

,905 

.919 

.950 

.953 

.955 

,9B5 

l.OOD 


,0445 

-.1959 

-.2197 

1750 

-.2290 

-.0625  -.0342  -,0425 

-,0974 

-,5006 

-,3510 

1223 

-.1530  -,0t0B  -.0302 

-.0404 

-.0647 

.0367  .0385  .0531 

-.0002 

-,0231 

-.0550' 

.0279  ,0488  -.0021 


ALPHAOt  41 


4.239  BETAO  t 2)  = -.008 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
,000 
,010 
,020 
,040 
.041 
.050 
.069 
.000 
.001 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
, 163 
.177 
.229 
.246 
.247 


.2350 


-.2147 


-.1785 


-.1346 


.2990. 

.3640 

.4270 

,5340 

-.1373 
-.1760 
-. 1605 

-.0837 
- , 0625 
-.0334 
-.0260 

,2289 
.0412 
I 181 
-.2484 

,4337 
-.1553 
- , 2099 

-.1116 

-.5213 

.0000 

-.0307 

-.4146 

-.6753 

-.7197 

-.0379 

-.1598 

-.3857 

-.5512 

.6730 

.7800 

,8070 

,9720 

,3961 
-,1870 
- . 3863 

.3511 

-,3431 

-,5193 

,2200 

-.6632 

-.7':52 

-.4238 

-.7855 

-.6465 

-.7550 

-.8387 

-.7866 

-.8317 

-.9682 

-.8566 

l.OOOO 


0724 


-.3857 


uATe  50  OCT  75 


I ASIA  *•  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  li30 


ARC  It -01 9 lABl  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEPT  WING  TOP 


(RETU06) 


ALPHAOC  m - H.539  PETAO  ( 2) 

SECTION  C DLEFT  WING  TCP 


Y/BW 


X/CW 

,250 

.345 
.3S2 
.390 
.400 
.405 
.Hie 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.000 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


.2350 


-.0667 

-.3090 

-.3309 

-.1812 

.0003 


.2990 


-.1765 


-.3913 


.3640 


-.1608 


.2002 

.3651 
. 1765 

. 1013 


■ -.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4d70  .5340  .6730  .7800 


-.4571 


-.5696 


.4372 


-.2369 


-.1900 


.2090 

.2492 

.1450 

.0884 

.0445 


-.6970  -.8054  -.8826 


-.4632  -.5303 


-.3120  -.371! 


-.2151 


-.2164 

-.2500 

-.1233 

-.0654 

-.0220 


.0870 

-.9097 

-.6895 


.9720  t.OOOO 


-.7277 


-.9964 


-.6920 


.4032 


- . 2680 


-.2210 


-.7015 


,2749  -.2185 


-1,5177 


-.3060  -.2857 


-.0912  -.0495  -.0448 

-.0359 

.0109  .0196  .0505 


-.4721 


-.0120 


0035 


0538 


0166 


OEIGINAL  PAGE  IS 
W POOR  QUALTI^ 


DATE  eO  OCT  75 


!A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1331 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WtNG  TOP  tRETUOB) 

ALPHAOt  ^ H.53B  BETAC  ( 3)  - 4.070 


SECTION  [ DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.0350 

,0990 

■ 3640 

,4070 

x/cw 

.000 

-.0805 

-.0086 

-.1309 

, 1660 

.010 

-.0130 

-.0937 

.0070 

.000 

-.1005 

-.0559 

-.1159 

.040 

-,0463 

-,0311 

.041 

-.0031 

.050 

-.1096 

.069 

.080 

,081  -.3743 

.086  -.0450 

.094  .0000 

,H3  -.1539 

. 150 

.157 

JS3  -.1440 


.5340 

.6730 

.7000 

,0970 

. 9700 

.3769 

.3406 

.3014 

,1683 

-.4904 

-.1505 

1771 

-.3358 

-.6404 

-.0700 

-.3636 

-.4960 

-.6991 

-.7746 

-.4707 

-.5975 

-.6964 

-.9080 

-,7551 

-,6016 

-.6731 

-.7700 

-.9041 

-.8047 

-.7641 


.177 

.009 

,046 

,047 

.050 

.074 

.345 

.360 

.390 

.400 

.400 

.4t8 

.409 

.497 

,503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,630 


-,0406 


-.0756 


-.4995 


-.3403 


.5404 


-.6715 


-.7679 


-.1650 

-,4338 


-.4400 


-.4693  -,5431 


-.8419  -,8638 

-.6031 


-.6538 


-.0705 

-.3030 

-,0948 


- . 3459  - , 3043 

-.0710 


-.3478 


-.0301 


-.6068 


-.3930 


,o50 

.670 

.700 

.705 

.707 

,730 

.750 

,760 

.775 


-.0097 


-.0070 


-.0966 


-.0477 

-.0547 


-.5915 


-.0087  -.0160 


i.ODQO 


-1,0433 


-1,3654 


-.0559 


4038  -.3133 


DATE  ao  DCT  75 

ALPHAO  H)  « H 
SECTION  C l)L£FT 


Y/&N 


X/CW 

,793 

,79B 

.808 

.83^1 

.839 


.8350 

■,05E7 


1A81A  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

APCn-Q19  1A8I  LVAPCELHL  UN5EALDI  LEFT  WING  TOP 
.336  BET  AO  ( 3)  " 4.070 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.P990  .3640  ,4870  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  t.OOOO 


PAGE  133S 


*.a4t5 


'.2427 


-.2937 


-.2934 


.850 

-.1254 

-.0690 

-.0550 

.857 

-.1624 

.862 

-.4887 

.0S5 

-.4059 

,873 

-.1896 

.300 

-.21  17 

-.0655 

-.0097 

.905 

1006 

.919 

-.1254 

.950 

-.OlbS 

-.0002 

, 0466 

.953 

-.0615 

,955 

-.0966 

.965 

-.1531 

l.OOO 

-.0350 

.0366 

.0199 

ALPHAO ( 51 

- 8.3B2  BETAO  I U 

= — 

.008 

SECTION  C 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARlAErLE  CP 

Y/ew 

*2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800  .0870  .9720 

x/cw 

.000 

-.2406  -.2612 

-.2767 

.0640 

.2364 

. 1822 

0212  -.8960  -1.2391 

.010 

-.3124 

- . 2397 

-.2283 

-.5897 

-.7417 

-i*0927  -1.6602 

.020 

-.2742 

1968 

-.4070 

-.7044 

-.9437 

”1.2291  -t*72B9  -1.BB5B 

.040 

-.1677 

-.5207 

.041 

-.2065 

.050 

-.1843 

-.9083 

-1.1615 

-1.3534  -1,5974 

.069 

-1,6237 

.080 

-1.0613. 

,08t 

- , 6777 

.086 

-.1778 

.094 

.0000 

,113 

-.1537 

. 150 

-.9857 

-1.1660 

-1.3397  -1.2465 

. 157 

-1.3682 

. 163 

-.3080 

*177 

.229 

.246 

.247 


-.0903 


-.7491 


.0985 


-.5260 


(RETU06J 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - F8ESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1333 


ARC n -01 9 IASI  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  MING  TOP  (RETU06) 

ALPHAbl  5)  « 8.302  BETAO  ( 1)  “ -.008 

SECTION  ( DLEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM  .2350  .2930  .3640  .4270  .5340  .6730  .7600  ,8870  .9720  1.0000 


X/CW 


,B50- 

-.6989 

-.8420 

-K0272 

-1.1417 

-U  1879 

,345 

-1.1479 

.362 

-.2638 

.390 

-.5350 

.400 

-.5317 

-.6249 

-.7688 

.402 

-.4047 

.41S 

.429 

-.1290 

.497 

.503 

-.5033 

-1.0225 

.547 

-.4110 

.550 
.565 
• 600 
.637 

-.2206 

-.2601 

-.3251 

-.3983 

-.5083 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

-.4141 

-.2127 

-.2125 

-.2288 

-.3248 

-! .4130 

.727 

-.1894 

.730 

.750 

-.2932 

-.3106 

.760 
.775 
• 793 

• 0213 

-.2236 

-.3102 

-.2662 

.738 

.808 

-•2!  1 1 

-.2484 

.834 

-.2090 

.839 

-.2603 

.850 

-.0961 

-.0525 

-.0766 

.857 

-.1295 

.062 

.865 

.879 

-.4150 

-.1455 

-1.1974 

.900 

-,1693 

-.0531 

-.0869 

.905 

-.0771 

.919 
• 950 

-.0390 

-.0106 

• 0143 

.0264 

.953 

-.0233 

.955 

.965 

l.OOO 

-.0929 

-.0460 

.0000 

.0305 

-.0644 

-2.1324 


-1 .6281 


DATE  50  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1334 


ARCn-0t9  I AS!  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETUOe) 


ALPHAOt  6) 

- 10.453  BETAO  ( 

1)  = 

.004 

SECTION  I 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5350  ,5990 

.3640 

.4570 

.5340  .6730 

.7800  ,0B7O  .9750 

x/cw 

.000 

-.5447  -.3546 

-.3756 

.0054 

.1935  .0529 

-.1605  -.5883  -1.7855 

.010 

-.3895 

-.3570 

-.3300 

-,779Q  -1 .0408 

-1 .5050  -5. 1877 

.050 

-.3319 

-.5633 

-.5186 

-.8680  -1-5119 

-1.6316  -5.3016  -5.0741 

.040 

-.5457 

-.6343 

.041 

-.501 1 

.050 

-.5534 

-1,0054  -1 ,4299 

-1 .7606  -5.0607 

.069 

-5.1310 

.000 

-1,5195 

,001 

- . 7796 

-OBB 

-.5469 

.094 

,0000 

.113 

1599 

. 150 

-1.0B77  -1.335S 

-1 .5384  -1.150? 

, 157 

-1,6955 

. 163 

-,3948 

. 177 

-.8140 

,559 

.546 

-.5957 

,547 

1056 

.550 

-.9146  -1.0577 

-1.1857  -1.3516 

.574 

-.7479 

,345 

-1.5309 

.365 

-.5954 

.390 

-.5658 

.400 

-.54B5  -.6591 

-.8471 

.40a  “,5001 

.418 

.459  -.1450 

.497  -.5589 


.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.63B 

.650 

.670 

.700 

.735 

.757 

.730 

.750 

.760 

,775 


-.4454 


-.4361 


-.1995 


- 1 . 1 056 


-.3340  -.4153 

-.5759 


-.5464 


-,55S1 


-.5575 


-.5445 

-.5558 


.3443 


-1,9115 


-.5354 

-.3174 


-.3086  -.3954 


-.5550 


1.0000 


-2.6039 


-1,6763 


ORIGINAL  PAGE  IS- 
OF  POOR  QUALTi»XI 


DATE  80  OCT  75 


ALPHAOC  B) 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
10.H53  BETAO  ( 1)  - .OOH 


PAGE  1335 


(RETUOB) 


SECTION  t IJLEFT  WING  TOP 


Y/BW 


x/cw 

.793 

.790 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.865 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

,953 

,955 

.965 

l.OOO 


.8350  .8990  .3640 

.0158 

-.8315 

-.1917 

-.8983 


-.4132 
-. 1554 


-.0761 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  .6730  ,7000 


.8870  .9720  1.0000 


-.1689 
-.1148 
- * 0576 


-.2713 

-.1493 

-.0970 

-.0358 

.0069 


-.1103  -.0648  -.1025 

-.0448  -.1368 

-.0020  .0056  -,00U 


-1.4330 


.0278 


-.0781 


DATE  eO  OCT  75 


tAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  133B 


ARCI 1-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


REFERENCE  DATA 


tRETUO?)  t 05  OCT  74  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  ^ 

£690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  « 

976. 

0000  IN, 

XT 

MACH 

.300 

RN/K  r - 

5.550 

LREF  * 

1597. 0000 

INCHES 

YMRP  “ 

0000  IN, 

YT 

ELV-IB  « 

8.000 

ELV-09  “ 

4.000 

8REF  = 

1597.0000 

INCHES 

ZMRP  =■ 

400. 

0000  IN. 

ZT 

RUDDER  « 

.000 

SPDSRK  - 

.000 

SCALE  = 

,0300 

SCALE 

ALPHAO { 

n ^ -n , 

507  BETAO  ( 1) 

= -4 

.037 

SECTION 

C DLEFT 

WING  TOP 

DEFENSE 

NT  VARIABLE  CP 

Y/aw 

.5350 

.5990 

,3640 

‘.4570 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

•9750 

l.OODO 

x/cw 

,000 

-.4343 

.0599 

.0870 

.3104 

.4543 

.3164 

.55BB 

.5705 

-.5070 

*010 

,0559 

. 1.400 

.4587 

.5164 

,5158 

.4939 

.400! 

,oeo 

.0435 

. 1797 

.386B 

.4337 

.419! 

,4155 

.3600 

-,5761 

.OHO 

.1946 

.5980 

.OHl 

-.3488 

.050 

.0745 

.5515 

.5051 

.5035 

.1648 

-.1535  -.1494  -.1513  -. 


-.3033  -.3577  -.4039 


-.5575  -.3735 


CATE  ao  OCT  75 


AUPHAOC  O’*  -U 
SECTION  ( ULEFT 
Y/BW 


1A01A  --  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -01 9 IA01  LVAPtELHU  UNSEALD)  LEFT  WlNG  TOP 
207  BET AO  t 13  « -H*037 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .36H0  ,4070  ,5340  .6730  .7800  .BB70  .9720  1.0000 


PAGE  1337 


x/cw 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

,775 

.793 

.798 

.800 

.034 

,939 

,050 

,857 

.862 

.865 

.079 


.0120 


.0049 


.1214 


,2344 


-.2655 


-.2184 


6803 


-.2440 


-.7155 


-.2932 


-.2385 


',7336 


-.2647 


‘,4700  -.4063 


-.4102 


-.7459  -.5650 


-,2275  -.2861  -.0570 


.0065 


.900 

-.3393 

-.0470 

,0631 

.905 

-,1014 

,919 

-.1516 

,950 

,953 

-.0360 

, 0307  - 

,0346 

.0748 

.955 
,965 
1 ,000 

-.2074 

-.1039 

-.0056 

.0676 

,0665 

ALPHAOt  n 

^ -8, 

.684  BETAO  ( 2) 

=»  -2 

.018 

SECTION  { 

MLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350 

.2990 

,3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7600 

.0870 

,9720 

X/CW 

.ODD 

-.4621 

.0199 

,0748 

.2779 

.3734 

.2536 

, 1942 

.2045 

-,4901 

,010 

.0359 

. 1252 

.3904 

.4978 

.4856 

.4674 

.3601 

,020 

.0275 

.1598 

.3664 

.4233 

.4019 

.3903 

.3434 

-.3169 

.040 

.1755 

.231  1 

.041 

-.3572 

.050 

,0553 

.2275 

.2141 

,2100 

.1611 

,069 

,080 

.001 

,086 

,094 

,U3 


-.0148 


.0000 


,2372 


.1674 


.0749 


*,3800 


(RETU07I 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


°ACE  1333 


ARCn-019  lABl  LVAPCELHU  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  CRETU07) 


ALPHAOt  1) 

**  -8, 

.684  BET AO  < 21 

« -2.010 

SECTION  ( 

ULEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2350 

.2990  .3640 

.4270  .5340  .6730  ,7000 

,8070 

,9720 

1,0000 

x/cw 

.150 

-.5193  -.1196  -.0891 

1971 

•- 

.157 

-.4015 

,163 

*2361 

.177 

- 

.0612 

.1277 

.246 

*0190 

.247 

.0447 

.250 

-.2720  -.3221  -.3654 

-.4355 

i ..  . 

.274 

- 

.2300 

] 

.345 

-.3892 

j 

.362 

.1121 

1 

.390 

1745 

.400 

-.2118  -*3635 

-.5083 

.402 

. 2049 

.418 

-.3055 

,423 

*1292 

.497 

-*121B 

.503 

-.4093 

, 547 

-.0170 

1 

.550 

-*1009  -.3504 

I 

.565 

- 

*0098 

.600 

-.4993 

.637 

-.0408 

.638 

-.1316 

.650 

-*4183 

.670 

-.3517 

.700 

-.0112 

-.3202 

' 

.725 

-*2535 

.727 

-.0113 

.730 

-.4037 

.750 

-,5063 

-*4235 

.760 

- 

.2567 

.775 

-.7627  -*5854 

,793 

,0957 

9 -V  UL*  i 4 * 

.798 

-.2638 

.808 

- 

,7607 

.834 

-.2443 

.839 

-.7562 

.850 

-,2777  -.2973  -,0868 

*857 

,3316 

.862 

.0004 

.865 

-*7136 

.079 

-,3271 

: 

.900 

-.3645 

-.0809 

.0420 

j 

.905 

.1399 

L 


DATE  20  OCT  75 


!ABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1339 


ARCU"D!9  lABl  LVAP(ELHL  UNSEALOJ  LEFT  WING  TOP 


(RETU07) 


AUPHAOt  n « -8.68H  BETAO  ( 2J  - -2.01B 


SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.919 

1733 

.950 

.953 

-.0662 

.955 

-.1175 

.965 

-.2344 

1 .000 

-.0377 

ALPHAOt  n 

« -B.12B.  BETAO  ( 3J 

c 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.4035  .0138 

,0714 

.2540 

.010 

.0263 

. 1092 

, 3664 

.020 

.0168 

.1423 

.3428 

.040 

. 1576 

.2761 

.041 

-.2562 

.050 

.0442 

.089 

.080 

.081 

.1626 

.086 

.2155 

.094 

.0000 

.U3 

-.0174 

.150 

.157 

.163 

.2214 

.177 

-.0515 

.229 

.1202 

.246 

.0166 

.247 

,0431 

.250 

.274 

-.2162 

.345 

.362 

,1107 

.390 

-.1634 

.400 

.402 

-.1992 

.4tB 

.429 

, 1 196 

.497 

-.1119 

,503 

*5^7 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7000  .8B70  ,9720  I.OOOD 

-.p035  -.0743  .0556 

,0552  ^ .0641 

.034 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

,6730 

.7BD0 

,8870 

.9720 

.3298 

.4713 

,4050 

.1916 

.4473 

.3795 

.1272 

.4292 

.3736 

. 1347 
,3521 
.3193 

-.4562 

-.3646 

.2222 

.0820 

.2063 

,2021 

, 1545 

-.4234 

,0946 

-,1075 

-.0724 

-.1891 

-,4729 

.2436 

-,3001 

-.3451 

-,4165 

-.4160 

.2018 

-,3516 

-.5794 

-,3935 


01S5 


-.4296 


DATE  ao  OCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IASI  LVAPCELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOI  n - -6.128  0ETAO  f 3)  » ,034 

SECTION  t nUEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/QW  .2350  ,2990  .3640  ,4270  ,5340  .6730  .7000  .8070  .9720  l.OOOO 


x/cw 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630  -.1275 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727  -.0270 

.730 

,750 

,7B0 

,775 


-.1085 


.1904 


-,0B4l 


-.0276 


-.2792 


.3613 


-.3516 


.5275 


-.2891 


-.4590 


-.6019  -.5705 


-.4186 


-.7706  -.6186 


,793 

.798 

.808 

,0720 

-.2941 

-.7864 

.834 

-.2746 

,839 

-.8085 

,B50 

-,4093 

-.3543 

.857 

-.4544 

.862 

.865 

-.7635 

.079 

-,4166 

.900 

-.4141 

-.1340 

.905 

-,1946 

,919 

-.2283 

.950 

-*0456 

-.1643 

.953 

-,1069 

,955 

.965 

1.000 

' -.2631 

-,1818 

-.0636 

.0017 

^.0085 


,0164 


.0179 


PAGE  1340 


CRETU07J 


.0635 


ALPHAO(  n 


-6.115 


0ETAO  1 41  “ 


2.098 


section  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/8M 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CM 

,000 

-,5153 

-.0004 

.07!  I 

.2392 

,010 

.0103 

,1019 

.3432 

,020 

.040 

,041 

-.1707 

.0065 

. 1287 
.1437 

.3235 

.2606 

DEPENDENT  VARIAtruE  CP 


.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

,2998 

. 140S 

.0590 

,0703 

-,4463 

,4487 

.4138 

,393! 

,3231 

,3883 

,3582 

,3485 

.2921 

-,3976 

ORIGINAL  PAGE  B 
OP  POOR  QUALITSi 


DATE  20  OCT  ^5  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-0 19  I AS!  L^AP<ELHL  UN5EALD)  LEFT  WIND  TOP 
ALPHAOl  1)  - -6.115  BETAO  ( HI  - 2.090 

SECTION  t ULEFT  WIND  TOP'  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

VVBW  ,2350  .2990  .3640  .4270 

X/CU 

. 050  . 0370 

.069 

,000 

.081  .1591 

.086  ,2001 

.094  .0000 

,U3  -.0792 

* 150 
. 157 

,163  .2112 

,177  -.0382 

,229  .1158 

.246  .0170 

.247  .0450 

.250 

.274  -.1992 

.345 

.362  ,1071 

.390  -.1507 

.400 

,402  -.1903 

.410  -.4165 

.429  ,1149 

.497  -.1016 

,503 

.547  -.0130 

.550 

.565  -.1239 

.600  -.5361 

.637  -.0844 

.639  -,U7I 

,650  -.4772 

.670  -,5127 

.700  -,0480  -.3726 

.725  -.3111 

.727  -.0427 

.730  -.4134 

.750 

.760  -.3034 

.775 

,793  .0435 

.790  -.3047 

.800  -.0076 

.834  -,2898 

.839  -.8315 


PACE  1341 


(RETU07) 


.5340 

.6730 

,7800 

,0070 

,3720 

.a  ns 

.0772 

.1971 

. 1979 

,1405 

-,4509 

.1015 

-,0930 

-,0555 

-.1844 

-,4934 

.2459 

-.2790 

-.3262 

-,403P 

-.4225 

.2191 

-.3503 

-,5713 

-,4429 

.2301 

-.3675 

-.6378  -,6413 


-.0239  -,6728 


DATE  SO  OCT  75 


AUPHAOt  11 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-01?  1A8I' LVAP(ELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
-6.115  BETAO  ( HJ  “ S.098 


PAGE  J34P 


SECTION  t 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.5350  .5990 

.3640 

.4570 

,5340 

.6730 

.7800 

X/CW 

.850 

-.5103  - 

,3481 

-.5119 

.857 

-.5315 

,865 

.865 

-.771? 

,079 

-.4535 

,900 

-.4535 

-.1999 

.905 

-.5184 

,919 

-.5614 

.950 

-.1015  - 

.5509 

-.0156 

.953 

-.1403 

.955 

-.1961 

.965 

-.5079 

1 .000 

-,1061 

- 

,0478 

ALPHAOt  n 

» -6.107  8ETA0  ( 5) 

=*  4, 

.143 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VAR'. 

.BLE  CP 

Y/aw 

,5350  .5990 

.3640 

.4570 

.5340 

,6730 

.7800 

X/CW 

.□00 

-.5534  -.0570 

,0683 

.5597. 

,5813 

.1099 

.0314 

.010 

-.0099 

.0935 

,3557 

,4335 

.3868 

.3607 

.050 

-.0083 

.1511 

,3114 

,3778 

.3309 

,3550 

,040 

.1345 

,5559 

.041 

-.5556 

.050 

.0571 

.5550 

, 1895 

,1816 

-.0033 


-.0053 


.0689 


.8B70  .97S0  1.0000 


.069 

.060 

.001 

.086 

.094 

,113  -.1604 

, *50 

.157 

, 163 

.177 

.539 

.646 

.547  .0565 

.550 

.574 

,345 

.365 

.390 


.0000 


.nos 


.1003 


.1873 

.3035 

.0353 

1596 


.1581 


-.0378 


1799 


.0778 


-.0955  -.0803  -.0541  -.1876 


-.5536  -.5674  -.3161  -.4054 


-.4755 


-.5100 


-.4330 


(RETU07) 


date:  ao  oct  15 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1343 


ARC! HO I 9 IA81  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETU071 

ALPHAO(  n « -B.107  BETAO  ( 5)  = 4,143 

SECTION  ( nUEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .aSSO  .3990  .3640  .4870  ,534G  .6730  .7B00  .8870  .9780  UOOOO 


x/cw 

.400 

,402 

,418 

.429 

,497 

.503 

,547 

,550 

.565 

.600 

.637 

,638 

,650 

.670 

',700 
,785 
,737 
.730 
.750 
,760 
.775 
,793 
.798 
,808 
,834 
.839 
.050 
.857 
,862 
.865 
,879 
,300 
. .305 
,9!9 
.950 
.953 
,955 
,965 

uooo 


,1121 

-.0847 

-.0018 


-.1020 

-,1055 


-,0709 

-.0583 


,0199 

-.3160 

-,3047 

“,83BC 


,7782 

-,47B5 

-,4404 


-.2234 

.3237 


-.8240  -.3451  -,5B9l 

-.1850 


-.4300 


-,4519 


-.242a  -.3769 

-,1385 


-.5536 


-.4949 


-,3870 

-.3341 


-.5409 


-.3112 

-.8357  -.7407 


,6644  -,6528 


-.4211 


-.8327 


-.6282  -,4045  -.2441 

-*5624 


.0019 


-.2360  -.0213 

-.2634 

-.1351  -,2340  -.0247 

-,1748 


1373 


-,0700 


0680 


DATE  90  OCT  75 

ALPHAOC  2J 
SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


UaiA  « PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCtl“0!9  lAEi  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
Oa^  BET AO  ( n = -6,197 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE 


IRETUD7) 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3843 

.0473 

, 1402 

,4040 

.5<90 

,47!4 

,4348 

.4293 

-.3039 

.010 

,0534 

. 1744 

,4425 

.4GG2 

.4692 

,4595 

,3300 

,020 

,0306 

,201  1 

, 3539 

.3550 

,3412 

,3287 

.2674 

-,2071 

.040 

.2125 

,2327 

.041 

-.2622 

.050 

.0648 

, 1046 

.0831 

,0767 

.0305 

,069 

-.3263 

,080 

-.0899 

.081 

,0677 

.086 

,2381 

,094 

,0000 

.113 

-.0285 

.150 

-.3085 

-,3090 

-,2708 

-.3420 

, 157 

-.5732 

.163 

. 1775 

. 177 

-.2139 

.229 

.1331 

.246 

-.0714 

.247 

.0443 

,250 

-.4589 

-.5536 

-.5902 

-.5751 

,S7H 

,345 

,369 

.390 

,400 

,4oe 

,4!8 

,499 

,497 

,503 

.547 

.550 

.555 

.600 

.637 

,63B 

.650 

,670 

.700 

.725 

*727 

,730 

,750 

,760 

.775 


.1202 

-.0802 

-.2257 

-.0142 


,0741 


-.2037 


-,3053 


‘.3701 


-,3135 


-.2696  -.4481 


-.8028 


-.0754 


-.1851  -.3489 


-.0230 


-,4006 


-.2546 


.0101 


-.1990 


-.2022 


-.2093 


.4500  -.2080 


-,6122 


-.3233 


>.5799 


-.2951 


-.4471 


-,73B5  -.5017 


DATE.  OCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1345 


ARC! 1-019  lABl  LVAPfELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP' 


tRETU07) 


ALPHAOt  EJ  - -4,0B4  SETAO  f H » -S. IE7 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8350  ,8990 

.3640 

.4870 

x/cw 

,793 

,1856 

,798 

-,8191 

,808 

-.6836 

,834 

-.1805 

.839 

-.6350 

.850 

.857 

-.1843 

.868 

.865 

-,6380 

.079 

-,8834 

,900 

-.8043 

,905 

-.0571 

.919 

-,1091 

.950 

.953 

-.0034 

,955 

-,0667 

.965 

1461 

1.000 

.0865 

ALPHAOI  81 

- -4.075  BETAO  ( 25 

1 = -4 

.5340  ,6730  .7BOO  ,8070  ,9780  I.OOUO 


-,U53  -,S40a  -,0165 

-.0347 

-,0055  .0710 

,0684  ,0386  .0840 

,0880  .0837 

085 


SECTION  ( MLEFT  NINO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,8350 

,8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7800 

,8870 

.9780 

X/CW 

.000 

-.4185 

.0335 

, 1805 

.3789 

.5068 

.4801 

,3764 

.3758 

-.3448 

,010 

,0391 

,1568 

.4831 

,4613 

.4700 

.4476 

.3847 

.080 

.0593 

, 1845 

.3495 

,3586 

,3405 

.3863 

.5591 

-,8379 

.040 

.1975 

,8399 

,041 

.050 

-.4355 

,0531 

.1880 

,0947 

,0909 

,0418 

,069 
.080 
.081 
.086 
,08H 
.113 
, 150 
. 157 
, 163 
. 177 

.eas 

.846 

,847 


-.0357 


.0000 


,1878 


.8310 


, 1877 


,0884 


.0674 


^.8789  -.8764  -.8489  -.3844 


-.1805 


-,3415 


-.5678 


0384 


- , 0538 


DATE  eO  OCT  75  I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  13^-46 

ARCl 1-019  iABl  LVAP(ELHL  UN5EALD)  LEET  WtNG  TOP  fRETU071 

ALPHAOt  a)  ^ -H,075  BETAO  ( 2)  -4.085 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/3W 


.3350  .3990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7600  .0070  .9730  KOOOO 


X/CW 
,350 
.374 
.345 
,363 
.390 
.400 
.403 
.418 
.439 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,735 
.737 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
,790 
.BOB 
.834 
.839 
.850 
,B57 
,063 
,665 
.879 
.900 
.905 
,919 
,950 
,953 
,955 
.965 
I .000 


-.4395  -,5137  -,5513 

-.3437 


,0785 

-,3789 


-.3905  -,4114 

-.3043 


.U47 

-,1935 


-.07Bt 


-.3064  -.3641 

,0893 


-.3313 


-.0388 


.4373 


-.0063 


-,0370 


-.313:^ 

-,3553 


,1049 


-,334c 


-.3437 

-.7538  -.5703 

-.3465 

-.7319 


-,43S1 


-.7339 


-.34,0  ■ -.3079  -,0607 

-.3B38 


-,67BS 

-.303! 

-.3464  -.07 i3 

-,U3l 

-.1508 

,0130  -.0160  .0660 

-.0438 

-.0966 

-,3005 


-.5550 


-.5509 


-.7339 


-.3473 


-.5578 


-.5447 


-,3016 


-.3194 


-,53S5 


-.0183 


,0545 


-,0081 


0691 


0865 


OBIGIWAI/  PAGE  IS 
OF  POOE  QUALia?:^ 


DATE  eo  OCT  75 


TAB  I A •*  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  13H7 


ARCU-0I9  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETU07) 


ALPHAOt  2)  - -4.057  BET  AO  ( 3)  =« 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.3350 

.3990 

,3B40 

.4370 

x/cw 

,000 

-.4696 

,0089 

.0907 

,3133 

.010 

. 0089 

.1203 

.3677 

.030 

*0Q31 

. 1449 

.3049 

.040 

, 1582 

.3145 

.041 

-.5126 

.050 

,0380 

.069 

.080 

*081  .0B51 

,086  .197B 

.094  .0000 

.113  -^*0344 

. 150 

.157 

.163  .1783 

.177  -.1428 

.eS9  ,1076 

.346  -.0436 

.347  *0S6I 

.250 

.374  -.3053 

.345 

.363  .0743 


,033 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

,7800 

.8970 

.9720 

.4070 

.3971 

.3439 

,3447 

-.4315 

.4319 

,4335 

,4003 

.3003 

,3333 

.3169 

,3040 

.2516 

-.3198 

.1319 

. 1006 

.0952 

,0505 

-.4005 

-.0406 

-,2333 

-.2247 

-.2001 

-.3004 

-.5410 

-.3685 

-.4239 

-.4700 

-.5382 

-.4777 


.390 

.400 

,403 

.418 

.439 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.735 

,737 

,730 

,750 

.760 

.775 


- , 

‘ -.2790 

-.3BB1 


-,4ns 


-,6716 


.0983 

-.1683 


-.0678 


-.1899 


-.3433  -»3995 

-.1339 


.0805 


-.5690 


-.4956 


,0413 


-.0548 


- . 3734 

-.3036 


-.5031 


.4796 


-.3994 


-.6040  -.4736 


1 .0000 


-.3803 


-.5180 


.8130  -.6444 


DATE  eo  OCT  75 


IA8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ! '-9 


ALPHAOC  B)  «.  -H*Q57  BET  AO  ( 3) 

SECTION  C I ) LEFT  WING  TOP 
Y/0W  .2350  .3990  .3640 

X/CW 


.795 

.0551 

,790 

,008 

-.2934 

,034 

-,2761 

.839 

.850 

.857 

.662 

-.7986 

.065 

-.7315 

.879 

-.3621 

.900 

.905 

-.4064 

.919 

.950 

.953 

-.2049 

,955 

-,1524 

,965 
1 .000 

-,2491 

ALPHAO(  21  - -H.03B  BETAO  ( 4) 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

X/CW 

.000 

-.5277 

-.0497 

,0698 

.010 

-.0382 

.0939 

>020 

-.0347 

, 1 136 

.040 

, 1219 

.041 

-.2172 

. 

,050 

,0047 

,069 

.080 

.081 

,086 

, 1621 

.094 

.0000 

. 113 

-.1578 

.150 

.157 

.163 

.1566 

.177 

.229 

.0893 

.246 

-.0343 

.247 

.0300 

ARC II -01 9 !A8l  LVAP(ELHL  UNSEALO) 
,023 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

,8870 

.0051 

-.3050  - 

.3303 

1077 

.3662 

-, 1391 

.0327 

, 1785 

-.0561  - 

. 1282 

,0244 

1131 

0674 

,0162 

,0817 

4 

,117 

DEPENDENT 

variable  CP 

4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8070 

2670 

.3494 

,2151 

.1523 

.1400 

3104 

.3795 

,3502 

.3369 

.2462 

2656 

.2998 

,2688 

.2588 

.2070 

1941 

. 1244 

.0861 

,0045 

.0311 

-.0221 

.0816 

-.1847  “,1997  -.1695  -.2962 


T WINS  TOP  IRETUC7) 

.9720  KOGOD 

.0078 


.9720  l.OQOO 

-.4625 

-,4013 

-.4745 

-.5477 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1349 


ALPHAOt  2)  - -4.038  BET AO  ( HI 

SECTION  t 11 LEFT  WING  TOP 


Y/BW 

x/cw 


.2350 


.2990 


.3640 


ARCH ->01 3 Uai  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
^ 4.117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 


(RETU07) 


.250 

-.317P 

.274 

-.2574 

.345 

*362 

.0648 

.390 

-. 1968 

.400 

-.2697 

.402 

-.2430 

.418 

* 

.429 

*0855 

,437 

-.1472 

.503 

.547 

-.0520 

.550 

-*2724 

.565 

-.1661 

.600 

.637 

-.1278 

.533 

-.1591 

.650 

.670 

.■^00 

-.0947 

,7c5 

-*3469 

.727 

-.0864 

.730 

,750 

.760 

-.3219 

,775 

-.8490 

.793 

-.0018 

.798 

-,3242 

.808 

-.8437 

,834 

-.3151 

.839 

-.8293 

.850 

-.4493 

.857 

-.4707 

.062 

.665 

-.7632 

.879 

-,4649 

.300 

-.4358 

- 2266 

,905 

-.2438 

.919 

-,2923 

.950 

-.  1517 

.953 

-.1746 

.955 

-,2313 

.965 

-.3109 

l.OOQ 

-.1439 

-.317P  -.3638  -.4166  -.5160 


-.6432 


-.4755 


",4014 


-.5010 


.5983 


-.5283 


.4088 


-.5931 


-.6803  -.6579 


-.5161 


.0053 


. 1517  -.2197  -.0242 


-.0664 


.0248 


,0568 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1350 


ALPHAOt  2)  « ’4.037  BETAO  i 5) 

SECTION  ( ULEri  WING  TOP 


ARCH-019  1A8!  LVAPlELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
6H69 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU07) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

. .800 

.0870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.4727 

1015 

.0616 

.2284 

.3431 

.1838 

. 1019 

.0901 

- .4588 

.QIC 

-.0832 

.0782 

.2706 

.3724 

.3452 

.3144 

.2263 

.020 

-.0755 

.0971 

,?4C4 

.3004 

.2653 

.2490 

.1910 

- .*4204 

,040 

. 1046 

.1820 

,041 

-.2757 

.050 

-.0163 

.1323 

.0996 

.0807 

.0319 

,059 
,080 
,081 
.086 
,09H 
.113 
.150 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.657 
.638 
.650 

.7' 0 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.2501 


.0249 


.0841 

-.0411 

-.1435 

-.1023 


.0000 


.0841 


.0585 


-.1246 


. 1453 

.1512 

-.0268 

-.1717 


-.1461 


-.1109 


.0870 


.0839 


-.2218 


-.2245 


-.01 13 


-.1662  -.1685  -.1428  -.2827 


-.2644  -.4014 


-.1765 


-.2799  -.4188 


-.3607 


-.3262 


-.4165 


-.4902 


-.5564 


-.2335  -.3331  -.3890  -.4921 


-.4766 


-.6283 


-.4111 


-.4898 


-.5899 


-.5368 


-.5618 


-.6963  -.6395 


.5017 


-.8618  -.7P05 


DATE  aO  OCT  75 

ALPHAOf  2)  « 
SECTION  ( ULEFT 
Y/BW  ,2350 


tABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 lABl  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 
.037  BET AO  ( 5)  = 6.169 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  ■ .36^0  .^^70  .53H0  .6730  ,7800  .9970  .9720  1*0000 


PAGE  1351 


(RETU07J 


x/cw 

.793 

.799 

.BOB 

.034 

.039 

.050 

.057 

.962 

,865 

879 

.900 

.905 

.919 

.950 

-953 

.955 

.965 


“*0202 


-.3307 

-.7614 

-.4438 

-.3482 


-.3407 

-.6.98 

-.4583 
-.31 19 
-.2491 


- . 8565 


.4827 


,2768 

>1912 


-.5202  -.4239  -.2360 

-.2520 

-.1535  -.2089  -.0344 


.0191 


.0441 


t.QOO 

->1646 

- 

.0963 

.0683 

ALPHAOt  3) 

“ -2. 

.013  SETAO  ( IJ 

= -B 

.133 

SECTION  « 

ULEFT 

MINC  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2350 

>2990 

*3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

*8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.3763 

.0441 

* 1562 

.4414 

.6009 

.5539 

.5207 

.5031 

-.1385 

.010 

.0291 

* 1735 

.4109 

.3857 

.4123 

.3624 

. 1897 

>020 

.0173 

>1940 

.3012 

.2629 

.2354 

.2029 

.1151 

-.2004 

.040 

.2074 

* 1638 

*041 

-,233B 

>050 

.0379 

-.0003  - 

.0582 

-,0601 

-.1372 

>069 
.080 
.081 
.086 
,0E4 
.M3 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


.0632 


.0000 


.1104 


.0242 


.2059 

.1251 

-.1414 


-.0227 


-.2151 


-.4163  -.4730  -,4460  -.4774 


',4120 


-.6770 


.3329 


OAT£  eo  OCT  75 


ALPHAOC  3>  -2.013 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH "01 9 IAS!  LVAPtELHl  UNSEALD)  LEPT  WING  TOP 
BETAO  t n « "6.133 


SECTION  I ULEFT  WING  TCP 


Y/0W 

X/CW 


.2350 


.2990 


.36H0 


.4270 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800 


.250 

-.5604 

.274 

-.4500 

.345 

.362 

.0288 

.390 

-.3965 

.400 

-.5584 

.402 

-.5186 

.410 

.429 

.0927 

.497 

-.2816 

.503 

.547 

-.1355 

.550 

-.2123 

.565 

-.0934 

.600 

.637 

-.0519 

.638 

-.3147 

.650 

.670 

.700 

-.0220 

,725 

-.2015 

.727 

- . 0502 

,730 

.750 

.760 

-.2QP5 

.775 

- , 7560 

.793 

.1168 

,798 

-.2173 

.808 

-.6731 

.834 

-.1081 

.839 

-.5881 

.850 

-.0851 

.857 

1690 

.062 

.065 

-.6237 

.079 

-.2114 

.900 

-.2411 

-.0050 

.905 

-.0534 

.919 

-.0898 

.950 

.0587 

.953 

.0073 

,955 

-.0540 

.965 

-.1247 

1.000 

.0274 

.BB70 

.6580  -.6774  -.6738 


.7340 


‘.2034 


1957 


.0174 


.toto 


.9720  1 .0000 


'.7757 


‘.9441 


-.4128 


>.880B 


-.5344 


‘.420B 


'.3B5B  -.1862 


-.4700 


.2135 


,0220 


.0330 


.0706 


HaGE  1352 


IRETU07) 


DATE  20  OCT  75 


tABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULAT10N 


PAGE  1353 


ARC 11-019  lABl  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOl  3)  « -2,004  BET AO  ( 2) 

SECTION  < r:Lt-T  WING  TOP 


-2,060 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

x/cw 

,Q':^o 

-.4341 

,0139 

. 1 137 

.5215 

,4572 

,4208 

.4062 

-.210H 

,010 

.0044 

. 1361 

. 3 • 57 

.3698 

.3869 

.3480 

. 1893 

,020 

-.0054 

. 1573 

,2767 

,2598 

.2324 

.2070 

, 1291 

-.3U6H 

.040 

,1671 

.161! 

,041 

-.5098 

.050 

,0249 

.0183 

-.0261 

-.0478 

1066 

.069 

-.4J62 

,080 

-.  1704 

.081 
,086 
.094 
.113 
.150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.4r3 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.0739 


.0177 


.0870 

-,1103 

-.2785 

-.0664 


.0000 


,0904 


.0398 


-.2458 


-,0452 


. 1051 

. 1286 
1 163 

-.3334 


.0025 


-.1319 


-,O0Q6 


-.CS57  -,3896  -.3796  -.‘f508 


.2686 


-.4038 


.4069 


-.5013  -.812! 


-.3264  -.5310 


-.2439  -,4143 


-.5558 


-.4794 


-.2728 


-,3506 


,5017  -.2089 


-.6768 


,6567  -.6511 


-.8973 


“,7445 


.4571 


-.6540 


-,4193 


-.5364 


tRETU07> 


2621 


7833  -.6137 


OA^E  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1354 


ARCU-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  TOP 


(RETU07) 


ALPHAOt  31  - -a, 004  SETAO  ( 2)  - -2.060 


SECTION  t IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W  .2550 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

X/CH 

.793  .0703 

.798 

-.2694 

.808 

-.7758 

.834 

-.2477 

.839 

-.7251 

.850 

-.2362  - 

.2919 

-.0705 

.857 

-.2621 

.862 

.865 

-.6860 

.979 

-.3016 

.900 

-.3569 

-.1076 

.905 

-.1342 

.919 

-.1689 

.950 

-.0298  - 

.0388 

.0482 

.953 

-.0677 

.955 

-.1222 

.965 

-.2231 

1 .000 

-.0397 

.0486 

ALPHAOt  31  « -1. 

.969  BETAO  < 3) 

^ a. 

058 

SECTION  f IILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/8H  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

X/CW 

.000  -.4946 

-.0445  ' 

,0756 

.3261 

,4429 

.3556 

.3130 

.QIC 

-.0502 

.0948 

.3165 

,3299 

.3^09 

.3100 

.020 

-.0449 

.1183 

.2336 

,2281 

.ailH 

.1945 

.040 

, 1281 

. 136! 

.041  -.5128 

.050 

-.0004 

.0156  - 

.0099 

-.0307 

.069 

.080 

-.1427 

.081 

.0040 

.086 

.1535 

.094 

.GOOD 

.113  -.0084 

.150 

-.3090  - 

.3^8^ 

-.2555 

.157 

.163  .1203 

.177  -.2163 

.229  .C0O2 

.246 
.247 


,8070  .9720  KOOOO 


- -.2120 


.0091 


.0578 


.8870  .9720  1.0000 


.3074  -.2051 

. 1796 

.1208  -.3400 


-.0866 

-.4402 


-.4203 

-.6575 


0130 


0994 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUAJM3 


DATE  20  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1355 


ARCl 1-019  IASI  LVAPtELHU  UNSEALO)  LEFT  WtNG  TOP 
ALPHAOt  3)  “ -1.969  BETAO  [ 3)  “ 2.058 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  .2350  *£990  ,3BH0  .4270  .53H0  .6730  .7800  .8070  .9750  1,0000 


(RETU07) 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

,362 

,390 

.400 

.405 

.418 

,429 

.497 

,503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

,727 

,730 

.750 

.760 

,775 

,793 

,798 

.808 

,834 

,839 

,850 

,857 

.062 

.065 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

,955 

,965 

1.000 


,0708 


-,1126 


-.2370 


-.0913 


,0171 


.0327 


-.2184 


-.2086 


-,0009 


-,2917 


-,7273 

-.4151 


-.2799 


-.3528 


-.3303 


'.U31 


-.3046 


-.7973 


-.4002 


-,5400 


-.1955 


‘.4403  -.5339  -.5834  -.5192 


-.3052  -.4556 


-.2606  -,4348 


-.1560 


-.3532 


-.3012 


-.8094 


-.30B7 


-.2085 


-.1407 


-,5326 


-.4070 


-.8190  -.7375 


“,3467  -,3913  -,1927 


-.1993 


-.1558  -.1484  -.0099 


-.5953 


-.7420 


-.4569 


-.6022 


-,6327 


,5608 


-.6419  -.6042 


-,7563 


-.0665 


-.0200 


. 1589 


0303 


0391 


date:  eo  oct  75 


1A8!A  - pressure:  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  135S 


ALPHAL(  3)  • -t.95Q  0ETAO  ( H) 

SECTIO^J  ( IJLEFT  WING  TOP 


ARCn-019  lABl  LVAP(ELHL  UN5EALD)  LEFT  NING  TOP 
6.150 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU07) 


Y/aw 

.2350 

.2990 

.5640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

,000 

-.5204 

1510 

.04  04 

.2526 

.4042 

.2892 

.2361 

.2154 

-,3650 

.010 

1231 

.0624 

.2380 

,3044 

.2980 

.2657 

. 1467 

,020 

-.1025 

.0816 

. 1835 

.2198 

.1841 

.1633 

. 1020 

-,3954 

.040 

.0899 

, 1 170 

,041 

-.2628 

,050 

-.0396 

.0300 

-,0139 

-,0173 

-.0840 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
,177 
.S53 
,S4B 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
,547 
,550 
.565 
.600 
,637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
,7S0 
.775 


.2315 


,0100 


,0630 

-.0012 

-.1918 

-.1227 


.0000 


,0698 


.0317 


-,1745 


.1135 

.0962 

-.0739 

-.2220 


-.1280 


.0149 


-.1544 


-.2821 


.2660 


-.1639 


-.1 151 


-.2503  -.2815  -.2495  -.3769 


-1893 


,3235 


-.4009 


-.6381 


-.3745  -.4510  -.4809  -,5776 


‘,5317 


-,3tl2  -.4448 


-,6903 


-,4649 


‘,5574 


-,2938  -.4301 


-.6145 


,5507 


-,3656 


-.4193 


-.5229 


-,68S5  -.6526 


-,6026 


-.8639  -.8241 


DATE  50  OCT  75 


AUPHAO(  S)  ^ -I 
SECTION  t I ) left 
Y/BW 

x/cw 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-0t9  lABl  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
95B  BETAO  t H)  * 6.150 

MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,5350  .5990  ,36H0  .H570  .53M0  ,6730  ,7000  ,0070  ,9750  I, GOOD 
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(RETU07) 


,793 

-,0377 

.798 

-,3315 

,008 

,834 

,839 

-.3334 

-,7758 

-.BH17 

.850 

-.3969 

-.4535 

.057 

.865 

,865 

-.7507 

.079 

-.4594 

,90Q 

-.4579 

-.5467 

,905 

-.£600 

,919 

-.3005 

.950 

1838 

1749 

.953 

1999 

,955 

.965 

1,000 

-,3345 

-.3485 

-.1715 

-.0919 

ALPHAO(  « 
SECTION  ( ULEFT 


059  BETAO  ( 1) 
MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,081 
,006 
,094 
, 113 
;I50 
, 157 
, 163 
, 177 
,559 
,546 
.547 


,0944 


,0138 


,0000 


.0803 


. 1605 

,0590 

«.S131 


.1517 


.4016 


'.5944  -.6655  -,71B5  -.6475 


-.0656 


-.0596 


.0393 


Y/BM 

.3350 

.5990 

,3640 

.4570 

,5340 

,6730 

.7000 

,0870 

,9750 

X/CW 

,000 

-.3550 

.0579 

.1455 

.4600 

.6387 

,5951 

.5689 

.5154 

I 154 

,010 

-.0030 

, 1461 

3615 

.5768 

,5939 

.5595 

.0007 

.050 

-.0155 

, 1656 

.5177 

.1453 

.0970 

,0451 

-.0775 

-.4519 

,040 

. 1701 

,0701 

,041 

-.5503 

,050 

,0175 

-.1576 

-.5097 

-.5471 

-.3355 

,069 

-.5304 

.000 

-.3457 

-.7093 


date:  ao  oc 


IA01A  - pressure:  source  data  tabulation 
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ARCn-019  lABl  LVAP(ELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOt  ^ ,059  0ETAO  t 1)  =»  -B,  J45 


SECTION  < 11  LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,2350  .2990  ,3640  ,4270  ,53H0  .6730  ,7000  .0870  .9720  1.0000 


X'CW 

.250 

.274 

.345 

,362 

,390 

.400 

.402 

,Hia 

.429 
,497 
.503 
.547 
,550 
,565 
,600 
,637 
.630 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727. 
.730 
.750 
.760 
,775 
.793 
.790 
.800 
.834 
.639 
,050 
.857 
,862 
.865 
.079 
,900 
,905 
o g 

.950 
.953 
.955 
,965 
1 .000 


“.4770 


‘,6521  “.7948  -.6512  “.9480 


-.6833  -,B7|I 


-.7251 


- . 6262 


-.3900 


‘.1729  -,2236 


“,1090 


-.4200 


-.1003 


-.0729 


-.1934 


-,4810 


-.1710 


-.2072 


-.5070 


-.1053 


-.5060 


-.2613  -.3701 


-.5285 


-.7653  -.5195 


-.0374  -.1006  -.0639 


-.6236 


-.3146 


-,1230 


-.0035 


-.0469 


-.0329 


-.1916 


,0719  ,0206  .0500 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALTTYi 


date:  ao  oct  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ALPHAOf  - .063  BET AO  t B) 

SECTION  { ULEFT  WING  TOP 


ARC n “01 9 !A8l  LVAP(ELHU  UN5EALD)  LEFT  WINO  TOP 
-H. 101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU07) 


Y/ew 

.8350 

.8990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

x/cw 

.000 

-.3031 

.0083 

.1806 

.4867 

.5967 

.5558 

.5303 

.4779 

-.1479 

.010 

-.0197 

. 1384 

.3454 

,8780 

.8077 

.8807 

.0069 

.080 

-,0257 

, 1485 

.8096 

. 1400 

.0906 

.0426 

-.0714 

-.4238 

.040 

. 1510 

• 0737 

.041 

-.41 19 

• 

.050 

.0075 

1805 

-.1999 

-,2350 

-.3816 

.059 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
. 157 
.163 
.177 
.559 
,HH6 
.547 
.550 
.574 
.345 
.365 
,390 
,400 
.405 
.410 
.459 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.755 
. T7 
.730 
.750 
760 
,775 


-*1053 


.0094 


*0775 

-.1671 

- . 3966 

-.1146 


.0000 


.0030 


-.0105 


-.3696 


-.0796 


. 1563 

.0695 

1954 

-.4513 


^.0984 


-.i]30 


.5535 


-.3517 


-.5560  -.6583  -.6961  -.6501 


-.3971 


-.5095 


-.5865 


-.6059  -.7553  -.0191  -.8554 


-.6557  -.8401 


144B 


-.8009 


-.8640 


-.8135  -.3093 


-.5617 


-.5883 


-.3553 


-.8888  -.3733 


-.5881 


-.7891 


-.7660 


-.6596 


-.6985 


-.4579 


.5808 


-.7516  -.5687 


£ o 


DATE  20  OCT  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  WIND  TOP 
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{RETU07) 


ALPHAO(  m « .063  BETAO  t 2)  = -H.lOl 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

*2350 

,2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

,793 

,0797 

,798 

- . -^335 

.808 

-,6981 

.834 

-,2225 

.839 

-,5609 

,850 

,857 

-. 1808 

.862 

.865 

- ,6452 

.879 

-.2158 

,900 

-.2893 

,905 

-.0858 

,919 

-. 1204 

.950 

,953 

-,0309 

.955 

,955 

1,000 

-.1668 

-.0737 

.0123 

.5340  ,6730  .7800  .8070  ,9720  l.OOOU 

-,12B0  -.1574  -.0812 

-.3137 

-.0405  -.1772 

.0289  .0166  .0618 

.0723  -.0546 


ALPHAOC  4)  = .066  BETAO  I 31  = -.005 


SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


dependent  variable  CP 


Y/BW 

.2350 

.2390 

*3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.4617 

-.0464 

.0662 

*3648 

*5143 

.4646 

,4355 

*4009 

-.2202 

.010 

-.0843 

*0874 

,30i5 

,2531 

.2717 

.2165 

*0261 

.020 

-.0627 

*1122 

.1946 

. 1374 

.1036 

.0640 

-.0419 

-,4167 

.040 

.1216 

.0773 

.041 

-.5143 

.050 

-.0163 

-.1043 

-,1595 

-,1941 

-.2709 

.069 

-.5244 

,030 

-.2783 

.081 
.086 
.094 
. 1 13 
. 150 
. 157 
.163 
. 177 
,229 
.246 
.247 


-.0879 


-.0004 


.0000 


.0663 


.1314 

*0689 

-*1735 


-.0763 


-.4419  -.5301  -.5840  -.5751 


-.3500 


-*7714 


date:  EO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PA.TS  \:b\ 


ARClKOig  IAS]  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOI  4) 


.066  BETAO  t 31  = -.005 


SECTION  t nUEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*3350  .2390  .3640  .4370  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1,0000 


X/CW 

.250 

.274 

.345 

,382 

,390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

,547 

,550 

.565 

,600 

.637 

.638 

.650 

.670 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

,793 

.798 

.808 

.834 

,039 

.050 

.857 

.862 

.865 

.979 

.900 

.905 

.819 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOO 


-.0078 


-.4046 


--435B 


-.5067 


-.5612  -.6805  -.7252  -.7632 


-,4750  -.7102 


-.8612 


-.6536 


-.1646 


-.7787 


1549 


-.2595  -.4304 


-.0934 


-.3014 


-.7933  -.6770 


-.4985 


-.4992  -.3031 


-.2802 


-.2916 


-.6559 


-.7815 


-.2595 


-.2325  -.2609  -.1004 


-.7086 

- . 2877 

-.3593  -,1402  -.0663 

-.1715 

- 1950 

-.0786  -.0621  .0330 

1247 

-.1475 

-,2330 

-.0919  .0154  .0276 


-.5155 


DATE  20  OCr  75 

ALPHAOt  HI  - .078 

SECTION  f nLEFT  WING  TOP 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  ( H)  = H.OB0 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAOE  1363 


IRETU07) 


Y/BW 

,2350 

.2930 

.3640 

.4270 

-5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.4990 

-.1202 

.0154 

.2755 

.4517 

.3070 

.3565 

,3218 

-.2882 

.010 

-.1179 

.0442 

.2239 

.2240 

.2305' 

. 1820 

.0047 

.020 

-.0970 

.0670 

. 1421 

.1194 

.0790 

.0396 

“ . 0554 

-.4459 

,040 

.0749 

.0532 

.041 

-.4215 

,050 

-.0437 

-.0979 

1575 

-.1935 

-.2697 

,069 

-.5303 

,080 

- . 2356 

.081 
.006 
.O0H 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.2H6 
.2H7 
.250 
.374 
.345 
,363 
.390 
.Hon 
.402 
,418 
.429 
,497 
.503 
,547 
,550 
,565 
,500 
.637 
.638 
.650 
,670 
,700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.1440 


.0012 


.0465 

“.1457 

-.2785 

“,1293 


.0000 


.0534 


-.0063 


-.2627 


.0519 

.0501 

1494 

-.3296 


-,0725 


,2780 


-.3700 


-.3807 


- . 3826  - . 4682  - . 5468  - . 5602 


-.3384  -.4362 


1080 


‘.2032  “.466b 


“.1609 


-.6241 


-.1250 


-.3300 


-.4351 


-.3077 


-.5646 


-.6663 


.4561 


-.7607 


.4946  - . 6344  - , 6903  - . 7406 


-.7976 


-.8510 


-.6974 


-.7030 


-.4820 


-.5071 


-.8346  -,8273 


DATE  EO  OCT  *75 

ALPHAO(  41  - 
SECTION  ( DLEFT 
Y/BW  -2350 


I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-013  IA8I  LVAP(ELH^  UNSEALD)  LEFT  WiNG  TOP 
.078  BETAO  t m * H.Q8S 
WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.29BD  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7B00  .0870  .9720  1.0000 
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(RETU07) 


x/cw 

.733 

.738 

.808 

.834 

.839 

.850 

.657 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

HOOD 


ALPHAOE  4)  = 


-.0167 


-.3183 

--774H 

-.4263 

-.2882 


-.3201 

-.7645 

-.3841 

-.2580 

-.2068 


-.8270 

-.3423 

-.2358 

-.1924 


1595 


.082 


BETAO  t 51  ^ 


SECTION  t HLEFT  WING  TOP 


-.2866  -.3307  -.1630 

-.1972 

-.1473  -.1445  -.0045 

-.0552 

6,  135 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.000 
.081 
.086 
.094 
. 113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
,2^6 
.247 


-.2197 


-,0024 


.0000 


,0464 


,0697 

.0389 

-.1250 


.0695 


.2304 


-.3647  -.4156  -,5088  -.5307 


-.2339 


-.3015 


-.0499 


.0443 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.5214 

-.1843 

.0011 

.2132 

.4325 

. 3554- 

,3205 

,2849 

-.30B5 

.010 

-.  1519 

,0338 

. 1676 

.2125 

.2109 

. 1723 

.0090 

.020 

-.1149 

.051 1 

.1043 

. 1 173 

.0825 

.0460 

-.0490 

-.4431 

.040 

.0567 

.0317 

.041 

-.2506 

.050 

-.0615 

-.0043 

-.1371 

1690 

-.2452 

- . 5320 


.7481 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  I ’64 


/RCU'-OIS  IA81  LVAPtEUHL  UNSEALDl  LEET  WING  TOP  tRETU07) 

ALPHAOt  4)  - *082  BETAO  ( 5J  = 6*135 

SECTION  ( DLEFT  wing  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  ,2350  *2390  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7800  .8870  .9720  I. 0000 


X/CM 

.250 

.274 

.345 

,352 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

*850 

.857 

.862 

.865 

.879 

*900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOO 


.0411 
-* 1278 

-.2491 

-.1480 

-.0455 


-.0059 


.2317 


-.2846 


-.3447 


-.3343 


-.2131 


-.4572  -.5759  -.6443  -.7172 


-.6370 


-.3445  -*4806 


-.3128  -.4686 


-,7806 


-.6867 


-.6646 


-.1821 


-,6661 


-.5729 


.1523 


-.3693 


-.4469 


-.4562 


-.3409 

-.7829 

-.4247 

-*3179 


*3445 

.7374 

.381  i 
.2729 
.2334 


-.3336 


-.9247 


-.3536 


-.2599 


.2146 


-,6960  -.5992 


-*6612 


-.8695  -.8169 


-.3175  -.3307  -*18B8 


*2239 


-,1662  -.1723  -.0354 


-.1419 


-.0339 


1822 


0829 


0487 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCH -01 9 IA8I  tVAPlELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 


{RETUQ73 


ALPHAOt  5) 

» 2. 

. 177  BETAO  ( 1 1 

- -6 

. 133 

SECTION  ( 

ULEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BN 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.0070 

.9720 

1,0000 

x/cw 

*000 

-.3245 

.0005 

.1051 

.4439 

.6410 

.6003 

.5683 

.4802 

-.1936 

*010 

-.0524 

. 1051 

.2078 

. 1656 

. 1723 

.0716 

-, 1974 

.020 

-.0630 

. 1212 

.1223 

.0272 

-,0332 

-.1147 

-.2002 

- . 5977 

.OMO 

. 1293 

-.0309 

*GH1 

-.2357 

.050 

-.0181 

-.2519 

-.3454 

-.4072 

-.5240 

.069 

.080 

-.4643 

-.6630 

.091 

-.2412 

.006 

.1138  . 

.094 

.0000 

. U3 

leoi 

, 150 

-.6771 

-.7482 

-.7705 

-.7562 

. 157 

- . 7766 

, 163 

-.0020 

. 177 

-.4790 

.229 

,0671 

.246 

-.2783 

.247 

-.0010 

,250 

-.7709 

-.9460 

-.3539 

-.8002 

.274 

-.6387 

,345 

.362 

-.0515 

-.6397 

.390 

-,5B10 

.400 

.402 

-.7345 

-.7924 

-.9541 

-.7395 

.418 

-.6949 

.429 

.0621 

.497 

.503 

.547 

-.2160 

-.4222 

-.5021 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

-.5032 

-.1004 

-.1355 

-.1034 

-.4763 

-.4740 

-.5667 

-.4292 

.700 

-.1059 

-.3013 

.725 

-.1715 

.727 

,730 

.750 

.760 

.775 

-.1600 

-.2038 

-.7598 

- . 4779 

-.3893 

-.4300 

-.5210 

c.'.rE:  ao  oct  75 


TA9IA  - PRESSURE  SOURCE:  DATA  TABULATION 
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ALPHAOf  5)  « a, 177  GETAO  i H 
SECTION  t HLEFT  WING  TOP 


ARC n -01 9 IA01  LVAPtELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  TOP 
-6.133 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU07) 


Y/BW 

.8350  .8990 

.364  0 

.4870  .5340 

.6730 

x/cw 

.793 

. 1803 

.798 

-.1937 

.808 

-.54  19 

.834 

-. 1751 

.839 

-.5030 

.850 

-.0851 

1889 

.057 

-.1637 

.668 

.865 

- . 6390 

.079 

1918 

.900 

-.8344 

.0183 

.905 

-.0441 

.919 

- . 0888 

.950 

.0668 

-.0193 

,953 

.0059 

.955 

-.0378 

,965 

-.1119 

1 .000 

.0443 

.0411 

ALPHAOt  5J 

■ 2.18H  BETAO  ( 2) 

==  -8.056 

SECTION  t I ) left  wing  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.080 
.081 
.086 
.Q9H 
. t 13 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 

.aag 

.a^6 

.SH7 


-.1108 


.0148 


.0000 


.0611 


.0993 

.0130 

-.8465 


-. 1838 


-.4194 


-.6451  -.7055  -.7409  -.7463 


.4178 


-.3381 


.3673 


-.8989 


Y/BW 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7800 

,8070 

.9780 

X/CW 

.000 

-.4015 

-.0603 

.0503 

,3944 

.5715 

.5881 

.5018 

.4101 

-.8789 

.010 

-,0951 

.0660 

.8715 

, 1580 

, 1680 

.0759 

IBOl 

.080 

-.0898 

.0911 

.1865 

.0333 

-.0809 

-.1017 

- .8607 

-.5860 

.040 

.1048. 

-.0063 

.041 

-.4388 

.050 

-.0376 

-.8849 

-.3169 

-.3798 

-.4933 

-.6560 


-.8746 


DATE  20  OCT  75  IA01A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-019  IA8I  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOC  51  - 2.18H  BETAO  ( 21  ^ -2.055 

SECTION  t I) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 
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Y/0W 

X/CW 


.2350  .2990  .3640  .4270  .5340 


.5730 


.7800  .8870 


,250 

-.6942 

-.8501 

.274 

-.5762 

.345 

.362 

-.0385 

.390 

-.5090 

.400 

.402 

-.6539 

-.7314 

-.9125 

,410 

.429 

.0493 

.497 

- . 3940 

.503 

.547 

-.2062 

.550 

-.2390 

- . 3347 

.555 

-. 1770 

.600 

.637 

1417 

.633 

-.4601 

.650 

.670 

.700 

1 

1 

-.2607 

.725 

-.2095 

.727 

-.1600 

.730 

.750 

.760 

-.2218 

.775 

-.7748 

-.6481 

.733 

.0481 

.798 

-.2476 

,808 

-.6754 

.834 

-.2321 

.839 

-.5773 

.850 

1673 

-. 1700 

-857 

-.2111 

.062 

.865 

-.6691 

,879 

-.2414 

.900 

-.3182 

-.0790 

.905 

-913 

1440 

-.1154 

.950 

-.0141 

-.0178 

.953 

-.0591 

.955 

.965 

1.000 

1763 

- . 0983 

-.0191 

.0475 

-.5009 


.9720  l.OOOO 


-.7063 


-.0498 


-.7545 


‘.5680 


-.6043 


-.4539 


-.3798  -.4377 


-.5005 


-.3624 


‘.3097 


-.2018 


(RETU07) 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  136B 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  TOP  (RETU07) 

ALPHAOI  5)  « ^,185  0ETAO  i 3)  = 2,047 


SECTION  [ ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
,000 
,010 
.020 
,040 
.041 
,050 
.069 
.080 
,081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
, 157 
. 163 
.177 
.229 
.2415 
.247 
.250 
.274 
. 34!5 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
,600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350 

,2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7B00 

.8870 

.9720 

-.4678 

-.1366 

-,0190 

,5130 

.4960 

.4499 

,4264 

.3599 

-.3365 

-.1446 

.0200 

,2057 

. 1343 

. 1498 

.0735 

-.  1592 

-,1241 

.0512 

.0682 

,0221 

-.0256 

- . 0069 

-.2313 

-.5869 

.0649 

-.0219 

-.5265 

-.0569 

-.2111 

-.2938 

-.3502 

-,4504- 

-.6569 

-.391  I 

1703 

.0747 

.0000 

-.1108 

.0427 

,0099 

-.3974 

-,5860 

-.6433 

-.7000 

-.7216 

-.8789 

-,2159 

-.0150 

-.0413 

-.4433 

-.5182 

-.6167 

-.7297 

-.8058 

-.8759 

-.8515 

-.6320 

-.8106 

-.9334 

- , 5487 


.0369 

-.3637 

-.1993 


-.2872  -.4296 

-.1940 


-.4003 


-.1594 


-.1363 


-.1616 


-.4089 

-.3233 


-.6361 


-.6204 


-.4437 


-.5361 


-.4690  -.3968 


1 .0000 


- . B545 


-.5031 


-.2930 


-.8219  -.7846 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  07JALira 


DATE  20  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


■"AGE  1365 


ARCH -01 9 IA8I  LVAPCELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


tRETUC7) 


ALPHAOt  51  - 2.105  0ETAO  ( 31  « 2.QH7 

SECTION  i ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

x/cw 

.793 

.0134 

.798 

-.3043 

.808 

-.7292 

.834 

-.2975 

.839 

-.6144 

.850 

.B57 

-.2735 

,862 

.065 

-.7837 

.879 

-.3008 

,900 

-.3690 

,905 

-.2191 

.919 

-.2274 

.950 

.953 

-.1801 

.955 

-.1002 

.965 

-.2411 

1 .000 

-.1419 

ALPHAOt  51 

* 2.186  ■ 8ETA0  ( 4) 

= \ 

.5340  .6730  ,7800  .0870  ,9720  1,0000 


-.2515  -.2264  -.1632 

-.4062 

.lbl7  -.2299 

-.1353  -.0720  .0047 

-.0069  -.0896 

135 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CH 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
,U3 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


.2350 

-.5231 

-.3620 


-.2084 


-.0192 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

-.2360 
- 1962 
-. 1544 

-.0447 

.0034 

.0191 

.0281 

.1730 
.0930 
.0276 
- . 0457 

.4485 

.1181 

,0150 

-.0910 

-. 1968 

.0000 

.0340 

1543 

-.3534 

- . 4009 

.0163 

-.0126 

-.1747 

-.3244 

.6730 

.7000 

.8870 

,9720 

.3870 

.1112 

-.0437 

.3602 

.G437 

-.0993 

.2893 

-.1729 

-.2421 

-.4005 

-.5854 

-.2764 

-.3291 

-.4341 

-.6527 

-.5491 

-.5380 

-.6713 

-.8626 


1.0000 


Lv^TE  ao  OCT  75 


lASlA  **  pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  1370 


ALPHAOf  5J 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/Ci^ 


ARC  1 1-019  lABl  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEPT  WING  TOP 
a.  186  BETAO  (Ml  * 6,135 

IJLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*3350  >3990  .3540  .4370  .5340  .6730  .7000  .8070  ,9730  1,0000 


(RETU071 


.374 

-.4315 

.345 

.363 

-.0493 

.390 

-.3443 

,400 

-.4338 

-.6031 

,403 

-.4039 

,418 

,439 

.0333 

.497 

-.3979 

.503 

.547 

-.1719 

.550 

-,3341 

-,4800 

,565 

-.3334 

.600 

,637 

.638 

.650 

-.3150 

-.3049 

.670 

.700 

,735 

,737 

.730 

177G 

-.1803 

-.3703 

-.4551 

.750 

.760 

-,3417 

.775 

.793 

-.0507 

-,8803 

~,ei9t 

.798 

-,3453 

.000 

-,7571 

.034 

-.3553 

.839 

-.6536 

.850 

-.3960 

-.3030 

.857 

.863 

-,3431 

,865 

-,7908 

,079 

-.3643 

.900 

-.4339 

-.3317 

.905 

-,3563 

.919 

.950 

-.3643 

-,1751 

-.1915 

.953 

-.3191 

.955 

.965 

UOOO 

-.3166 

-,3378 

-,  1839 

-.0086 

-,5751 


-.8713 


-,9473 


-.9176 


-.7477 


-*6t94 


-.5633 


-.6533  -*4395 


-,6110 


-,4M6 


%0938 


,0171 


DATE  EO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1371 


ARC  11-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 


tRETU07) 


ALPHAOC  6)  - 4^.257  8ETA0  t I)  « -6.123 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
,010 
.020 
.QHO 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.223 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
,410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.6j0 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
,750 
.760 
.775 


.2350 

.2990 

.3640 

-.3120 

-.0417 

.0553 

-.1105 

.0545 

-.1094 

.0807 

,0921 

-.2609 

-.0526 

.0717 

.0000 

-.1538 

.0576 

-.0500 

-.3164 

-.0126 

-.0760 

-.6021 

.0521 

-.4593 

-.2364 


-.1564 

-.5704 


-.1577 

-.2213 


,4270 

,5340 

.6730 

.4309 

.2275 

.0466 

-.1153 

.6287 
.0530 
“ . 0834 

.5939 

,0544 

-.1440 

“,3660 

-.4451 

-,3251 

-.5536 

-.7542 

-.8811 

-.5341 

-.6972 

-.0820 

-t.0233 

-.8231 

-.8671 

-.8968 

• . .291 

-.2309 

-.5969 

-.1930 

-.4705 

-.2060 

-.7772 

-.4539 

.7800 

.8870 

.9720 

.5440 
- . 0696 
-.2512 

.4227 

-.3625 

-.4659 

-.3400 

-.7976 

-.5392 

-.6755 

-.7626 

-.9144 

-.0323 

-.7111 

-.0304 

-.7004 

-.5579 


-.6524 


-.5060 


-.5632 


-.5003 

-.4660 


.5065  -.5051 


1 .0000 


.5000 


-.5563 


DAH:  OCT  75 


1A0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  l37^ 


ARCn-0t9  tABt  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


IRETU07) 


ALPHAOt  6) 

» M.a57  BETAO  t \) 

= -6 

,183 

SECTION  ( 

PLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W 

.8350  .8990 

-3640 

,4870 

.5340  .6730 

,7900 

,0870 

,9780 

1.0000 

X/CW 

.793 

.139B 

.798 

-.1994 

.Boa 

-.5588 

,B34 

-.1708 

.839 

-.5997 

.850 

-.1115  -,8517 

-.4383 

.657 

-.8076 

.063 

-,4065 

.B65 

-,6905 

.B79 

-.8159 

.900 

-.8939 

- , 0433 

-.4651 

,905 

-.0943 

,919 

-,1003 

.950 

,0863  -.1807 

-.3499 

.953 

-.0885 

,955 

-.0587 

.965 

-.1384 

1.000 

.0886 

-,0366 

-.4176 

ALPHAOt  61 

» 4.860  BETAO  ( 8) 

= -4. 

o 

CD 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.8350  .8990 

.3640 

,4870 

.5340  .6730 

.7B00 

,8870 

.9780 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.3458  -.0645 

.0408 

.4047 

,6086  ,5595 

.5154 

.3987 

-.3B47 

.010 

-aeoo 

.0465 

.8840 

,0589  ,QL'77 

-.0710 

-.3656 

.080 

-,U9B 

,0715 

,0580 

-.0718  1387 

-.8530 

-.4657 

-,8081 

.040 

.0871 

- , 0974 

,041 

-.3735 

.050 

-.0573 

-,3456  -,4339 

-.5866 

-.6710 

.060 

-.7BI3 

.OBO 

-,5488 

.OBI 

-.3004 

.086 

.0718 

.094 

,0000 

. \ 13 

-.1484 

. 150 

-,7346  -,8588 

-,0898 

-.8487 

. 157 

-.7850 

. 1S3 

-.0367 

.177 

-.5133 

.829 

.0530 

.846 

-.8963 

,847 

-,0804 

DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1373 


ALPHAOC  61  = H.8B0  0ETAO  f 2) 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 
Y/BW  ,B350  .2990  .3BH0 

X/CW 


ARCli-Ul9  IASI  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 
= -4.081 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4870  .53^0  »S730  .7800  .8870  .9720  UOOOO 


tRETUOT) 


.850 

.874 

-.6959 

.345 

.368 

-.0697 

.390 

-.5904 

.400 

.408 

-.7661 

.418 

.429 

,0464 

.497 

-,4456 

.503 

.547 

-,2313 

.550 

.565 

-.1567 

.600 

.637 

-. 1550 

.633 

-.5587 

.650 

.670 

.700 

-.1586 

.785 

.727 

-,8856 

.730 

.750 

.760 

-.8152 

,775 

,793 

.796 

.0901 

-.8147 

.806 

-.6134 

.634 

.839 

,050 

.857 

-.1980 

-.6573 

-.8465 

.868 

.065 

-.6878 

.879 

-,2740 

.900 

-.3841 

.905 

-.niB 

.919 

-.1489 

.350 

.953 

-.0375 

.955 

.965 

l.OOO 

-.1629 

-.0816 

.0070 

-.8567  -.9990  -.3351  -.7983 


-.5661 


.6556  -.9895 


-.6867 


-.5989 


-.5871 


-.1371  -.5458 


*.5835 


-.5956 


-.4808 


-.8835 


-.4350 


-.5140  -.5U8 


-.5450 


-.7915  -.5855 


-.1767  -.8615  -.4335 

-.0615  -.4661 

.Oin  -.1876  -.3346 


-.4834 


-.0881 


-.4001 


CATE  50  CCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  137^ 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WlN3  TOP  IRETUD7J 

ALPHAOt  B)  = 4,257  BETAO  { 3)  “ -,003 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


dependent  variable  CP 


Y/BW 

X/CW 
,G00 
.010 
.050 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
. 1 13 
.150 
. J57 
.163 
. 177 
*559 
.546 
.547 
.550 
.574 
.345 
.365 
.390 
.400 
.402 
.418 
.459 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
,760 
*775 


.5350  .2990 

-*4261  -.1435 

-.1790 
-.1544 

-.4767 

-,0819 


.0000 

1344 

,0355 

-.0305 

-,0669 

.0300 

-,4186 

-,2581 

-.5103 

-.1674 

-,2179 


.3640 

.4270 

-.0366 

-,0069 

,0330 

*0491 

.3299 
. 1767 
.0323 
-.0980 

,0479 

-.5758 

-,0366 

-,4795 

-.2846 

-.6466 

-.5503 

-.7030 

-,2084 

1798 


-,2510 


.5340  .6730 

.5457  .4914 

,0655  ,0571 

-.0550  1373 

-.3050  -.4145 

-.5153 

-,702t  -.7741 


-,7575  -.9462 
-.8040  -.9350 


-.1097  -.4456 


-.3495 

-.2581 


.7800 

.8870 

.4502 

,3371 

-.0726 

-.3494 

-.5408 

-,4493 

-,5045 

-*6397 

-.7643 

- , 8473 

-.9170 

-,858a 

-,7647 

-,6045 

-,5917 

-.4903  -.4973 


*9720  l.ODOO 

-.4514 
- . 7858 

- , 0046 
-,7658 

-.6130 

-.6320 

-.5666 

-,5057 

-,6583 


-.8067  -.6802 


ORKrJNAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALmg 


DATE  ao  OCT  75 


ALPHAO*  6)  * H 
SECTION  t DLEFT 
Y/BU 

x/cw 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  1A81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
357  BETAO  ( 3)  = -.003 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*3350  .3390  .36HQ  .4370  .5340  *6730  .7800  .8070  .9730  I. 0000 


PAGE  1375 


[RETU07) 


.793 

.0390 

.798 

-.3559 

.808 

-.7057 

.834 

-.3534 

.839 

-.6764 

.850 

-.3397 

-.3439 

*857 

-.3648 

.863 

.065 

-.7595 

.879 

-,3059 

.900 

-.3548 

-.1333 

.905 

-.1493 

.919 

*950 

.953 

-.1668 

-.0889 

-.0713 

-.0818 

.955 

.965 

1.000 

-.3135 

-.1191 

-*0454 

-.0050 

ALPHAOI  61  « 


4.357 


BETAO  t 4)  == 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


4.093 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.080 
.081 
*088 
.094 
.113 
.150 
*157 
*163 
. 177 
.339 
.346 
*347 


-,U77 


*0000 


.0160 


-.0383 


.0314 

-.0433 

-.3430 


- , 3478 


-*4873 


-.6700  -.7504  -.7631  -*8315 


-.4449 


-.4375 


.4383 


.3533 


Y/BW 

*3350 

.3930 

*3640 

.4370 

.5340 

.6730 

*7800 

,8870 

.9780 

x/cw 

.000 

-.4807 

-*3183 

-.1104 

.3415 

*4695 

.4338 

.3859 

*3678 

-.5388 

.010 

-.1995 

-.0385 

*1075 

.0303 

.0190 

-.0949 

-.37D0 

.030 

-.1597 

.0006 

-*0D0B 

-.0846 

-. 1587 

-.3556 

-*4643 

-.7990 

.040 

.0113 

-*1047 

.041 

-*5543 

,050 

-.0890 

-.3131 

-*4166 

-.5034 

-.6466 

*8370 


.8566 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATJON 


PAGE  1376 


ALPHAOt  6)  - 4,257  0ETAO  [ 4) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990  .3640 

X/CW 


ARCn-D19  IA01  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
- 4 . 093 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

-42T0  .5340  .6730  .7800  .8070  .0720  l.OOOO 


(RETU07] 


.250 

.274 

-.5753 

-.6950 

-.8197 

.345 

.362 

-.0710 

.330 

,400 

-.4713 

-.6950 

-.8905 

.402 

-.5990 

.418 

.429 

.0144 

.497 

-.3845 

.503 

.547 

-.2224 

.550 

-.3153 

-.4435 

.565 

-.2378 

.600 

.637 

-.2097 

.638 

-.4406 

.650 

.670 

.700 

-.1858 

-.3731 

.725 

-.3211 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.2119 

-.3114 

-.0346 

-.8142 

.793 

-.0263 

.798 

-.3236 

.808 

.834 

-.3191 

-.6711 

.833 

-.6490 

.850 

-.2603 

-.2474 

.857 

-.2861 

.862 

.065 

-.8021 

.879 

-.3330 

. .900 

-.3757 

-.2049 

.905 

-.2250 

.919 

-.2338 

.950 

1683 

1032 

.953 

-.1804 

.355 

.365 

1.000 

-.2633 

-.'904 

-.1485 

-.0221 

-.5024 


-.6692 


“.9499 


-.6779 


.6308 


-.6209 


-.5724 


-.4518  -.4632 


-.5595 


-.4838 


-.3500 


-.2357 


N, 


DATE  SO  OCT  75  lABU  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGL 


ARCl 1-019  IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


IRETU07) 


ALPHAOt  B)  0ETAO  t 5)  = 6.m5 

SECTION  t HLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 

.000 

.010 

.020 

.040 

.04! 

.050 

.069 

.OBO 

.081 

.086 

.094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

,700 

,725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


.2350  ,2990 

-.4999  -.2611 

-.2156 
-.1743 

-.4844 

-.!t05 


.GOOD 

-.2040 

.0104 

-.0385 

-.0873 

.0071 

-.3391 

-.2061 

-.3707 

-.1901 

-.2126 


.3640 

.4270 

-.0906 

-.0309 

-,0D50 

.0033 

. 1370 
.0358 
-.0396 
H33 

.0040 

-.2223 

-.i;54i 

-.3985 

-.2241 

-.5179 

-.4134 

-.4745 

-.2534 

-.2347 


-.3394 


.5340  .6730 

.4407  .3953 

.0221  .0133 

-.0032  -.1566 

-.2977  -.4076 

-.4686 

-.5952  -.7066 


-.6431  -.7622 

-.5260  -.0074 


-.3585  -.4939 


-.4477 

-.3601 

-.9033  ‘-.7887 


.7000  .8870 

.3506  .2414 

-.0996  -.3710 

-.2570  -.4584 

-.4870  -.6307 

-.7207  -.0210 

-.0792  -.964! 

-.9764 

-.6182 

-.5055 

-.5251  -.4690 


.9720  1,0000 

-.5704 

-.7955 

-.0221 

-.8976 

-,7365 

-.7400 

-.6780 

-.5984 

-.5862 


1377 


D^TE  BO  OCT  75 


1A9IA  ” pressure:  source  data  tabulation 


PACE  1370 


ALPHAO(  8J  ^ H.251  BETAO  t 5) 

SECTION  ( ULEPT  WING  TOP 


X/CW 
.793 
,79B 
.808 
.S3H 
.039 
,050 
.857 
.862 
.865 
.979 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


.2350  .2990  .3640 

' . 0563 

-.3519 

-.3425 

-.5686 

-.7583 

- . 3460 

“.3868 

- . 2669 
-.2277 


ARC  11 -Dig  1A01  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
* 6. 145 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


(RETUD7) 


-.2786  -.2592  -.2322 


-.5250 


ALPHAO(  7)  “ 6.353  BETAO  t U 

SECTION  { ULEFT  WING  TOP 


-.1721  -.1668  -.0132 

1 

1 -.0791 

-4,069 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3205 

-.  1211 

-.0327 

,3720 

.5753 

.5314 

.4759 

.3237 

-.5286 

.010 

-.1873 

-.0230 

. 1494 

-.0440 

-.0672 

-.2224 

-.5234 

.020 

-.1748 

.0126 

-.0343 

-.1684 

-,2520 

-.3901 

-.6304 

-.8133 

.040 

.0329 

-.1930 

.041 

-.3532 

.050 

-.0385 

-.4314 

-.5437 

-.6620 

-.9236 

-.7053 


-.8426  -.9575  -.9299  -.8719 


-.0937 


-.6248 


-.3789 


■ ™; 

. - 

DATE  20  OCT 

75  IA91A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

! 

PAGE  1379 

ARC  11 -01 9 1A81  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WIND 

TOP 

(RETU07J 

ALPHAOl  7> 

» 6,353  BETAO  t II 

" -4.069 

SECTION  C 

nLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2350  .2990  .3640 

,4270  .5340  .6730  .7800  ,8870  .9720 

t.oooo 

x/cw 

i 

-.9317  -J .0766  -.8660  -.8600 

j 

,27H 

-.7638 

*3^5 

-.6122 

-.1030 

.390 

-.6318 

.400 

-,932J  -.9026  -.7895 

.402 

-.8507 

*41B 

-.6103 

.423 

.0893 

.497 

-.4072 

.503 

-.5915 

.547 

-.2572 

.550 

-.3199  -,6659 

.565 

-.2037 

.BOO 

-.6101 

.637 

-.2168 

.538 

-,6147 

.650 

-.6179 

.670 

-.5244 

.700 

-.2073 

-.5571 

.725 

-.2443 

[ ,727 

-.2749 

.730 

‘'.5Q57 

.750 

-.5287  -.5BP‘J 

.760 

-.2370 

i-  .775 

-.8522  -.5176 

.793 

.1150 

.798 

-.2176 

.BOB 

-.6544 

.334 

-.2031 

.839 

-.7197 

.050 

-.2297  -.3431  -.4491 

. 

i .857 

-.3124 

i 

.662 

- 

-.4984 

1 

[ .865 

-.7497 

[ 

j .879 

-.3129 

.900 

-.3761 

-.1339  -,5514 

.905 

1445 

1 .919 

-.1547 

i .950 

-.0421  -.2102  -.3836 

i .953 

-.0494 

! .955 

-.0890 

[ .965 

-.1785 

{ 1 . 000 

i 

4 

[ 

i 

.0053  -.1152  -.5041 

i 

- ^ 

DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 

ARCI 1-019  lABl  LVAPfELHL  UN5EALD)  LEFT  MING  TOP 
ALPHAO(  7}  - 6.352  BETAO  i B)  ^ -2.035 

SECTION  i ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1,0000 


PAGE  1380 


Y/BM 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3031 

1543 

-.0670 

.3360 

.5493 

.4969 

.4372 

.2922 

-.5806 

.010 

-.2205 

-.0462 

, 1297 

-.0541 

-.0683 

-.2200 

-.5352 

.020 

-.1953 

-.0023 

-.0430 

-.1785 

-.2633 

-.3942 

-.6370 

-.8314 

.040 

.0166 

-.1927 

.041 

-.4047 

.UdO 

-.1198 

-.4353 

-.5394 

-.6605 

-.0270 

.069 
.QBO 
.081 
.086 
.09H 
, I 13 
, 150 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.776 


, 1538 


-.0512 


.0181 

-.2565 

-.6060 

-.2705 


.0000 


.0217 


1009 


-.4810 


.0099 

-.0901 

-.3607 

-.6153 


-.2006 


-.3924 


.5574 


-.7563 


-.8248 


-.2066 


-.6221 


-.8016  -.9407  -.8721  -.8813 


-.9156  -.9136 


-.2246 


-.1993  -.6578 


-.6231 


-.2484 


.5213 


-.2427 


-.7244 


-.6432 


.9052  -1,0676  -.8859  -.8736 


-.6240 


-.8000 


-.6144 


-.6335 


-.5397  -.6008 


.6182 


-.5332 


-.5083 


IRETU07) 


-.8524  -.5710 


DATE  eO  OCT  75 


IA8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1351 


ALPHAOt  7J 
SECTION  < 
Y/BM 

X/CM 

.793 

.790 

.008 

.834 

.839 

.850 

.957 

.8GE 

.895 


« 6.350  8ETAO  « 2) 

ULEPT  WING  TOP 
,2350  .0930  .39*40 


ARC n -019  TAB  I LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
" -2.C35 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  ,5340  .6730  .7000  ,8870  .9720  l.OOOO 


tRETU071 


.0970 


-.2245 


-.7735 


.2309 


.7376 


-.6959 


-.3277 


'.2562  -.3241  -.4435 


-.5005 


,079 

-.3580 

.900 

-.4116 

-.1333 

-.5495 

.905 

-.1683 

.919 

1842 

.950 

- . 0454 

-.ao^i 

-,3711 

.953 

-.0755 

.955 

-.1140 

.965 

-.2125 

1. 000 

-.0164 

-.0B6! 

-.4955 

ALPHAOl  71  » 6.347  0ETAO  ( 3) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


.010 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9730 

X/CW 

.000 

-.4101 

-.2087 

-.1243 

.2867 

.5161 

.4579 

.3972 

.2589 

-.6345 

.010 

-.2522 

-.0855 

.0945 

-.0597 

-.0714 

-.2282 

-.5274 

.020 

-.2200 

-.0295 

-.0503 

1835 

-.2571 

-.3903 

-.6262 

-.8454 

.0*^0 

-.0072 

-.1920 

.041 

-.4559 

.050 

-.1273 

-.4223 

-.5276 

-.6457 

-.8093 

.069 

-.7570 

.080 

-.6075 

.081 
.096 
.094 
.113 
.150 
. 157 
, !63 
. 177 
.229 
.246 
.247 


-.1432 


-.0606 


,0000 


.0134 


-.0025 

-.0890 

-.3466 


-.3737 


‘.7728  -.9097  -.9372  -.8790 


-.6572 


-.5400 


DATE  20  OCT  75 


I AS  I A * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  13B3 


ALPHAOC  7J 
SECTION  ( 
Y/0W 
X/CW 


ARCn-019  IASI  LVAPfELhL  UN5EAL0)  LEFT  WING  TOP 
* S.347  BETAO  ( 31  = ,010 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  • .2990  ,3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9750  1,0000 


(RETU07) 


.550 

-.8725 

.574 

- . 7255 

,345 

.365 

-.0979 

.390 

-.5874 

.400 

-.9109 

.405 

-,7889 

,418 

.459 

.0094 

.497 

-.4650 

,503 

,547 

-,2549 

.550 

-.1517 

.565 

-.5511 

.600 

,637 

-.2170 

.638 

-.5095 

.650 

.670 

.700 

-.5069 

.755 

-,2494 

.757 

-.5613 

.730 

,750 

,760 

-.5496 

,775 

-,3382 

,793 

.0548 

.793 

-.5446 

.800 

-.7590 

.034 

-.2485 

.039 

-.7355 

.850 

-,2663 

,857 

-,3003 

,865 

,065 

-.8000 

.879 

-.3645 

,900 

-.4071 

1458 

.905 

-.1694 

.919 

-,1945 

,950 

-.0786 

,953 

-.0969 

,955 

-.155: 

.965 

-.5285 

1 .000 

-.0456 

-.8755  “1.0360  -.9103  -,0759 


-.8035 


-.6341 


-,H7!0 


.0786  -,1374  -.3538 


-.0588 


-.6548 


-.6580 


-.8167 


-.6330 


-.5455 


-.5580  -.5795 


-.5501 


-.4914 


-.5357 


-.4694 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALErg 


DATE  20  OCT  75 


lAGlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1303 


ARCH -01 9 IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETUD7) 

ALPHAOC  7)  -=  6,3H^  BET  AO  ( 41  > 2.069 

SECTION  t IlLEFT  NING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.Ha7o 

,5340 

.6730 

,7B00 

,8870 

.9720 

1.0000 

yr  :w 

.000 

-,4300 

-.2551 

-.1800 

.8397 

,4B36 

.4302 

.3646 

.2175 

-.6944 

,010 

-.2775 

- . 1 09B 

.0600 

-,07BS 

- . 0670 

-.2316 

-.5429 

.020 

-.2339 

-.0514 

- . 0768 

1835 

-.2579 

-.3890 

-.5439 

-.8595 

.040 

- . D2BS 

1919 

.041 

-.5014 

,050 

1232 

-.421 1 

-.5217 

-.6398 

-.8220 

.069 

.080 

.081 

- . 3583 

-.5985 

-.7729 

.006 

-.0141 

,094 

.0000 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

1527 

.0012 

-.0949 

-.5878 

- . 7554 

-.8831 

-.9154 

-.9417 

-.6794 

.246 

-.3169 

.247 

-.0630 

,850 

-.8217 

-1.D223 

-.9254 

-.8947 

.274 

-.8854 

.345 

-.5483 

.362 

-.1028 

.390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

.OijSS 

-.4517 

-.5750 

-.7481 

-,BB1D 

-t.Q073 

-.8342 

-.6352 

-.6356 

,547 

.550 

-.2517 

-.1977 

-.5123 

.565 

.600 

.637 

.630 

-.5519 

-.2346 

-.8630 

-.6475 

.650 

.670 

*700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.8204 


-.2500 


.6278 


-.4059 

-.2707 


-.5575 


-.5225  -.6043 


-.5350 


.2600 


8055 


7500 


DATE  £0  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1394 


ARCH -019  IA8I  LVAPIELHL  UNSEALOJ  LEFT  WING  TOP  (RETU07) 

ALPHAOI  7)  * 6.34H  BETAO  ( 41  £.069 

SECTION  f IILEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.£350  ,P990  .3640  .4570  .5340  .6750  .7800  .8870  .9780  1.0000 


x/cw 


.793  .0098 

.798  -.5830 

.008 

.034  -.5331 

.833  -.7313 

-.6939 

.850 

.057 

.865 

.065  -.6313 

-879  -.3406 

.900  -.3765 

.905 

-919  -.5179 

-.5450 

-.3068 

-.1915 

1904 

-.5349 

-.4571 

-.5335 

.950 

.953 

.955  -.1658 

.965  -.5391 

-.1576 

-.1471 

-.1347 

-.3055 

l.OOO 

ALPHAOt  7)  » 8.340  BETAO  ( 5) 

-.0930 
- 4.114 

-.0511 

-.4476 

SECTION  t IJLEFT  MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.5350 

.5990 

X/CM 

.000 

-.4609 

-.5990 

.010 

-.5795 

.050 

-.5505 

.040 

.041 

-.5501 

.050 

-.1411 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.0000 

.113 

-.1430 

.3640 

.4570 

.5340 

. 1980 

. 1891 

.4489 

.1111 

.0570 

-.1041 

.0559 

-.0908 

-.5065 

.0391 

1978 

-.4300 

-.5908 

-.3434 

-.0574 


.6730 

.7800 

.8070 

.9750 

.4047 

.359u 

.1756 

- -494 

-.0999 

-.5667 

-.5639 

-.5795 

-.4074 

-.6685 

-.8695 

-.5389 

-.6555 

-.9563 

-.7317 


.150 

.157 

.163 

.177 

.559 

.546 

.547 


-.7375 


-.0076 


-.0977 

-.5505 

-.5953 


-.8588  -.9174  -.9760 

-.6754 


1.0000 


0668 


DATE  BO  OCT  75 


lABlA  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  13B5 


ARCH -CIS  IASI  LVAPfELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETU07) 

ALPHAOI  7)  « 6.3HQ  BETAO  C 5)  - U.IIL 

SECTION  t 1 1 LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


.S350 


X/CM 
.?50 
.?74 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
,670  • 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
.790 
,800 
.034 
.939 
.850 
.857 
.862 
.865 
,879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
,955 
.965 
t.ooo 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  i.OOOO 

-.7660  -1.0002  -.9772  -.9193 

-.6507 

-.1040 


-.0019 
-.251  I 

-.5000 

-.2591 

-.0421 


-.6566 


-.5411 


-.4352 


-.6829 


-.2872 


-.8075  -.9724 


-.3062  -.4075 


-.8811 


-.6541 


-.6527 


-.2534 


,6747 


-.6275 


.2263 


',2951 


^,3704 


-.5057 


-.3042 


-.3198 


‘.7094 


-.3022 


-.7596 


-.3114 


,5119  -.6071 


-.5426 


-.7660  -,B25B 


-.2467  -.2576  -.3947 


-.7956 

-.3611 

-.3901  -.2014 

-,2260 

-.2652 

-.1500  -.1532  -.£591 

-.1676 

-.2059 

-.2415 


-.5514 


-.4895 


1263 


-.0682 


.4005 


DATE  aO  OCT  75  1A0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1306 

ARCH-019  IASI  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WtNG  ^OP  <RETU08)  i 05  OCT  7H  ) 


REFERENCE  DATA 


'HEF  • 

2690,0000 

SQ.FT* 

XMRP 

976, 

LREF  - 

1297,0000 

INCHES 

YMRP  « 

,1 

0REF 

1297,0000 

INCHES 

2MRP  “ 

400,1 

SCALE  »• 

.0300 

SCALE 

ALPHAOf 

n « 

064  9ETA0  ( U 

» -6 

SECTION 

C IILEFT  1 

nllNG  TOP 

Y/ew 

.2350 

.2990 

.3840 

.4270 

x/cw 

.000 

-.2084 

- . 0803 

-.0170 

,5429 

.010 

-.1158 

-*D21 1 

.4558 

.020 

-.  1514 

-*0222 

,3169 

.040 

-*0067 

, 17B6 

.041 

-.1895 

.050 

1031 

.069 

.080 

.001 

- 

.0048 

.006 

.1746 

.034 

.0700 

.113 

-.1027 

.150 

.157 

.163 

. 1797 

. !77 

- 

*2313 

,229 

-.0526 

.246 

-.1075 

,247 

-.1522 

.250 

.274 

- 

*4154 

.345 

.362 

.0832 

.390 

-.2998 

.400 

.402 

- 

.4560 

.41B 

.429 

.0499 

.497 

-.1978 

.503 

*547 

-.0564 

.550 

.565 

.1135 

.600 

.637 

-.0317 

.638 

-.2616 

.650 

.670 


0000 

IN. 

XT 

0000 

IN. 

YT 

0000 

IN. 

ZT 

.230 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

*9720 

.7379 

.4217 

.3030 

.7111 

.4667 

.2993 

.6999 

.4157 

.2570 

,6712 
,2371 
, 1658 

*0976 

-*1442 

.0433 
. 1414 

.0259 

-.0005 

- . 0570 

-*2315 

.3423 

-.3374 

-.2831 

-.3196 

-*4497 

.4657 

-.5236 

-.5266 

-.4019 

-*5804 

.5442 

-.6660 

-.7059 

-.6933 

-.2653  -.6660 

-.7150 

-.6965 

-.8088 


PARAMETRIC  DaTA 

MACH  « 1,100  RN/FT  - 3.000 
ELV-I8  - e.OOQ  ELV-OB  ^ 4,000 
RUDDER  - .000  SPDBRK  “ .UUD 


1.0000 


-.3618 


DATE  eO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  VA0ULATION 


PACE  13B7 


ARCl  1-019  IA8!  I ^/APCELHL  UNSEALD*  LEFT  WING  TOP 


(RETU08J 


ALPHAOC  n - .0€^  BET AO  f H - -6,230 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDED*!  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  ,5990  ,3640  ,4570  ,5340  .6730  ,7800  .8870  ,9780  I . 0000 


X/CW 


.700 

- . 0454 

- , 3663 

.755 

- . 1 08E 

.757 

-.51 14 

.730 

,750 

.760 

-.0973 

.775 

-.3695 

-.4195 

.793 

.assB 

,798 

-.0743 

.608 

-.3=00 

.834 

“.0180 

.839 

-.3850 

,850 

-.3453 

-.8180 

.857 

-.3460 

.865 

,865 

-.4084 

.879 

-.3513 

.900 

-.8796 

-.3309 

.905 

“.34U 

.919 

“.3444 

.950 

- . 8035 

- . 1980 

.953 

-.3088 

.955 

.965 

1.000 

-.3453 

-.3508 

1069 

-.8735 

‘,569^,  -,773B 


-.0488 


-.9557 


'.3980 


-.3474 


ALPHAOC  n » 


.071 


BETAO  ( 5) 


-4.159 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIA0LE  CF 


Y/BW 

,8350 

.8990 

X/CW 

.000 

-.8804 

-.1569 

.010 

-.1558 

.080 

-.1917 

.□40 

.041 

-U984 

.050 

-.1549 

.069 

.080 

.OBI 

.086 

,094 

,0000 

.113 

-.1466 

,3640 

,4870 

.5340 

-,0504 

.5050 

.7011 

-,0484 

.4880 

,4070 

“.0369 

.2957 

.8933 

-.0036 

.1613 

.0401 

-.1307 

-.0069 

.1344 


6730 

.7800 

.8870 

,9780 

666B 

.6543 

,6295 

,0476 

4473 

,3975 

,8881 

2791 

.8479 

.1567 

-.1769 

0176 

-.0078 

-.0575 

-.8568 

I .0000 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA81  LVAPCCLHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


PAGE  138B 


IRETU081 


ALPHAOI  U « .071  BET  AO  ( 8] 

SECTION  i I'LEFT  WING  TOP 


"4*158 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

*3640 

.4270  *5340 

,6730 

.7800 

.9970 

,9720 

x/cw 

. 150 
. 157 

-.3333 

-.3179 

-.2791 

-.3379 

-.4B5B 

*163 
* 177 
*889 
*E46 
.847 
*850 
.274 
*345 
*362 
*390 
.400 
.402 
.418 
.429 
*497 
.503 
.547 
.550 
*565 
*600 
.637 
.638 
.850 
*670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
*760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.034 
*839 
*850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 


1737 


.0138 

-.0385 

-*2530 

-.1587 

.2104 


-*0802 


.0790 


.645 


.1701 

-.0977 

-*2664 


-.2029 


-.3709 


-*4584 


-.0155 


-.0160 


.0427 

.4229 

.3009 


-.0910 

-.3976 

-.3492 


'*4286  -.5163  -*5283  -.4909 


'.5194  -.6413 


-.1941  -.6519 


,1044 


-.1067 


-.3591 


-*3777 


.3803 


‘.6921 


-.1175 


-.2022 


-.3926  -.4391 


-.5923 


.7128 


-.4134 


-.BBBB 


-.7253 


-.8302 


-.6015  -.7660 


-.8730 


-.3561  -.2534  -.3320 


-.3721 


-.8215 


.3700 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1399 


§1 

ss 

P, 

eI 


ALPHAOt  n 

SECTION  ( 

Y/BW 

X/CM 
.919 
.950 
.953 
955 
.965 
t .000 

ALPHAOt  n 


* .O'^i  BETAO  ( 2) 

IILEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 

- . 3647 

-.3505 

-.3617 


ARCn-019  1A01  LVAPCELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  TOP 
- -4,159 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .78^0  ,8070  .9720  l.OOOO 


tRETUOS) 


- . 3370 


’.2537  -.2223  -.0065 


.075 


BETAO  t 31 


SECTION  C DLEFT  W!NG  TOP 


1724  -.2908 

^ -.029 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.3310 


Y/BW 

.2350 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2230 

-.2481 

- . 0588 

.4257 

.6077 

,5599 

.5539 

,5564 

-.0072 

.010 

-.2753 

-.0451 

.3666 

.3693 

.4030 

.3727 

.2243 

.020 

-.2746 

-.0096 

.262! 

.2593 

.2536 

. .2393 

. 1630 

I860 

.040 

.0264 

. 1564 

.041 

-.2883 

.050 

-.2351 

.0506 

.0185 

.0070 

-.0403 

.069 

-.2577 

.080 

-.1301 

.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.419 
,429 
.497 
.503 
.547 


-.2517 


-.1943 


.0707 


,0000 


-.0876 


.0840 


1585 


,1561 


. 1703 


.0709 


-.2371 


.0078 


-.1522 


.3173 


-.4071 


-.3015  -.3097  -.2559  -.3238 


-.3854  -.4603  -.4838  -.4716 


-.4606 


-.5546 


-.4081  -.5771 


-.6796 


-.4376 


-.0353 


-.6092 


DATE  80  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1390 


AUPHAOt  n 
SECTION  f 
Y/BW 

X/CM 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.785 

,787 

.730 

.750 

.760 

.775 

,793 

.798 

.808 

.03H 

.839 

.850 

,857 

.862 

,865 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


ALPHAOt  n « 


ARC  11-019  IA91  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
» .075  BETAO  [ 3)  = -.089 

nLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8350  .8990  .3640  ,4870  ..5340  .6730  .7800  .8070  .9780  UOOOO 


(RETU08) 


-,0163 


-.1135  -.3801 


-.8361 


.0594 


^,6011 


-.5846 


.0585 


-.0838 


- . 0767 


145B 


-,7816 


.8003 


-.0883 


-,4538 

-.3305 


-,3664 


•,n74 


-.4854 


-.3748 


-.3787 


-.3606 


1 185 


-.3949 


.4053 


.4137 


-.3686 


-.8394  -.4413 


-.8519 


-.41 13  -.4136 


-.4057  -.3047  -.1483 


-.4879 


-.3488  -.8905  -,0818 


-.6719 


-.8371 


-.1858  -.3671 

.094  BETAO  ( 41  » 4.183 


-.3835 


SECTION  f DLEFT  MING  TOP 


Y/BW 

.8990 

.3BvO 

.4870 

X/CM 

.000 

-.8960 

-.3649 

-.0436 

.3530 

.010 

-.3894 

.0338 

.8966 

.080 

.040 

.041 

-.3053 

-.3886 

.0398 

.1074 

.88B3 
. 1516 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


5340 

.6730 

,7800 

.8070 

.9780 

1.0000 

5638 

.4898 

.4781 

.4781 

-.0018 

3377 

.3492 

.3159 

.1050 

8516 

.8151 

. 1949 

.1880 

-.2816 

3853 


OATE  20  OCT  75 


lABlA  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1391 


ALPHAOt  U 
SECTION  [ 
Y/BW 

X/CM 
.050 
,069 
,080 
,001 
,086 
,09M 
. 1 13 
. !50 
, 157 
, 163 
. 177 
,229 

.247 

.250 

.274 

.345 

,362 

.390 

,400 

.402 

.418 

,429 

,497 

.503 

,547 

.550 

,5G5 

.600 

,637 

.638 

.650 

,670 

,700 

,725 

,727 

,730 

,750 

.760 

,775 

.793 

.790 

.809 

.034 

,B39 


ARCl 1-019  IA8I  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
- ,094  BETAO  ( 4)  - 4.123 


DLEFT  WING  TOP 


-.3151 


-.3593 


',1988 


,1127 

,0040 

-,iai6 

.0450 

.1920 


,0000 


,0334 


.1046 


1171 


,1510 

, 1590 
-.0107 

1922 


,0701 


,0778 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0412 


-,U56 


-,2571 


-.3323 


,0422 


-.1156 


-.1552 

-,4550 


,5340 

,6730 

,7800 

.8870 

.9720 

1,0000 

,0581 

-,0802 

.0041 

-.0130 

- . 0547 

-.2875 

-.2492 

-,2BB5 

-.2359 

-.3097 

-.4707 

-.3131 

-.3795 

-.4044 

-,45B3 

-.5212 

-.3954 

-.5202 

-.6374 

-.5803 

-.4878 

*.0203 

-,1323 

-.5774 

-.0996 

-.1488 

-,  1923 

-.6062 

-.3198 

-.2454 

-.8663 

-,1535 


►.4207 


-.4351  -,4747 


{RETU08) 


DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1392 


ARC  11-^019  tABl  LVAPfELHL  UNSEALDI  LEFT  WING  TOP 


(RETUOB) 


ALPHAOl  n 

a , 

.094  e:TAO  ( 41  =*  4.123 

;; 

SECTION  ( 

ULEFT 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SW 

.2350 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7800 

.8870 

,9720  l.OOOO 

x/cw 

.050 

-.4310  -.3057  -.2432 

.057 

- . 4295 

,062 

“*452^ 

.865 

-.4946 

.879 

-,401 1 

,900 

-.3423  -.4621 

-,0915 

.905 

-.4372 

.919 

- . 3902 

.950 

-.4156  -,365B  -,1155 

j 

.353 

- . 3929 

,955 

-.3701 

; 

,965 

-,3491 

i 

1,000 

-.1587  -.2616 

-.5090 

ALPHAOl  1) 

a 

,103  BETAO  ( 51  =*  6.207 

SECTION  ( nUEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

,2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7Q00 

,8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-,3342 

-.4492 

.0026 

.2950 

.5224 

,4569 

,4307 

,4320 

-,0959 

.010 

-.4645 

.0497 

,2487 

.3129 

.3331 

,2970 

,1736 

.020 

-.4425 

.0691 

, 1B57 

.2342 

,2059 

, IB14 

,1223 

-.2130 

,040 

.0822 

, 1257 

.041 

-.4215 

.050 

-.3462 

,0620 

.0079 

-,0134 

-.0560 

.069 
.OBO 
.081 
.086 
.09H 
.113 
,150 
,157 
. 163 
.177 
.229 
.2H6 
.2H7 
,250 
.27H 
.3^15 
.362 
,390 


-.^^95 


-.2100 


.0000 


.0B41 


.098H 


, 1 169 

.1520 

.0029 

-.1705 


.omo 


.095H 


-.2312 


.0768 


-.E22B  -.2301  -.2138  -,2944 


-.2955  -.3666  -.3889  -.4052 


-.2774 


-.4447 


-.5016 


DATE  BO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1393 


ALPHAOC  n ,103  0ETAO  C 51 

SECTION  t nUEET  WING  TOP 
Y/BW  ,2350  .2390  .3640 

x/cw 


ARCn-019  1A81  LVAPIELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  TOP 
» 6,207 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  ,5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I .0000 


(RETUOB) 


.400 

-,3613 

-.4879 

.402 

-.2894 

.418 

.429 

. t 137 

.497 

-.1077 

.503 

.547 

.0054 

.550 

-.0178 

-. 1004 

.565 

.0382 

.600 

.637 

.0706 

.638 

-.17!3 

.650 

.670 

.700 

.0766 

-.1463 

,725 

-.1124 

.727 

.0429 

.730 

,750 

.760 

-,1553 

,775 

-,4494 

-.4786 

.793 

. 1908 

.798 

-, 1565 

.808 

-.4290 

.834 

.039 

-*1145 

-.4665 

.850 

-,4387 

-.3673 

,857 

-.4313 

,862 

.065 

-.5009 

,079 

-.4043 

.900 

-.3368 

-.4694 

.905 

-.4405 

.919 

-.3881 

.950 

-.4033 

-.3653 

.953 

-.3957 

,955 
,965 
1 .000 

-.3446 

-.3674 

-,1549 

-.2530 

-.6089 


-.4630 


-.5421 


-.3041 


-.2011 


-.4458 


-.3450  -.2561 


-.7934 


-.2746 


-.1159 


-.4508 


DATE  EO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  139H 


ALPHAOt  2)  • 2.216  BETAO  { i: 

SECTION  ( nLEET  WING  TOP 


,D69 

,000 

,001 

.086 

,113 
. 150 
, 157 
, 163 
, 177 
,229 
,246 
*247 
,250 
,274 
,345 
*362 
*390 
.400 
.402 
.418 
*429 
.497 
.503 
.547 
*550 
,565 
*600 
,637 
*638 
*650 
.670 
.700 
.725 
*727 
*730 
*750 
*760 
.775 


ARCn-Ct9  IA81  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
-6.219 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUOB) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

,000 

1997 

-.0792 

-.0716 

,5337 

.7397 

.7205 

*7035 

,6373 

-.0034 

,010 

1 189 

- . 0855 

.3920 

.3000 

.3550 

.2822 

,0655 

.020 

-.1085 

-.0791 

.2332 

. 1931 

*1771 

. 1200 

-.0157 

-.3213 

,040 

-.0204 

,0793 

,04  1 

-.1822 

,050 

",  1030 

-.0500 

-*0893 

- * 1 302 

",2101 

"*0936 


1424 


*0321 

-.0077 

-,3000 

.3122 


*0000 


"*0926 


*0615 


-.2380 


*1133 

. 1234 
*1662 

.3596 


",  1277 


-*1080 


-.0820 


-.3058 


-.4066 


-.5062 


-.2471 


-*4707  -*4581  -.4154  -*4548 


-*2506 


-.5736  -*6312  -.6267 


-*6003  -,7482 


-.5548  -.7571 


.1496 


*7646 


1338 


-.5975 


-*6283  -*7776 


-.3724 


-*5599 


,5779 


-*7733 


",7050 


-*5616 


',7914 


-.7039 


•*944B 


-.9653 


3843 


4487 


ORIGBSTAi;  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


I 


DATE  ao  OCT  75 

ALPHAOC  2)  « a 
SECTION  t HLEFT 
Y/BW  .2350 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  IA81  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
,216  BETAO  < n * -6.219 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.299Q  *3640  .4270  .5340  *6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


PAGE  1395 


. 1682 


x/cw 

.793 
.790 
.000 
.834 
.039 
.850 
.857 
.062 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


ALPHAOt  2)  - 2. 

SECTION  { MLEFT 


- . 0277 

-.4176 

-.2862 

-.3539 


-.1093 

-.3764 

-.3470 

-.3594 

-.3333 


.3355 

.3563 

.3539 
.31  15 


-,‘3540  -.2129  -.5193 

-.3251 

-.2204  -.1986  -.3748 

1988 


-.9403 


214  BETAO  t 2) 
WING  TOP 


1299 
‘ -2.090 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.5036 


-.5022 


Y/SW 

,2350 

.2390. 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/CW 

.000 

l2Gr. 

-.1758 

-.1316 

.4528 

.6723 

.6423 

.6284 

.5715 

-.0699 

.010 

-.2043 

-.0975 

,3376 

.2952 

.3400 

.2723 

.068^ 

,D20 

-.2138 

-.0649 

.2050 

.1956 

. 1735 

.1261 

-.0071 

-,3!91 

.040 

-.0336 

.0819 

.041 

-.2222 

.050 

-.2008. 

-.0408 

-.0775 

-.1152 

-.3030 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.113  -.1795 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247  -.2116 


.0000 


'040 


-0827 


.1316 


-.1202 


-.0596 


-.2272 


-.2044 


-.3769  -.4048  -.3634  -.4208 


-.3603 


-.6536 


(RETUOBl 


DATC  50  OCT  75 


IA81A  - PF^SSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1396 


ARCH -01 9 JA81  UVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETUOS) 


AUPHAOt  B) 

“ H.SI4  8ETA0  C 5> 

^ -5, 

.090 

! 

SECT ION  { 

DLEFT  WING  TOP 

OEPeNDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5350  .5990  ,3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.0870 

.9720 

i.OOOO  J 

X/CW 

,550 

-.4648  -.5637  -.5767 

-.5558 

; 

*57^ 

- 

,3900 

-.6813 

' 

.365 

.0740 

i 

.390 

-.2916 

.HOD 

-.5367  -.6838 

-.7612 

.405 

- 

.4655 

' 

.418 

-.6221 

.459 

.0403 

\ 

.497 

-.1876 

.503 

-.7618 

, 

.547 

-.0552 

.550 

-.5758  -.6777 

.565 

- 

-1610 

.600 

-.7531 

.637 

-.0335 

,538 

-.5735 

.650 

-.7576 

,670 

-.8868 

.700 

-.0950 

-.3029 

.755 

-.iBn 

.757 

-.2603 

.730 

-.8779 

.750 

-.6486 

-.7902 

.760 

, 1430 

.775 

-.4192  -.4719 

.793 

.1742 

.798 

-.1241 

.808 

- 

.3679 

.834 

-.0728 

.839 

-.4161 

.850 

-.3787  -.5986  -.4805 

.857 

*• 

.3910 

.865 

-.8879 

.065 

-.4465 

.879 

-.3701 

.900 

-.3194 

-.3901 

-.4361 

.305 

- 

.4131 

.919 

-.3805 

.950 

-.2783  -.2500  -.1205 

.953 

- 

.3696 

.955 

-.3714 

,965 

-.3611 

l.OOQ 

- 

. 1540 

-.2414 

-.4031 

n 


DATE  PO  OCT  75 

ALPHAOC  S)  « 2 

SECTION  ( DLEFT 


2£H  SETAO  ( 3) 
WING  TOP 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -019  1A01  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
0.058 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1397 


fRETUOe) 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7000 

.BB70 

.9720 

X/CH 

.000 

-.1926 

-.2844 

1690 

.3616 

.5025 

.5604 

,5523 

.5145 

-.1 100 

.010 

-.3260 

-.0099 

.2616 

.2369 

,2971 

,2494 

.0646 

.OEO 

-,3282 

-.0030 

.1572 

, 1450 

,1456 

. 1078 

-.0041 

-.3261 

.040 

.041 

.050 

-.3106 

-,3107 

,0371 

.0544 

-.0549 

-.0032 

-.1142 

-,1877 

.069 

-.3756 

.OBO 

- ?064 

.001 

-.0716 

.086 

. 1 toe 

.094 
. 1 13 

-.2974 

,0000 

, 150 

-.3520 

-.3508 

-.3311 

-.4057 

, 157 

-.5538 

. 163 
.177 
,SS9 

-,0424 

,1059 

-.2020 

,246 

1062 

.247 

-.2349 

,250 

-.4087 

-,5194 

-.5541 

-.5493 

,274 

.345 

.362 

,390 

,0628 

-.2505 

- . 3443 

-.6612 

.400 

,402 

,410 

,429 

,497 

,0848 

-,1699 

-.4131 

- , 4945 

-.6072 

-.7366 

,503 

,547 

,550 

-,05B9 

1617 

-.5413 

-,6897 

.565 

-,0531 

,600 

.637 

,630 

,650 

,670 

.700 

-.2306 

.0064 

-.0009 

-,1868 

-.6370 

-.7112 

-,8479 

,725 

-.1193 

,727 

-*0024 

.730 

.750 

-.3017 

-.5544 

.760 

-,1594 

,775 

-.4328 

-.4655 

-.6B3B 


-,857H 


DATE  eo  OCT  76 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PACE  1390 


ARCn-019  IA81  LVAPCELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  {RETUOB) 

ALPHAO*  E)  - 0ETAO  f 3)  - 8.050 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


i 


Y/BW 

.8350  .8990 

.3640 

,4070 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9700  1,0000  ; 

x.^cw 

.793 

.1817 

.790 

-.1584 

.808 

-.4078 

.834 

-.1080 

V 

.839 

-.4476 

i 

.850 

-.4819 

-.3563 

1949 

j 

.857 

-.4830 

■i 

,868 

-.0075  i 

.865 

-.4879 

.879 

-.3967 

\ 

.900 

-.3394 

-.4519 

-.3803 

{ 

.905 

-.4344 

.919 

- . 3949 

.950 

-.3863 

-.3809 

-.0914 

.953 

- . 3896 

,955 

-.3745 

, 

,965 

-.3474 

— 

1,000 

-.1394 

-.8406 

-.3680 

ALPHAOt  81 

- 2.S3H  BETAO  [ H) 

= S. 

197 

SECTION  C DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


■Y/ew 

x/cw 
.000 
.010 
.080 
.OHO 
.041 
.050 
.069 
.080 
.OBI 
.006 
.094 
. il3 
.150 
.157 
.183 
.177 
.889 
.848 
.847 


.8350  .8990 


-.8999  -.4057 

-.5060 
-.4778 

-.4100 

-.3080 


.0000 

-.4137 


,0034 

-.8358 


.3640  .4870 


-.0614  .8408 

.0081  .1640 

.0391  .1008 

,0409  .0565 


-.0854 

.0693 


.0940 

-.1485 

.0350 


,5340 

,6730 

,5384 

,5018 

,8853 

,8660 

. 1479 

,1859 

-,0381 

-.0886 

1781 

-.3006  -.3389 


.7800  .8970 

.4780  ,4379 

.8037  .0878 

.0794  -.0345 

-. 1887  -.1899 

-.3184  -.4087 


.9780  1.0000 

-.1893 

-,3560 

-.3948 

-.5491 


DATE  aO  OCT  75 


IA81A  - pressure:  source  data  TABrUATION 


PAGE  1399 


ALPHAOt  2)  «» 


SECTION  ( nLEFT  WING  TOP 


Y/BW 


X/CW 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.800 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

,808 

.834 

,039 

.850 

,857 

.862 

.865 

,879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


.2350 


ARC  11-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEAL'')  LEFT  WING  TOP 
2.234  BETAO  C 4J  - 6.197 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7800  .8870  ,9720  1,0000 


(RETU081 


.1104 

-,0154 

-.2123 

-.0390 

.1768 


.0816 


.1354 


-.2095 


.0321 


.0227 


-.1249 

-.5114 

-.3380 

-,3532 


-.2694 


-.3440 


, 1571 
.4734 

,4055 

,3815 

.3595 


-.3572  -.4225  -.5033  -.5301 


-.6385 


-.4292  -.5517 


-.6827 


-.7310 


-.6086 


-.0203 


-.0666  -.1990 


-,6347 


-.2207 


-.1252 


-.1613 


-.7340 


-,1589 

-.4382 

-.4342 

-.4377 

-.3895 

1348 


-.293!  -.3346 


-.9247 


^.4540  -.4879 


-.4411  -.3470  -.2407 


-.4710 


-.3693  -.3480  -.1204 


-,6608 


-.1883 


-.1531 


-.4224 


DATE  20  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULAT10N 


pAt>E  moo 


ARCll-019  jABt  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEET  WING  TOP 


(RETU081 


ALPHAO(  31  = 4*330  BETAO  ( 11  ^ -4.1B9 


SECTION  ( ULEFT  WtNG  TOP 


dependent  variable  CP 


Y/0W 

.2350 

,2390 

,3640 

.4270 

x/cw 

,000 

-,2083 

-.0838 

-,1656 

,4519 

,010 

-.1365 

-.1308 

,2746 

.020 

-.1516 

-.0939 

,1170 

,040 

-.061  1 

-.0137 

.041 

-,1650 

.050 

-.1620 

*089 

,080 

,001  -.1875 

,08B  ,0217 

*094  ,0000 

,113  -,1366 

. 150 
. 157 

*163  ,0679 

.177  -,3322 

*229  -.1376 

,246  -.1927 

,247  -,1695 

.250 

.274  -,4B49 

.345 

. 362  . 0375 

.390  -.3550 

,400 

,402  -.5343 

.418 


,5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.3720 

.6032 

.1803 

.0757 

.6668 

,2217 

.0505 

.6404 
, 1287 
-,0121 

,5405 
-.0892 
-, 1789 

-. 1614 
-.5032 

. 1434 
.3191 

IB85 

-.2460 

-,3500 

-.5280 

.5344 

-.5282 

-,5072 

-,5557 

-.6756 

.5878 

-.6875 

-.6884 

-,6598 

-,7785 

.6437 

-.7927 

-.8252 

.429 

,497 

,503 

,547 

.550 

.565 

,600 

,637 

,638 

.660 

.670 

.700 

,725 

,727 

,730 

.750 

.760 

.775 


,0118 

-.2358 


-,0903 


-,3331 


-.2747 


-.3726 


-.2868 


-.2044 


-.7342 


-.6058  -.7927 


-.7984 


-.7395 

-.6646 

, 1880 


-.7126 


-.6654  -.6864 


l.OOOO 


-.7508 


-.7141 


.1832 


4033  -,4713 


■OEIGINAI/  PAGE  IS 
OP  POOE  QUAimj 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABJJLATION 


PAGE  I HOI 


ARC  11-019  1A81  LVAPtELHL  UNEEALDl  LEFT  WING  TOP 


iRETUaS) 


ALPHAOt  31  « H.330  0ETAO  f 1)  = -4.129 


SECTION  f IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

.235P 

.2390 

.3640 

.4270 

X/CW 

.793 

. 1365 

.793 

1417 

.808 

-,3418 

.834 

-.0601 

.039 

-.3943 

.050 

.057 

-.3745 

.062 

.065 

-.4423 

,873 

-.3672 

,900 

-.3130 

.905 

-.3890 

.919 

-.3749 

,950 

.953 

-.3389 

,955 

,965 

1,000 

-.3650 

-.3532 

t 137 

.5340  .6730  7800  .8870  ,9720  1.0000 

-.3904  -.2447  -.5158 

-.7126 

-.3464  -.6340 

-.2422  -.2259  -.4206 

-.1055  -.6619 


ALPHAOf  31  “ 4.329  BETAO  ( 21  = -.008 


SECTION  C ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

X/CM 

,000 

,010 

.020 

.040 

1450 

-,2!53 

->2780 

-.2060 

-.2412 
-.1879 
1 141 
-.0670 

.3598 

,2173 

.0881 

-.0245 

.041  -.2636 

,050  -.2745 

,069 
.080 

.081  -.1473 

.086  .0603 

,094  ,0000 

■Ii3  -,2509 
. 150 
, !57 

.163  ,0766 

^177  -.2925 

.229  -.1046 

.246 
.247 


.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

.61  16 

.5973 

.5795 

,4971 

-.2279 

.1533 

.2065 

.1239 

-,0887 

.0644 

.0464 

-.0168 

1752 

- . 4999 

.145^3 

.3111 

-.104, 

-.2397 

-.3381 

- . 5255 

,4602 

-,5035 

-,4042 

-,5413 

-.6587 


-.2540 


-.1721 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  --  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I 


ALPHAOf  3» 
SECTION  ( 
Y/BW 

x^cw 


ARCn-019  !A81  LVAP(ELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
“ ^.329  BETAO  f 2)  - -,000 

IILEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  ,2990  .36H0  .4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  ,9720  1,0000 


[RETUOBl 


.250 

,274 

-.4330 

,345 

.362 

.0504 

,390 

-.3310 

.400 

.402 

.410 

-.4972 

.429 

.0698 

.497 

-.2255 

.503 

.547 

-.0921 

.550 

,565 

-.1745 

.oOO 

,637 

-.1172 

.638 

-.3195 

.650 

.670 

.700 

-.1033 

.725 

.727 

-.3052 

.730 

.750 

,760 

1737 

.775 

,793 

.1709 

.798 

.808 

-.1490 

-.3815 

.834 

-.0846 

.839 

-.4436 

.850 

.857 

-.4137 

.862 

,065 

-,4745 

.079 

.900 

-.3317 

-.4012 

.905 

-.4303 

,919 

.950 

-.3929 

.953 

-.3834 

.955 

.965 

1.000 

-.3407 

-.3760 

-.1130 

, 5252  - , 6325  -,6617  - . 6H38 


-.7676 


,589B  -.7302 


-.2603  -.7077 


-.0065 


-.8091 


-,7953 


-.7726 


-.7749 


-.2003 


-.2162 


-.7159 


-.6744  -.6566 


-.7290 


-.4534  -.4949 


-.4099  -.3350  -.4090 

-.4202  -.6306 

-.3121  -.2392  -.1000 


-.7165 


-.2072 


-.6029 


date:  so  OCT  75 


I ASIA  - PRETSSLtRE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IH03 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETUOB) 


ALPHAO(  31 

« 4. 

,334  BE TAG  ( 3) 

» 4 

.139 

SECTION  C 

ULEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

1 .0000 

x/cw 

,000 

-.2123 

-.3870 

-.2202 

,2716 

,5302 

.5347 

.5140 

,4367 

-.3074 

.010 

-.4377 

- , 06S7 

. 161 1 

.1341 

. 1681 

.0989 

1096 

.020 

-.4182 

,0049 

.0762 

.0435 

.0216 

-.0330 

-.1882 

-.5222 

.040 

,041 

.050 

,069 

-.3370 

-.3702 

,0207 

-.0054 

-.1325 

-.1897 

-.2423 

-.3420 

-.5319 

,080 

-.2671 

.081 

-.1234 

-OBB 

,0716 

.094 

.0000 

.115 

-.3515 

.150 

-.3949 

-.4424 

-,4547 

-,5238 

.157 

-.6524 

. 163 
,177 

,0590 

-.2281 

,229 

,0195 

,246 

-.1085 

.247 

-.2718 

.250 

-.4394 

-,582a 

-.6167 

-,62IB 

.274 

-,3441 

,345 

-.7430 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

,429 

. 1015 

,0590 

-,2548 

-.4150 

-,5197 

-.6427 

-.7920 

-.8393 

,4P7 

-.1609 

-.7927 

.547 

-.0428 

.550 

-.1993 

-.5920 

.565 

-. 1049 

.800 

-.7453 

.637 

,630 

-.2536 

-.0542 

.650 

-.6682 

.670 

-.7142 

.700 

-.0526 

-.2412 

.725 

-,1541 

.727 

-.1777 

.730 

-.7116 

.750 

-,3323 

-.6269 

.760 

.775 

-.1700 

-.4541 

-.4949 

DATE  SO  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  140M 


ARCH-  19  IASI  LVAP<ELHL  UNSEALDJ  LEFT  WING  TOP 


[RETU08) 


ALPHAOt-  3)  « 4,334  BETAO  t 31  « 4.139 


SECTION  f nLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.3350 

.2990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.97S0  l.OOGO 

x/cw 

.793 

.1600 

.798 

1698 

.BOB 

-.4SB4 

! 

.834 

-.1276 

.839 

-.4734 

i 

[ 

.850 

-.4386 

-.3770 

-*ai74 

.B57 

-.4350 

.BBS 

-,7l2l  i 

.865 

-.5030 

.879 

-.4079 

.900 

-.3m2 

- . 4750 

-.4400 

i 

.905 

-.437' 

i 

.919 

-.3887 

.950 

- . 3S86 

-.S956 

-.0830 

.953 

-.3817 

.955 

-.3645 

.965 

-.3514 

Koorj 

1056 

1670 

-,5149 

ALPHAOI  31  ^ 4*334  BETAO  ( 41  = 6.BS0 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.5350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.5600 

-.5227 

-.1049 

. 1851 

,4802 

,4997 

.4030 

.4096 

- . 3348 

.010 

-.5545 

-.0301 

.09^^ 

, 1346 

.1647 

.0064 

-.1123 

.050 

-.4955 

-.0007 

.0347 

.0692 

.0296 

-.0411 

-.1899 

-.5117 

.040 

.041 

-.3039 

.0003 

-.0144 

.050 

-.4003 

-.  1 109 

-.1726 

-.2389 

-.3382 

.069 

-.5183 

.080 

.081 

-.0903 

-.2404 

.086 

.OS'* 

.113 

-.3966 

.0000 

.0250 

.150 

,157 

.163 

.177 

.SS9 

,0633 

.0310 

-.2045 

- 3709 

-.3948 

-.4103 

-.4925 

-.6375 

.S46 

-.0873 

.S47 

-.2594 

l.OOQO 


V.  , 


ORIGINAL  PAGE  IS.  * 

OP  POOR  QUALCra 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAO(  3) 


4.33^ 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC U -01 9 1A81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  ( HI  * 6.820 


PAGE  m05 


(RETU08) 


SECTION  ( 

DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2350 

,2990 

.36H0  .H270 

.5340 

.6730 

7800 

.8870 

.9720  I. 0000 

x/cw 

:250 

.274 

.345 

.362 

.0626 

-.3053 

-.4038  - 

.5309 

6028 

-.6010 

-.7390 

.390 
.HOO 
,402 
,41S 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
,760 
.775 
.793 
.798 
.808 
,834 
.839 
.850 
.857 
. 062 
.855 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1.000 


.1095 

-.0351 

-.2417 

-.1183 

.1707 


“.2466 


1560 


-.0132 


1887 

-.5150 

-.3357 

-.3555 


-.3779 


-.0128 


. 1595 
.4061 

.4000 

.3817 

.3616 


-.4729  -.6114 


.0774 


-.1347  -.3620 


-.1653 

-.4473 

-.4356 

-.4373 

-.3816 

1104 


-.2056 


-.1339 


-.4600  -,4954 


-.4425 

-.4698 

-.2905 


-.7698 


-.8847 


-.7650 


-.7189 


-:4382 


-.2938  -.5681 


-.7521 


-.7603 


.3109  -.2338 


-,7040 


.3161  -,0881 


-.1162 


-.2593 


-.4234 


DATE  2Q  OCT  75 


lABlA 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1406 


ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  MING  TOP 


REFERENCE  DATA 


(RETU09J  t 02  OCT  7^+  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  » 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 

976.0000 

IN.  XT 

MACH 

1 . 100 

RN/FT  i* 

2.250 

LREF  « 

1297.0000  INCHES 

YMRP 

a 

-GOOD 

IN.  YT 

ELV-IB  *- 

6.000 

ELV-OB  - 

4.000 

BREF 
SCALE  => 

1297.0000  INCHES 
.0300  SCALE 

ZMRP 

K 

400,0000 

IN.  ZT 

RUDDER  » 

.000 

SPCBRK  - 

.000 

ALPHAO( 

1)  ^ -6.236  ! 

3ETAO  r 

1 ) 

« -4 . 085 

SECTION  ( ULEFT  MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350 

.2990 

.3640 

*4270 

.5340 

.6730 

,7000 

.8870 

*9720 

X/CW 

.000 

-.2764 

-.1207 

-.0541 

*3058 

.5321 

.4430 

.3076 

.4078 

-*  1236 

.010 

-.1310 

-.0238 

.4788 

.5660 

.5600 

,5534 

.5094 

.020 

-.1502 

-.0062 

,4237 

.4040 

.4738 

.4735 

.4688 

-.0581 

.040 

.0090 

.3361 

.041 

.050 

-.2728 

-.1147 

.2769 

.2681 

.2791 

.3008 

.059 

*000 

.1193 

-,1263 

.001 

.2040 

,006 

*2140 

*094 

.0000 

* 1 13 

1874 

. 150 

- . 0908 

-.0441 

.0478 

-*0262 

. '57 

-.2600 

* 163 

*2805 

. 177 

-.0364 

,229 

.246 

.247 

-.0882 

-.0425 

.0500 

.250 

-*2319 

-.2743 

-*2643 

-*2271 

.E74 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

*418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

*565 

,600 

*637 

.630 

.650 

.670 


.0582 


*0516 


1373 


*1475 


■*0874 


1557 


-.2085 


-.2960 


-.3508  -.3465 


-.4784 


.1599 


.0929  -.0350 


, 1918 


-* 1580 


-.2837 


-*1484 


-.2976 


-*2292 


-.2302 


( 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  PRESSURE  SOURCE  OaTA  TABULATION 


PAGE  1^07 


ARCI 1-013  lABl  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETUD91 


ALPHAOt  n 
SECTION  i 
Y/BW 
x/cw 

.700 

.7S5 

.7S7 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

,79B 

.808 

.834 

,833 

.850 

.857 

.668 

.865 

.879 


- -6.836  BET AO  ( 1) 

DLEFT  WING  TOP 
.8350  .8330  .3640 


-4.085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4870  .5340  .6730  .7000 


.0870  .9720  l.OOOO 


.2107 


. 1867 


.3069 


-.0860 


-,0575 


>.0846 


-.4040 


- . 0846 


.3976 


-.0768 


.3788 


-.3700 


-.8053  -.2547 


>.38H 


-.3738  -.4230 


-.3670  -.2978  -.1872 


-.0675 


.3381 


,900 

-.2774 

-.3702 

-.0139 

.905 

-.3546 

.913 

-.3433 

,950 

-.2735  - 

.5968 

-.0500 

.953 

-.3164 

,955 

-.3122 

.965 

- . 5256 

1 .000 

-.2064 

- 

.3177 

-.3126 

ALPHAor  n 

- -8.285  BETAO  ( 2) 

= -2. 

.030 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2330 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CN 

.000 

-.3048  . 1728 

-.0618 

.3577 

.5083 

,3957 

.3400 

.3477 

-.1175 

.010 

, 1804 

-.0370 

.4493 

.5607 

.5418 

,5235 

.4075 

.020 

-.2001 

-.0140 

.4127 

.4661 

.4544 

,4610 

.4563 

-.1169 

.040 

.0132 

.3368 

.041 

-.2369 

.050 

1465 

,2925 

*2670 

.3029 

.3027 

.063 

.080 

.081 

,086 

,034 

.113 


.8138 


.1250 


. 1703 


-.2516 


.0000 


1953 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  PRESSUflE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  l^OP 


ARcn-019  IA01  LVAPfELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


CRETU09) 


ALPHAOt  U « -6.28?^  0ETAO  ( 21  “ -2.030 


SECTILN  . 

DUEFT  UING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/QW 

.2370  .2990 

.3540 

.4270  .5340  .6730  .7800 

.8870 

,9720 

1,0000 

x/cw 

, 150 
, 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,400 
.402 
.419 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
,799 
.900 
.834 
,839 
.850 
,857 
.862 
,865 
,879 
,900 
.905 


-.0772  -.0186  .0902  -.0033 


- . 0625 


1058 


,2751 

-.0090 

.0607 


-.2131  -.2463  -.2271  -.2049 

- . ! B75 


, 1463 

--1347 


-,1530 


.0270  -,0230 


- , 3446 


-.2576 


-. 1460 


.0470 

-,0801 

.0470 


-.0915 


,2092 

,1949 


,1836 


-.1578 


.0737  -.0576 

. 1516 


-,2532 


-,0712 

-.0366 


, 1708 


-.2772 


.2921 


.0798 

- , 3860 


-,2974 

-,4213 


-.0870 

-.3760 

-,0402 

-.4044 

-.3863  -.3149  -.2160 

- . 3830 


-.4247 

-.3542 

-,2917  -,4083 

-.3775 


-.3009 


-.0719 


-,0578 


-.1308 


.2304 


DATE  BQ  OCT  75 


1A9IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  JH03 


AUPHA0(  1) 
SECTION  f 
Y/BW 

x/cw 

,919 

.950 

.953 


.965 


« -B.B25  BETAO  { 

ULEFT  WING  TOP 
.8350  .2990  .35H0 

-.3535 

- . 3200 

-.3369 


ARCH -019  IA01  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WlNO  TOP 
“ -8.030 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4870  ,53H0  .6730  .7800  .9B7D  .9780  1.0000 


tRETU09) 


-.3351 


-.3895  -.3887  -.1008 


1.000 

-.8163 

.3588 

-.3541 

AUPHAO<  n 

« -6, 

193  BETAO  f 3) 

= 

.038 

SECTION  ( 

nUEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BN 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/CW 

.000 

-.3858 

-.8869 

- . 0633 

.3335 

.4618 

.3588 

*8933 

.8958 

1858 

.010 

-.8384 

-.0851 

.4178 

.5307 

.5859 

*5868 

.4838 

.080 

-.8580 

.0089 

.3850 

.4663 

.4484 

,4688 

.4608 

-.1848 

.OMO 

.0408 

.3163 

.om 

-.3889 

.050 

1739 

.8885 

.8855 

*3813 

.3808 

.069 

“.  1513 

.080 

.1353 

.081 

.8138 

*086 

.09H 

.113 

-.8946 

.0000 

.1838 

d > 

ss 

ss 

.150 

.157 

.163 

.177 

.889 

-.0758 

.8689 

-.0083 

-.0473 

.0589 

*1370 

.0853 

-. 1936 

.846 

.847 

.850 

.874 

1853 

.0600 

-.1385 

-.1848 

, 1593 

-.1577 

-.1570 

.545 

.368 

.390 


-IHIO 


1579 


-.0918 


.400 

.403 

-.0596 

,0319  -.0593 

-*8659 

.418 

.489 

,0589 

.497 

-.0679 

.503 

-.1791 

.547 

.0490 

-.1294 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  l*tlO 


Y/BW 

.2350 

.2990 

x/cw 

-000 

-.35Sa 

“-.2819 

-010 

-oao 

-,29H7 

-0=*0 

.om 

-.3910 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

“ . 0268 

.3176 

,4429 

.3177 

.0005 

.3803 

.5203 

.5110 

,037^ 

.3613 

,4561 

.4466 

.0674 

.3024 

.7000 

.8070 

.9720 

1.0000 

.2449 

.2409 

“.1693 

.4967 

.4823 

.4510 

.4413 

“.1673 

OATE  20  OCT  75 


ALPHAO(  n « 


"6, 179 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-G19  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  { ^)  ^ 2,090 


PAGE  mil 


SECTION  ( DLEFT  MING  TOP 


Y/BW 


x/cw 

,050 

,069 

.060 

.081 

.086 

.113 
.150 
. 157 
. 163 
,177 
,229 
,2M6 
,2^7 
.250 
.27H 
.3H5 
.352 
.390 

moo 

mo2 

mi8 

.429 

.497 

,503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.008 

.034 

.839 


.2350 


>.3127 


-.1412 


*0715 

.0731 

.0339 

.1635 

.2871 


.2990 

-.1730 

.0000 

-.0503 

.1450 

-.0104 


. 1747 

.2495 

.0726 

-.0164 


.1674 


.1966 


-.0566 


-.1144 


-.4372 


DEPENDENV  VARIABLE  CP 


.3640  .4270 


.2229 


,0307 


-.0407 


-.0340 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

.2969 

.1627 

.3021 

.3146 

*3194 

-.2011 

.0103 

*0030 

.1793 

.0671 

-.2336 

. 1 143 

1305 

-.0792 

-.1164 

-*1720 

.0462 

-.0568 

-,2756 

-.1774 

.0553 

-,0717 

.1356 


. 1926 


-.0591 


1026 


.1054 


-.4048 


-.4144  -.4506 


■*  1494 


-.2827 


-.2881 


-.3361  -.3520 


,2567 


tRETU09) 


DATE  30  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  IV 13 


ARCl 1-019  IA01  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WINS  TOP 


( 

ALPHAOC  n 

“ -6.179  BETAO  ( V) 

« 2 

.098 

i 

SECTION  t 

nUEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1 

!• 

Y/0W 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

f 

x/cw 

ii- 

.050 

-.4137  - 

.3614 

-.2958 

t. 

,057 

- 

.4201 

.860 

-.0081 

1 

.065 

-.4531 

.079 

-.4121 

i- 

.900 

-.3274 

-.4425 

1364 

j; 

.905 

,4365 

.919 

-.3934 

.950 

-.4079  - 

3682 

1855 

.953 

- 

.3828 

.955 

-.3769 

^55 

-.3667 

1.000 

- 

.2277 

- 

.4362 

-.5074 

ALPHAOl  1) 

= -6.167  BETAO  1 5) 

a ^ 

163 

f 

SECTION  t 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2350  .2990 

,3640 

.4270 

.5340 

6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CH 

.000 

-.3725  -.3491 

-.0048 

.3056 

.4135  . 

2778 

,1959 

.1940 

-.2046 

.010 

-.3471 

.0366 

.3689 

,4791 

4727 

,4564 

.4420 

.020 

-.3236 

.0752 

.3469 

.4394 

4180 

,4240 

.4237 

-.2033 

*■ 

.040 

.0962 

.2980 

.041 

-.4326 

1- 

.j 

,050 

-.1975 

.2915 

2073 

.3015 

.3187 

.069 

-.2387 

1 

.080 

.1820 

■f 

,081 

.2236 

f 

.086 

.1761 

.094 

,CQ0D 

n 

.113 

-.3655 

.150 

,0387 

1054 

.1037 

,0594 

.157 

-.2499 

.163 

.2468 

. 177 

.0642 

.229 

-.0104 

.246 

.1003 

.247 

-.1696 

.250 

-.0793 

0932 

-.0135 

-.1149 

: 

.274 

.0397 

.345 

-.1070 

.362 

. 1540 

.390 

-.0075 

l.OOOQ 


l.OOOO 


(RETUD91 


DATE  ?0  OCT  IS 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  mi3 


ALPHAO(  n -6.167 


ARC n -019  uei  LVAPIELHL  UNSEALDl  LEET  WING  TOP 
BETAO  ( 51  * H.16S 


IRETU09) 


SECTION  f ULEFT  WING  TOP 
Y/0W  .5350  .5990 

x/cw 


.36M0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.HP70  .5340  .6730  .7000 


.400 

.0518 

-.0538 

.408 

-.0116 

.410 

.489 

.0901 

.497 

.0106 

.503 

.547 

,079H 

,550 

.0461 

-.0779 

.565 

, 1880 

.600 

.637 

.1537 

.638 

.0360 

.650 

.670 

.700 

.1753 

-,1149 

.785 

-,0657 

.787 

.160B 

.730 

.750 

.760 

-.1833 

.775 

-.4816 

-.4659 

.793 

.E726 

.798 

-.1885 

.808 

-.4178 

,034 

-.0788 

.039 

-.4581 

.050 

-.4853 

-.3044 

.857 

.868 

-.435! 

.065 

-,4755 

.879 

-.4308 

.900 

-.3595 

-.4497 

.905 

-.4603 

.919 

-.4035 

.950 

-.4880 

-.3048 

.953 

-.4005 

.955 

.965 

l.DOQ 

-.3718 

- . 3804 

-.8388 

-.3985 

.0870 

-.5BB2 


1956 


,9780  1,0000 


-.1630 


1856 


-.8889 


-.8834 


-.3470  -.3719 


-.8581 


-.1084 


-.1654 


-.5170 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  wm 


ALPHAOt  2) 
SECTION  < 
Y/0W 

x/cw 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.OHl 
.050 
.069 
.080 
. 091 
.096 
.09H 
.113 
.150 
.157 
.163 
. 177 
,829 
.246 
.847 
.250 
.274 
,345' 
.362 
.390 
.HDD 
.402 
.410 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
,670 
,700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


« -4,143  BETAO  ( n 

IILEET  MING  TOP 


-.2383 


ARCll’Oig  IASI  LVAPtELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
“6.157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU09) 


-.2237 


1320 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

,7000 

.8070 

.9720 

1,0000 

-.0941 
-.1124 
-, 1413 

,0272 

,L334 

.0316 

,0437 

.4741 
,5085 
,4238 
. 3084 

,6358 

,5558 

.4506 

,5610 

,5001 

.4497 

,5390 
.5698 
,451  1 

,5B»*3 

,4742 

,4212 

- . 0505 
-,0240 

-.1456 

,0000 

.2364 

. ‘4CO 

,2207 

.0332 

.21  to 

.2240 

,2081 

-.1074 

-.2034 

1536 

-.0750 

-.1393 

-.1200 


,0747 

.0072 

.0571 


-.0392 


.1257 


-. 1297 


1231 


.2564 

-.0040 

-.2126 


.3173 


-.0011 


,2775 


-.3851 


-.3163  -.3493  -.3575  -.3338 


-.3979 


-,4563  -.5297 


'.5912 


'.1127 


-.4786 


.0505 


.0301  -.4552 


. 1 182 


-,5512 


-.5536 


-.0317 


.0344 


-.6767 


,0652 


-.  1734  -,3925 


-.4805 


-,3464  -.3929 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IHIS 


ARCn-019  tABl  LVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETUD9J 


ALPHAOt  2)  « BETAO  f 1)  -6.157 


SECTION  C nUEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8350  .8990 

,3BH0 

.4870 

x/cw 

.793 

,8814 

.798 

- . QBH8 

.008 

- . 3399 

.034 

-.0150 

.839 

-.3B97 

.850 

.B57 

- . 3433 

.068 

.865 

-.3935 

.079 

-.3109 

,900 

-.8707 

.905 

- . 3896 

.919 

. 

-.3277 

.950 

.953 

-.3091 

.955 

-.304H 

.965 

-.3833 

1 .000 

1903 

ALPHAOf  8) 

= -4.138  8ETA0  < 8) 

s 

.53H0  .67SQ  .7800  .8870  .9780  1.0000 


-.3697  -.8591  -.0831 

-.H866 

-.3609  -.8186 

-.8186  -.8094  ,0197 

-.3474  -.1793 

105 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/0W 

.8350 

.8990 

,3640 

,4870 

,5340 

,6730 

.7800 

,0070 

,9780 

1 .0000 

x/cw 

.000 

-.8591 

-. 1 148 

-,0347 

.4411 

.5999 

.5177 

.4767 

.5161 

-.1048 

.010 

-.1384 

-.0188 

.4797 

.5409 

.5537 

.5369 

.4574 

.080 

-.1679 

-,0049 

,4034 

.4455 

.4897 

,4338 

.4086 

- , 0678 

.040 

.0186 

,8988 

,041 

-.8505 

.050  ^ 
.069 

-.1464 

,8868 

.8064 

,8164 

.8094 

-.1389 

,080 

,0487 

.081 

. 1467 

.086 

.1898 

.094 
, I 13 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 

-. 1858 

,0000 

.8454 

-,0608 

1798 

-.1306 

-.0613 

-.1307 

-.3186 

.889 

-.0580 

.848 

.0058 

.847 

-.1800 

OATE  20  OCT  75 


1A81A  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  iHlB 


ARCll-0i9  1A81  LVAPCELHL  UNStALDl  LEFT  WtNG  TOP 


[RETU09J 


ALPHAOt  5)  ^ BFTAO  I 2)  « -4,105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  ,6730  ,7800 


SECTION  ( HLEFT  WING  TOP 


Y/0W 


x/cw 

,250 

.274 

,345 

.362 

,390 

,400 

,402 

,418 

,429 

.497 

,503 

,547 

.550 

,565 

.600 

.637 

.638 

,650 

.670 

,700 

.725 

,727 

,730 

.750 

,760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

,850 

,857 

.862 

.865 

,879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

,955 

,955 

1,000 


,2350 


.2990 


.3640 


.0398 

.0170 

-.1897 

.1007 

.2736 


, 1 teo 


H45 


, 1907 


.1535 


-.0318 

-.4040 

-•2851 

-.3356 


-.2460 


-.3518 


, 1504 


.0765 

.3820 

.3289 

,3416 

,3176 


-.2931  -.3132  -,3087 


-.4285  -.4927 


.8870  ,9720  1.0000 

.2942 

-.3894 


-.5709 


,1074 


.0461  -.0851 


-.0701 


-.0351 


-.0618 


-.0706 
- . 3565 
- . 3508 

-.3457 

-.3192 

-.2032 


‘.1939  -.3053 


-.3614  -.4196 


-.3682  -.2562  -.1 


-.3040  -.0721 


-.2698  -.2529  -.0030 


-.3629  -.2153 


-.1354 


-.4554 


-.5345 


-.4133 


'.4066 


-.2i73 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1H17 


ALPHAOt  -4.101  BET  AO  ( 3) 

SECTION  { DLEFT  MlNG  TOP 


ARCll-019  1A81  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
,017 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUC9) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,PP7G 

,9720 

x/cw 

.000 

-.3107 

-,2339 

-,0387 

-3821 

.5140 

.4106 

.3675 

,4203 

-.1152 

.010 

-.2555 

-.0082 

.4181 

.4888 

.4829 

,4690 

.4462 

,020 

-.2769 

.0286 

,3593 

.4106 

,3792 

,3770 

.4058 

1038 

,040 

.0557 

,2725 

.041 

-.3246 

.050 

1959 

.2155 

. 1859 

.1950 

-2280 

.069 
.080 
,081 
.OBB 
.094 
.113 
.150 
,157 
.163 
. 177 
.229 
,246 
.247 
.250 
,274 
.345 
,362 
,390 
,400 
,402 
,418 
.429 
,497 
,503 
,547 
,550 
.565 
.600 
,657 
,63B 
,650 
,670 
,700 
.725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 


.2894 


-.1463 


.0587 

.0148 

-.1503 

.1579 


.0000 


-.0792 


.1184 


1035 


.1796 


.2304 


,0148 


-,1613 


.1710 


1542 


-.0412 


.2036 


.2853 


.1487 


-.0933 


,0709 


‘.1323  -.1019  -.0211  -,0743 


-.2438  -.3009  -.3035  -.2584 


-.1998  -.2557 


.1293 


.0686  -.0421 


-.1700 


-.0436 


-.0834 


1641 


^.3085 


-.3189 


-.4878 


-,1578 


-.3243 


-.2200 


-.2471 


-.3029  -.2558 


,2585 


.3865  -.4300 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1418 


ARCn-019  IA81  UVAPtELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP  (RETUD9) 

ALPHAOl  21  - -4.101  BETAO  ( 3)  • .017 

SECTION  ( I1LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350  .2990  . 36H0  .4270  .5340  .6730  .7000  .0870  .9720  1.0000 


i 

{; 

t 

t 

1^- 

f 


x/cw 


793 

.2551 

793 

-. 1077 

QdQ 

- . 3865 

834 

-.0666 

039 

-.4146 

B50 

B57 

-.3932 

8B2 

865 

-.4399 

B'^3 

-.3503 

900 

-.3145 

905 

- . 3920 

919 

- . 36BB 

950 

953 

-.3523 

955 

- . 3490 

965 

-.3534 

000 

-.2214 

-.3852  -,3290  -.2320 

-.1058 

-.miO  -.0^93 

-.3428  -,3317  -.0915 

-.4147  -.3927 


ALPHAOt  2)  * -4.075  0ETAO  ( 41  * 4.131 

SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  ,364Q  ,4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720  1,0000 

X/CW 


.000 

-.3649 

-,3559 

.0024 

.3170 

.4612 

.3403 

.2905 

.3025 

-.1609 

.010 

-.3646 

.0499 

.3289 

.4430 

.4296 

.4245 

.3801 

,020 

-.3573 

.0885 

.2924 

.3733 

.3416 

.3579 

.3520 

155S 

,040 

.1030 

,2410 

,04t 

-.4300 

.050 

-.2082 

.2036 

.1796 

.2009 

.2147 

.069 

-.3093 

.OBO 

.0694 

.001 

.1595 

.006 

.1737 

.094 

.0000 

. 1 13 

-.3720 

.150 

-.0854 

- . 0374 

.0354 

-.0641 

.157 

-.3699 

. 163 

.2157 

, 177 

-.0153 

.229 

.0007 

.246 

.0458 

.247 

-.1622 

ORIGunTAL  page  is 
OP  POOR  QUALTIY 


DATE  ?0  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAQULATION 


PACE  !419 


ARCU-DI9  1A01  UVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  MING  TOP  (RETU09I 

AUPHAO(  El  * -H,075  BETAO  I HI  » 4.131 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 


.2350  .5990  ,3640  .4570  .5340  .5730  ,7800  .0070  ,9750  1.0000 


X/CW 

,550 

.574 

,345 

,3G5 

,390 

.400 

*405 

,418 

.459 

.497 

.503 

,547 

.550 

,565 

,600 

637 

'38 

0 

,670 
,700 
,755 
.757 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.865 
.865 
.079 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


.0959 

,0375 

“.0469 

.1565 


.1544 


-.0630 


-.0906 


, 1330 


- 1005 


-.1894  -.5357  -.5418  -.5450 


-.1016 


•.0336  -.0019 


-.5689 


-.5016 


,0949 


.0169  -,0890 


.1534 


.5993 


-.5059 


, 1450 


-.0871 


-.1581 


-.5956 


-.351 1 

1340 

-.4364  -,4758 

,5356 

-.1390 

-,Ht97 

-.0955 

-.4588 

-.4344  -,3913  -.3051 

-.4343 


-.4788 

-.4530 

-.3451 


-,3971 


-.3785 

-.3541 


-,461  I 

-.4551 


- . 3904 


-,4559  -.3018 


-.5015 


,3610 


-.1561 


. 1390 


-.1355 


-.5615 


,5050 


3487 


-.4703 


DATE  50  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  lABl  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WINB  TOP  (RETU09) 

ALPHAOt  5)  - -4.067  9ETA0  ( 5)  = 6.191 

SECTION  f DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

-2990 

.3640 

,4270 

,5340 

,6730 

,7800 

.8870 

,9720 

1 .0000 

x/cw 

.000 

- . 3732 

-.4239 

.0151 

,2772 

.4402 

,3092 

,2534 

.2612 

-.1718 

.010 

-.4152 

.0505 

-2920 

.4262 

.4)42 

.4112 

.3699 

.OBD 

- , 3826 

.0794 

.2675 

,3590 

.3397 

.3514 

.3438 

1724 

.040 

.OHl 

.050 

.069 

-.4718 

-.2306 

.0963 

,2264 

.2055 

. 1922 

.2120 

.2138 

-.2055 

.080 
.081 
. 086 
.094 

.0000 

, 1538 

, 1562 

,0789 

.113 

-.4139 

. 150 

- , 0536 

.0116 

.0809 

-,0411 

. 157 

-.2596 

. 163 

, 1995 

. 177 

.0019 

.829 

,2H6 

.0149 

.0512 

.247 

1700 

.250 

-.1375 

-.1914 

17FS 

-.1706 

.274 

-.1003 

.345 

-.2020 

,362 

.1141 

.390 

.400 

.402 

.419 

.429 

.497 

.0955 

-.0470 

-,0720 

- . 0736 

- . 0280 

- , 0769 

-.2874 

15BS 

.503 

-.2001 

.547 

.0399 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

-.0176 

.1173 

.0917 

■ .0146 

-.0883 

-.2164 

-.3036 

-.2959 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.1195 

.1339 

^.1418 

-.0888 

1344 

-.3631 

-.3875 

-.2625 

,775 

-.4387 

-,4758 

DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  max 


ALPHAOi  2) 
SECTION  t 
Y/BN 

X/CW 
.793 
.798 
.BOB 
.03H 
,839 
,850 
.857 
,06B 
,865  . 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 


« -4,067  BET AO  t 5> 

ntEET  WING  TOP 
.2350  .2990  ,3640 


ARCM-019  lABl  LVAPtELHL  UN5EAL0)  LEET  WING  TOP 
=*  6.191 

dependent  variable  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8070  .9720  l.OOQO 


<RETU09S 


.2266 


-.1054 

-.4861 

-.3402 

-.3629 


1483 

-.4590 

-.4227 

-.3972 

-.37B0 


-.4207 


-.4401 


-.4572 


.4046 


-.4364  -.3877  -.3310 

-.4692 

-.4377  -.3026  -.2370 


-.1345 


1778 


1 .000 

-.2287 

- 

,3403 

-.4363 

ALPHAOI  3) 

= -2, 

.045  BETAO  ( n 

= -6. 

,165 

SECTION  I 

llLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2264 

- . 0964 

.0001 

.5134 

.6890 

,6435 

.6337 

.6331 

.0623 

,010 

1260 

.0091 

.4864 

.4924 

.5392 

.5160 

.3757 

.020 

1532 

.0104 

.3755 

.3817 

.3035 

.3761 

.3135 

-.0586 

.040 

.0266 

.2457 

.041 

-.2001 

.050 

-.1406 

.1306 

, 1230 

.1208 

.0878 

.069 

-.1508 

.080 

-.0717 

.081 
,086 
,094 
.113 
.150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
-247 


-.1230 


.0000 


-.0^2? 


1599 


.2080 

.2107 

'.0690 


.0613 


-.2760  -.2441  1832 


.2345 


.3777 


. 1524 


DATE  ^0  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


AGE  mss 


ALPHAOt  3) 
SECTION  ( 
Y/GW 
X/CW 


ARCH -019  lASt  LVAP(ELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
« -2.045  BE*^AO  ( n » -6.165 

DLEFT  W!NG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  ,2990  .3640  ,4270  .5340  ,6730  .7900  .BB70  ,9720  1.0000 


IRETUOSJ 


.250 

-.3919 

.274 

-.3210 

.345 

.352 

. 1054 

,390 

-,2507 

.400 

-.4928 

.402 

-.4147 

.418 

-429 

.0617 

.497 

-.1579 

,503 

,547 

-.0315 

,550 

-.3530 

-565 

- . 0432 

,600 

.637 

.0252 

.630 

-.2314 

.650 

.670 

.700 

.0352 

,725 

-.0303 

-727 

-.0907 

,730 

,750 

.760 

-.0796 

.775 

-.3692 

.793 

.2427 

,798 

-.0746 

.eoa 

-.3351 

.834 

-.0213 

.839 

-.3711 

.050 

-.3648 

.857 

-.3311 

,852 

.065 

-.3965 

,879 

- . 3246 

.900 

-.2762 

- . 3449 

.905 

-.3458 

,919 

-.3315 

,950 

-.2142 

.953 

-.3192 

.955 

-.3219 

.965 

-.3201 

1 ,000 

IB45 

-.3919  -.4442  -.4410  -.4126 


-,6483 


‘.4073 


-.2057 


‘.5895 


-.6249 


-.0217 


-.6088 


-.5410  -.5201 


-.7947 


-.6092 


-.9708 


.2142  -.2044  .0108 


-.3272 


-.3203 


‘.2504 


DATE  20  OCT  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tHS3 


ARC  I 1-019  I AS!  LVAP(ELHL  UNSEAUDl  LEFT  WING  TOP 


(RETU09} 


ALPHAOI  3)  - -2,034  BET AO  t 23  • -2,072 


SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
,000 
,010 
.020 
.OHO 
.OHl 
.050 
.059 
,000 
.081 
.096 
.094 
, 1 13 
.150 
.157 
, 163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
,250 
,274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
,670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 


.2350 

,2930 

.3640 

-.2413 

;72i 

- . 0529 

- . 2029 

-.0340 

-.2281 

.0072 

,0292 

-.2436 

-.1625 

.1586 

.0000 

-.2095 

- . 0660 

.2083 

- . 0295 

-.1538 

.1115 

-.2121 


4270 

,5340 

.6730 

4491 

4336 

3394 

2330 

.6098 

.4619 

-3613 

.5394 

.4867 

.1517 

.1369 

.1200 

0823 

-.0230 

-.2339 

-.2140 

1051 

-.3313 

-.3831 

.2749 


-.4519  -.5364 

.3806 


.7800 

.8870 

,9720 

,5171 

.4690 

,3454 

.5398 

.3574 

.3021 

-.0071 

-,0931 

. I 161 

.0924 

1771 

. 1543 

-,2230 

-.3040 

,4129 

-.3985 

“.4686 


-.6122 


.0401 

-.1204 

.0013 


-.2006 


.0913 


,0993 

.032B 


-.5347 


-.0247  -.4068 

.0356 


-.57B4 


-.5312 


-.0940 

-.0652 


-.6708 


-.2217  -.3897 


I .0000 


-.2354 


-.7009 


.0934 


-.3821  -,4531 


DATE  ED  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


man 


ARCH “01 9 lABl  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WIND  TOP 


tRETUOgj 


ALF^AOr  3)  - -a*03H  BETAO  I 2)  -2.072 

SECTION  ( llLErr  WING  TOP  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/aW  .2350  .2990  ,36^0  .H270  ,53M0  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


X/CW 


.793 

.2300 

.798 

-.1043 

.808 

-.3759 

.834 

- . 0567 

,639 

-.4081 

,850 

.057 

“,3772 

.862 

.865 

-.4149 

,879 

-.3620 

,900 

-.3059 

.905 

-,3751 

.919 

-.3661 

.350 

.953 

-.3438 

,955 

-.3483 

,965 

-.3546 

1 .000 

1955 

ALPHAOt  3) 

« -1.393  BETAO  ( 3J 

= i 

SECTION  { 

IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CH 

,000 

“.3127  “.2385 

-.0326 

.3701 

.010 

-.3221 

.0052 

.3545 

.020 

-.3265 

.0616 

.2826 

.040 

.0916 

. 1979 

.041 

-.3602 

,050 

-.2367 

.069 

,080 

.081 

,0706 

.086 

. 1614 

.094 

.0000 

.113 

-.3137 

.150 

,157 

. 163 

.1762 

. 177 

-.0904 

.229 

-.0420 

.246 

*.0230 

.247 


“.3818  “.2BH4  -.1304 

-.4571 

-.4114  -.2118 

“.2895  -.2644  -.0285 

-.3893  “.2381 

059 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.5344 

,4465 

.4224 

.4550 

- . 0625 

,4019 

.4255 

.4159 

.3244 

,3160 

.3084 

.3059 

.2708 

-.1243 

,1324 

, 1046 

.1068 

.0097 

-.1956 

-.0232 

-.2114 

-.1740 

-.1153 

-.1981 

“,374G 


1627 


.0230 


gJEIGMAL  PAGE  18 


DATE  80  OCT  75  1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATION  PACE  meS 

ARCM-019  IA8I  LVAPfELHL  UNSEALD>  LEFT  WING  TOP  CRETU09) 

ALPHAOt  3)  - -1.993  BETAO  C 3)  « 2,059 


SECTION  I IILEFT  WING  TOP 


Y/BW 

X/CW 


.2350  .2990  .36M0 


.250 

,274 

- , 2244 

.345 

.362 

.0957 

.390 

-.1863 

.400 

.402 

-.2936 

.418 

.429 

.0062 

,497 

-.1161 

.503 

.547 

-.0055 

.550 

.565 

,0821 

.600 

.637 

.1070 

.638 

-.1557 

.650 

.670 

.700 

.1240 

.725 

.727 

.1031 

.730 

.750 

,760 

-.1278 

.775 

.793 

.2194 

.798 

1395 

.003 

-.4120 

.034 

-.0964 

.039 

-.4353 

.850 

,057 

-.4200 

.862 

,865 

-.4651 

.879 

-.3913 

.900 

-.3312 

.905 

-.4199 

.919 

-.3875 

.950 

.953 

-.3790 

.955 
.965 
1 .000 

-.3539 

-.3700 

-.  1845 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  .6730  .7800  .0870 

-.2929  -.3357  -.3492  -.3432 


.9720  I .0000 


.4277 


-.3484  -.4596 


-.5722 


-.2442 


-.4716 


.0150  -.0704 


-.3403 


-.1924 


.0855 


-.1201 


-.3530 


-.3114  -.2394 


-.6551 


-.4228  -.4593 


.4255  -.3598  -.2516 

.4529  -.0706 

.3964  -.3550  -.1041 


-.2003 


-.3576 


-.4466 


date:  eo  oct  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1*426 


ALPHAOt  3)  - -*1,978  BETAO  f H*J 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 
Y/BW 


ARCH -01 9 lA8t  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
6,163 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU09) 


X/CW 
,000 
.010 
,080 
,040 
,041 
.050 
,069 
,000 
,081 
.086 
.094 
. \ 13 
, 150 
, 157 
, 163 
. 177 
.529 
,246 
.247 
.250 
.274 

,345 

,362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.429 

,497 

,503 

,547 

.550 

.565 

,620 

.657 

,638 


,2350 

-.3646 

-.4601 

-.4357 


-.1804 


,2930 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

,7800 

.8070 

,9720 

-.4091 

.0078 

.3018 

,4013 

.3796 

.3423 

.3770 

-.1165 

-,4247 

.0501 

.2741 

.3650 

.3671 

,3471 

.2901 

-.4144 

.0773 

.2269 

,291  1 

.2644 

.2554 

.2526 

-.1573 

.0904 

, 1708 

-.2664 

. 1241 

.0965 

,0833 

,0923 

-,2222 

“,0094 

.0908 

,1403 

.0000 

.1586 

-.0572 

-.1579 

-.1392 

- . 0686 

1613 

-.3757 

.0407 

.0181 

- . 2526 

-.3124 

-,3172 

-.3181 

.0932 

.0096 

-.1081 


,0941 


.0996 


. 1427 


1777 


1953 


-.3142 


-.1403  -.1619 


-.4096 


'.2m 


,0664 


.0007  -.0813 


.0856 


-.2816 


-.2473 


-.3159 


-.3541 


DATE  80  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1NS7 


ARCl 1-019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALOl  LEFT  WING  TOP  (RETU09) 

ALPHAOt  3)  * -1.97B  BETAO  ( H)  = 6.163 


SECTION  ( nUEFT  WING  ^OP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

,4270 

x/cw 

.793 

.1919 

.790 

-. 1593 

.808 

-.4263 

.834 

-.1803 

.039 

-.4647 

.050 

.857 

-.4350 

.862 

.865 

-.4925 

.879 

-.4134 

.900 

-.3518 

.905 

-.4415 

.919 

-.3941 

.950 

.953 

- . 3996 

.955 

-.3776 

,965 

-.3572 

1 .000 

-.1986 

ALPHAOt  4) 

■9  , 

,052  BETAO  1 1) 

a -E 

.5340  .6730  .7000  .0870  .9780  I. 0000 


-.4454  -.3049  -.3iea 

-.1590 

-.4697  -.1501 

■,4804  -.50oa  -.1971 

-,3C64  -.4860 

73 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

• 2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.2189 

-.0970 

-.0319 

.5335 

.010 

-.1330 

-.0340 

.4494 

.020 

-.1616 

-.0315 

.31  17 

.040 

-.0081 

. 1710 

.041 

-.1605 

.050 

-.1193 

.069 

.000 

.001  -.0102 

.086  .1656 

.094  .0000 

.113  -.1079 

.150 

.157 

.163  .1674 

.177  -.2326 

.889  -,0674 

.846 

.247  -.1606 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1,0000 

.7240 

,4124 

.2341 

.7011 

.4654 

,2930 

.6914 

.4167 

,8613 

.6607 
,2370 
. 1690 

.0819 

1491 

.0387 

,1479 

.02!  1 

.0018 

-.0545 

-.2380 

.3529 

-.3156 

-.8715 

-.3244 

-.4538 


1227 


date:  bo  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  mSB 


ARCl 1-019  IA81  LVAPCELHL  UNSEALD)  LEFT  MINO  TOP 


(RETU09J 


ALPHAOI  m « .052  BETAO  ( H - -6,173 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew  .2350  ,2990  .3GH0  ,M270  ,53MD  .6730  ,7800  ,6870  ,9720  l.OGOO 


x/cw 

.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,400 
.402 
.416 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.636 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
.798 
.B06 
,B34 
.839 
.850 
.857 
,862 
.865 
.879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


-.4754  -.5208 

-.4064 


.0749 

-.2993 


-.4304 


-.5271 


-,6651 


.0391 

-.2057 

-.0703 


-.4423  -.6587 

-.1327 


-.2500 


-.0529 


-.0617 

-.2450 


-.4501 

-.0430 


.2018 


-.1088 

-,4297  -.3847 


-.0949 


-.0357 

-.3726 


-,3440 


-.3352 


-.3532  -,2672 


-.4089 

-.3406 

-.2890  -.3468 

-.3677 

-.3437 

-.2149  -.2245 

-,3216 

-.3361 

-.3510 

-.1631  -.2680 


-.5259  -,4874 


-.5048 


-.7133 


-.3638 


-.6953 


-.6937 


.6027 


.8891 


.5759  -.6260 


“.8459 


-.4523 


-.9300 


.4174 


-.2935 


.3764 


DATE  eo  OCT  75 


[A01A  - pressure:  source  data  tabulatton 


PAGE  mE9 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETU09) 


ALPHAOt  in 


»05S 


0ETAO  ( 2)  - -it.lE? 


SECTION  ( 

DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/8W 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

x/cw 

.000 

-,2237 

- . 1 335 

-.0525 

.4993 

.6072 

. 6569 

.6454 

.6221 

.0452 

,010 

-. 1681 

-.0483 

,4250 

,4037 

. 4494 

.4032 

,2295 

,020 

-. 1927 

-.0349 

.2990 

,2921 

. 2855 

.2569 

. 1653 

-.1705 

,040 

.0005 

. 1687 

,04t 

1975 

,050 

-.1525 

.0482 

.0238 

.0025 

-.051 1 

.069 

-.2521 

.080 

-.1371 

.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
. 157 
. IB3 
.177 

.846 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

,550 

,565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

,750 

.760 

.775 


«,1522 


.1757 


,0137 

-.0415 

“,2402 

-.1422 


.0000 


.0846 


.0692 


, 1726 


,1257 

. 1646 
.1034 

.2702 


-.0201 


,0160 


.0026 


1920 


-.3517 


-.4490 


-.0904 


-.3235  -.3015  -.2644  -.3342 


-.4344  -.5060  -.5205  -.4883 


-.5274  -.6353 


-.4212  -.6160 


.0681 


,1072 


-.6755 


.0662 


-.4610 


-.5848 


-.7075 


-.4012 


-.6817 


,8034 


-.8349 


-.6104  -.5857 


-.8604 


-.3934  -.3976 


DATt  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tH30 


ARCn-Dlt  IaBI  LVAPfELHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


{RETJ09J 


ALPHAOr  H)  - *055  BETAO  ( 8)  ^ 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .8350  ,8990  *3640  .4870  *5340  .6730  ,7800  *S870  ,9780  KOOOO 


X/CW 


.793 

.79B 

.808 

,2051 

-.1006 

-,3575 

.B34 

-.0553 

,B39 

■ ,3940 

.850 

,857 

-,3659 

,868 

.865 

i67 

,879 

.900 

- . - / j 

-.3504 

.905 

- . 3749 

,919 

-.3617 

,950 

,953 

-.3527 

,955 
,965 
1 ,000 

-.3674 

-.3466 

-.1835 

-,3958  -*8653  -.8603 

-.8898 

-.3853  -.3593 

-.8501  -.5830  -.0140 

-.3107  -.3883 


ALPHAOf  4)  * ,063  BETAO  ( 31  = -.088 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
,080 
,040 
.041 
.050 
.069 
,080 
.OBI 
.085 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.859 
.846 
.847 


,8350  .8990 


-.8198  -.2509 

-.8735 
-.2790 

-,8907 

-.8409 


.0000 

-.8539 


-,0939 


.3640  .4870 


-.0698  ,4819 

-.0520  .3610 

-.0192  .2578 

,0180  .1493 


,0009 

,1394 


,1587 

1577 


5340 

,6730 

5977 

.5557 

35G0 

,3975 

2613 

,8589 

0410 

.0162 

1801 

-.8873  -.3008 


,7800 

.BB70 

.5554 

,5549 

.3708 

.820B 

.8347 

.1608 

.0034 

-.0485 

,8476 

-,3244 

.9780  1.0000 

-,0105 

-.1872 

-.2600 

-.4625 


-,2045 


- . 0834 


OEIGINAL  PAGE  IS  • 
OF  POOR  QUALEEY 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  4)  « 


.0S3 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  ( 3)  » -.022 


PAGE  1H31 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/SW 

x/cw 


.250 

.274 

-.3150 

.345 

.362 

.0  747 

,390 

-.2465 

.400 

.402 

-.4I> 

.410 

.429 

.0571 

,497 

-.1661 

,503 

.547 

-.0450 

.550 

.565 

-.0106 

.500 

,637 

.0539 

,630 

-.2416 

,650 

.670 

,700 

.0427 

.725 

.727 

-.0040 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.1222 

.793 

.1901 

.790 

1310 

.000 

-.3965 

.034 

-.0936 

.039 

-.4268 

,050 

.857 

-.4049 

,862 

,065 

-.4476 

.879 

-.3817 

.900 

-,3364 

.905 

-.4072 

.919 

-.3648 

.950 

.953 

-.3692 

.955 

,955 

1.000 

-.3731 

-.3685 

-.2007 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  ,3640  ,4370 


5340 

,6730 

,7000 

.0070 

.9720 

l.GOOO 

3604 

-.4672 

-.4047 

-.4759 

-.5634 

4764 

-.5769 

-.6623 

-.H337 

0466 

-.4708 

-.6030 

“.6342 


-.0638 


-.1250 


-.5781 


-.2513 


-.7496 


,4674 


“,8507 


-.3946  -.4917 

-.3079  -.2876  -.1582 

-.4249 

-.3199  -.2673  -.0759 

-.3353 


.6580 


-.2529 


tRETUQB) 


-.2952 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  1^32 


ARCH *01 9 1A01  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  MING  TOP 


(RETU09) 


ALPHAOt  4)  = .079  BETAO  C 4)  4.095 


SECTION  ( ULEFT  wing  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/P'l 

X/CM 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
,069 
,OBO 
,081 
,086 
.094 
.113 
. ISO 
. 157 
, 163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
.400 
.402 
.418 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.537 
.B3B 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
760 
.775 


,2350  .2990 

-.3017  -.3540 

-.3933 
-.3856 

-.3905 

-.3123 


,0000 

-.3605 

.0229 

-.2056 

.0948 

,1122 

-.1239 

-.0022 

-.1832 

.0527 

.0302 


.3640  ,4270 

-.0541  .3573 

.0253  .2974 

.0804  .2229 

.0977  .1450 


.0326 

.1407 

.1466 

-.1215 

-.0199 

-.2556 

-.2006 

-.3357 


.0313 

.0525 


-.1556 


.5340 

.6730 

,55se 

.3307 

,2433 

,4896 

.3485 

.2124 

.0469 

,0011 

-,0BDB 

-,2498 

-.2632 

-.3110 

-.3807 

-.3999 

-.5156 

-.0220 

-.1156 

-.1491 

-.1024 


.7800 

.8070 

,4716 

,4677 

.3133 

. 1801 

. 1093 

.1255 

-.0173 

-.0600 

-.3310 

-.3150 

-.4333 

-.4629 

-.6432 

-.5015 

-,1905 

-,2869  -.2924 


,9720  1,0000 

-.0834 

-.2235 

-.2901 

-.4725 

-.5259 

-,4884 

-.5286 

-.5726 

-.8389 


-.420B  -.4936 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1433 


ARC' 1-019  *A8I  LVAPtELHL  UNBEALD)  LEFT  WING  TOP  (RETU09) 

ALPHAOt  4)  « *079  BETAO  ( 4)  » 4.095 

SECTION  { ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

*2350  *2990 

.3640 

x/cw 

.793 

,730 

*1799 

-.1860 

.808 

.834 

1272 

.839 

-.4562 

*850 

.657 

.062 

*865 

-.4926 

-879 

-.4042 

*900 

-.3472 

,905 

.919 

-.3928 

.950 

.953 

.955 

.965 

1*000 

-.3539 

-*3673 

ALPHAOf  4] 

^ .0B6  BETAO  C ! 

SECTION  ( 

niEFT  MING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

*3640 

X/CW 

.000 

-.3381  -.4433 

-*0252 

.010 

-.4609 

.0351 

*020 

-*4419 

.0641 

.040 

,0769 

.041 

-.4249 

*050 

-,3406 

.069 

.080 

*08) 

*086  .1124 

*094  .0000 

.113  -*4292 

* 150 
*157 

*163  .1393 

. 177 
*229 
*246 

*247  -.2106 


*4270 

.5340 

*6730 

,7800 

.BB70 

-*4226 

-.4293 

-*4241  - 

*3061 

-*2506 

-*4367 

-*4568 

-.1236 

- . 3922 

-.4063  - 

,3630 

-.1237 

-.1639 

- 

.2640 

-.4772 

*=  6, 

. 161 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

*4270 

.5340 

*6730 

*7000 

*8870 

.3000 
*2461  ^ 
.1811 
*1181 

.5136 

.3014 

.2252 

.4530 

.3281 

*2025 

.4291 
.2919 
. 1790 

.4295 

.1882 

,U5B 

.0459 

.0023 

*,0147 

-.0506 

*0320 

-.0772 

-.2106 

.2323 

-.2027 

-.2951 

1082 


*9720  1.0000 


-.4583 


,9720  1*0000 


-.1033 

-,2217 


-.2377 


-*4502 


0725 


.0104 


DATE  aO  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  143H 


ALPHAOt  HI 
SECTION  ( 
Y/B\4 
X/CW 


ARCn-013  IASI  LVAPCELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 
« *OBB  BETAO  ( 5)  « 6.161 

ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.235J  .2990  .3BH0  .H270  .63^0  .6730  ,7B00  .SB70  .9720  1.0000 


CRETU09) 


.250 

-.2967 

-.3752 

.274 

-.2322 

,345 

.362 

,0889 

.390 

1033 

,400 

- . :6H3 

-.4831 

,402 

-.2966 

.418 

.429 

.497 

.503 

.1136 

-.1170 

.547 

.550 

.565 

.600 

.0007 

.0236 

-.0255 

-.1063 

.637 

.0531 

,638 

-.1670 

.650 

,670 

.700 

.0615 

-.1467 

.725 

-.1151 

,727 

.0357 

.730 

,750 

.760 

.775 

1648 

-.4444 

-.4878 

.793 

.798 

.1790 

-.1701 

.aoa 

-.4361 

.834 

1287 

.839 

-.4720 

.850 

-.4410 

-.3860 

.857 

.862 

-.4354 

.865 

.879 

-.5016 

-.4151 

.900 

.905 

-.3462 

-.4407 

-.4667 

.919 

.950 

.953 

- . 3972 

-.3990 

-.4025 

-.3697 

.955 

.965 

1.000 

-.3546 

- , 3778 

-. 1745 

-.2572 

-.2D8T 


-.5QSH 


'.6042 


-.4685 


‘ . 4952 


‘.3897 


'.4387 


*.3307  -.2646 


-.7020 


-.2921 


-,1209 


-.4546 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  14S5 


ARC  1 1-0 19  I A3 1 LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 


(RETU09) 


ALPHAOI  5)  - 2.173  0ETAO  ( 1)  « -5.1B0 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
,000 
,010 
,020 
.040 
,Q4l 
,050 
,069 
080 
,091 
.086 
,094 
,113 
. 150 
. 157 
, 163 
, 177 
.829 
,246 
,247 
,250 
.274 
,345 
,362 
.390 
,400 
.402 
.410 
,429 
.497 
.503 
,547 
,550 
.565 

,60u. 

,637 

.638 

,650 

.670 

.700 

.735 

.727 

.730 

.750 

,760 

,775 


.2350  .2990 


-,2012  -.0049 

-.1262 
-.1192 

1725 

-.H32 


.0000 

-.0966 

-.0962 

14BB 

.0548 


.0246 

-.2371 

-.0906 


-,2981 

-.1721 

-.3064 


.3640 

,4270 

-.0800 

,5297 

-,0090 

,3904 

-,0807 

.2387 

-,0215 

,0059 

-,0001 

,1098 

,1157 

-.2991 

, 1703 

-.471  . 

,3556 

-.4965 


-.2105 

1355 


,5340  .6730 

.7352  .7161 

,3161  -3632 

.1922  ,1034 

-.0576  -,0013 

- . 2224 

-,44S2  -.4509 


-,5493  -,5249 

-,5073  -.7396 


-,5547  -,7396 


-,6304 

-.1025 


.7800 

,8870 

.7025 

.6339 

.2905 

,0765 

.1322 

-,0034 

1201 

-.2033 

-,4110 

-.4445 

-,6156 

-.5753 

-.7695 

-.7373 

-.7448 

-.6268  -.6417 


.9720  1.0000 

.0019 

-,3047 

- , 36 1 5 
-.5534 

-.6982 

-.5498 

-,7852 
-.91 14 

-.9352 


-, 1541 


-.4089  -,4257 


DATE  ao  OCT  75 


1A81A  ^ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I43S 


f- 

i 

(: 

I 


ARC  1 1-019  1A01  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  5)  a.  173  0ETAO  [ 1)  -6.160 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .0990  .3840  .4070  .5340  .6730  ,7B00  .SB70  .9700  I.OOOO 


{RETU091 


I X/CW 


,793 

.1609 

.798 

1 169 

.808 

,834 

-.0378 

.839 

-.3767 

.850 

.857 

.060 

.865 

-.4117 

.879 

-.3500 

,900 

-.0931 

,905 

.919 

-.3530 

.950 

,953 

.955 

-.3374 

.965 

-.3508 

1.000 

ALPHAOt  5) 

» 0.175  BETAO  C c 

SECTION  < 

DLEFT  WING  TOP 

Y/0W 

.0350  .0990 

.3640 

X/CM 

,000 

-.1353  -.1797 

-. 1360 

,010 

-.0100 

-.1066 

.000 

-.0170 

-.0730 

.040 

-.0445 

.041 

-.0190 

,050 

-.0086 

,069 

.080 

,081 

.086  .0710 

.094  .0000 

.113  -.1005 

,150 
. 157 

.163  ,1183 

. 177 

.029  -.1086 

.046  -.1342 

.047  -,0i66 


-.3467 


-.3181  - 

.0307 

-.4972 

-.3461 

-.3005 

-,4950 

-,9006 

■ . 3590 

-.1830  - 

.0079 

-.3954 

.3106 

, 1361 

- 

.0091 

-.4319 

= -0 

.076 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.4070 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9700 

,4475 

.6635 

.6367 

,6032 

.5677 

- . 0689 

.3340 

.0904 

.3395 

.2780 

.0638 

.0057 

. 1809 

.1748 

. 1070 

-.0044 

-.3007 

.0777 

-.0479  - 

.0752 

-,1121 

-.0041 

- , 3708 

-.0101 

.0650 

- . 3872  - 

.4040 

-.3635 

-,4216 

-.5545 


-.0335 


UOOQQ 


DATE  50  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IH37 


ARCl 1-019  1A81  LVAPiELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 


(RETU09) 


AL«=HAO(  5)  « 2.175  BETAO  t 2)  = -E.07B 

SECTION  t nUEFT  MiNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .5350  ,5990  .3BH0  ,^^7D  .5340  .6730  .7800 


X/CW 

.aso 

.574 
.345 
.365 
.390 
,400 
.405 
.410 
.459 
.497 
.503 
.547 
,550 
.555 
.600 
.637 
,630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.834 
.839 
.650 
.057 
.862 
.B55 
.879 
,900 
,905 
.919 
.950 
.953 
.955 
,965 
1 ,000 


,0505 


-.0599 


.5718 


-.5266 


.1659 


,0651 


-.1918 


-.3009 


-.0913 


-.0830 


-.4387 

-.3506 


-.3639 


-,3879 


-.4712 


-.0066 


-.1338 


-,4165 


-.3800 


-.3834 


-.3654 


8970 

-.4819  -.5704  -.5015  -.5612 


15S2 


-.1458 


-.3747 


-.3058 


-.4059 


- . 3836 


-.  1547 


.9750  l.QOOO 


-.6831 


.5590  -.6890 


-,7665 


-.8180 


-.7691 


-,5030  -.6668 


-.7525 


-.7516 


-.  1544 


-.8*^82 


1086 


-.6340  -,6536 


.8486 


-.4181  -.4440 


-.4157  -.3009  -.4773 


.4168  -.4439 


-.5851  -.2350  -.1493 


-.2476  -,3765 


-.8304 


DATE  80  OCT  .’5 


I A3 1 A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  m3B 


ARCI 1-019  1A81  LVAPIELHL  UNSEALO)  LEFT  WING 

TOP 

(RETU09) 

ALPHAO(  51 

" 2 

187  BET AO  [ 31 

= 2. 048 

SECTION  1 

1 JLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2350 

.2990  .3640 

.4270  .5340  .6730  .7800  .B870  .9720 

l.QOOQ 

X/CW 

.000 

1940 

-.2921  -.1704 

.3571  .5793  .5590  .5519  .5031  -.1170 

.010 

-.3257  -.0954 

,2579  .2288  .2938  .2499  .0640 

,080 

-.3277  -.0073 

.1553  .1398  .1428  .1081  -.0067  -.3226 

.040 

.0201 

-053B 

.OHI 

-.3209 

-050 

- . 3044 

-,0641  -.0037  -.IMB  -.1093 

,069 

— . 3752 

.080 

-.2064 

.081 

- 

.0740 

-08S 

,0994 

.094 

.□ODD 

. ! 13 

-.3008 

, 150 

-.3496  -.3532  ',3180  -,4095 

.157 

-,5514 

.163 

.0966 



.177 

- 

.2023 

-.0526 

.245 

-.1191 

.247 

-.2370 

.250 

-,4in  -.5202  -.5547  -.5516 

.274 

.3342 

.345 

-.6615 

.362 

.0510 

.390 

-.2626 

.400 

-.4922  -.6052  -.7400 

.402 

- 

.4004 

.ma 

-,6646 

.429 

.0774 

.497 

1776 

.503 

-.7003 

.547 

-.061 1 

. 550 

-.1122  -,5615 

f , 565 

- 

.0535 

,300 

-,6970 

. 637 

-,0132 

.630 

-.2335 

.650 

-,6435 

.670 

-.0437 

.700 

-.0053 

IB13 

.725 

-.1409 

.727 

-.0717 

. 730 

-.8597 

.750 

-.3033  -,5749 

, 760 

, 1508 

.775 

-.4324  -,5090 



DATe  ao  OCT  75 

ALPHAOt  5)  - 2 

SCCTIOM  I HLEFT 


Y/BW 


X/CM 

.793 

.79B 

.808 

.B3H 

.839 

,850 

.857 

.863 

.865 

.879 

.900 

.905 

.9L9 

.950 

.953 

.955 

.955 

1.000 


.2350 
. 1696 


1A0IA  " PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA81  LVAP(ELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
,187  BETAO  ( 3)  ^ 2.048 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


PAGE  1439 


CRETU09) 


-.U73 

-.4842 

-.3453 


-.1621 

-.4456 

-.4019 

-.3971 


-.4054 

-.4216 

-.4317 

-.3833 


-.4226  -.3390  -.2000 


-.4628 

-.3787  -.3140 


,1167 


-.3546 


ALPHAOC  5)  « 2 

SECTION  I DLEFT  wing  TOP 


-.3823 

1442 

192  BETAO  I 4)  - 6.163 


^.2314 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
,247 


-.0368 


-.4176 


-.2349 


.0000 


.0780 


.0734 

.0875 

,0505 


> 1862 


-.3241  -.3495  -.3258  -.4218 


1650 


‘.7995 


-.3794 


-.3790 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3035 

-.4880 

-.0208 

.2416 

.5233 

,4910 

.4684 

.4256 

-.2016 

.010 

-.5040 

.0182 

. 1677 

.2226 

.2558 

. 1945 

.0133 

.020 

- . 4794 

,0406 

, 1054 

. 1406 

. 1 155 

.0622 

-.047! 

-.3647 

.040 

.0537 

.0455 

,041 

-,4150 

,050 

-,3860 

-.0396 

- , 0942 

1325 

-.2103 

.0000 


-.4050 


-.5645 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PAGE  1440 


ALPHA0(  5) 
SECTION  ( 
Y/0W 
X/CM 


ARCH -01 9 lABl  LVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  kJNG  TOP 
- 5.195  BETAO  [ 4)  « 6.163 

DLEFT  WING  TOP  OEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5350  .5990  .3640  .4270  -5340  .6730  .7800  .0070  .9750  1.0000 


(RETU09) 


.550 

-.3784 

.274 

-.2811 

.345 

.362 

.0728 

.390 

-.2309 

.400 

-.4534 

.402 

-,3603 

.418 

.429 

.1190 

.497 

-.1450 

.503 

,547 

-*0288 

.550 

-.0892 

.565 

-.0385 

.600 

.637 

.0064 

.633 

-,2242 

.650 

.670 

.700 

.0070 

,725 

-.1400 

,727 

-.0621 

,730 

.750 

.760 

-.1694 

.775 

-.4619 

.793 

* 1623 

.798 

-.1715 

.808 

-.4480 

.834 

-.1346 

.839 

-.4817 

.850 

-,4551 

,857 

-,4446 

,062 

.065 

-.5118 

,879 

-.4176 

.900 

-*?514 

-.4860 

.905 

-.4485 

.919 

-.3966 

.950 

-.3909 

,953 

-.4014 

,955 

.3745 

,965 

-.3625 

.000 

-*1519 

-.3784  -.4490  -.5185  -.5486 


-.7069 


-.5542 


1753 


-,6517 


-.7369 


-.6519 


-.6452 


-*7444 


-.5998  -.4360 


-.9302 


-.7153 


1995 


1098 


-,4213 


DATE  ao  OCT  75 


1A8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I 441 


ARCll-019  lABl  LVAPJELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 


<RETU09J 


ALPHAOI  61  « 4.247  BETAO  ( H 

SECTION  [ DLEFT  WING  TOP 


.063 
.080 
.001 
.006 
,034 
, 1 13 
.150 
. 157 
. IS3 
.177 
.223 
.2HS 
,247 
,250 
.274 
.545 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
,547 
,550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
,700 
.725 
.121 
.730 
.750 
-76C 
,775 


-6.141 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1965 

-.0247 

-.1382 

.4891 

-6990 

.6944 

.6719 

.5819 

-,1058 

.010 

-.0720 

-.1055 

.3011 

,1857 

,2316 

, I486 

-.0724 

.020 

-.0999 

-.0543 

.1346 

.0752 

.0550 

-.0047 

1626 

-,4692 

,040 

-,012Q 

-.0003 

.041 

- . ' 905 

.C50 

-.1229 

-.1601 

-.1916 

-.2502 

-,3402 

1063 


-.1349 


.0336 

1223 

-.3517 

-.3080 


.0000 


-.1193 


.0379 


-.2725 


-.2958 


-.2001 


,0375 

.0653 

-.2303 

-.4056 


-.3031 


-.2165 


-.1917 


-.3321 


-.5D40  -.5471  -,5211  -.5570 


-.3B1B 


-,5179 


- . 5554 


‘.6853  -.0321 


.6495  -.8006 


-.1516 


-.7570 


-,6301 


-.7465 


-.6235 


.6580 


-.5040 


-.661  I 


-.6454  -.7064  -.7012  -.6628 


,7249 


-.8085 


-.7469 


-,6658 


-,6905 


-.6615 


-.3912  -.4995 


DAre  eo  oct  75 


IA31A  - pressure:  source  data  tabulation 


ALPHAO(  6) 
SECTION  ( 
Y/DW 
X/CW 


» 4.347  SETAO  I n 

MLEET  WING  TOP 
.8350  .8390  .3S40 


ARCll-019  lABl  LVAPfELHL  UN5EALD1  LEET  WING  TOP 
“ -6.141 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

. 4c?70  ,5340  .6730  .7900  .8670  ,0780  1. 0000 


(RETU09) 


.793 

, 1 175 

.798 

I486 

.808 

’,3433 

,834 

-.0378 

,939 

-.3810 

-85D 

.857 

-,3396 

.868 

.865 

- ,4181 

-B79 

- , 3387 

.900 

-.8885 

,905 

- , 3558 

,319 

-.3338 

.950 

,953 

-,8961 

,955 

-.3815 

,965 

-.3893 

1,000 

1809 

ALPHAOI  61 


4,849 


BET AO  I 8)  = 


SECTION  f HLEFT  WING  TOP 


-,3507  -.8859  -,5556 

- . 8B98 

1883  -,8056  -.4829 

-.8811 

-4.095 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.080 
,081 
,096 
,094 
,113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.889 
.846 
.847 


1396 


.0000 


-.1390 


.0194 

.0594 

‘.8043 


1086 


-.3344 


- , 3857 


-.5378  -.5310  -.506B  -.5544 


-.6607 


-.6588 


-,6866 


Y/BW 

.E350 

.8990 

,3640 

,4870 

.534  0 

.6730 

,7800 

.8070 

.9780 

X/CW 

.000 

-.i9oa 

- , 098 1 

-.  i740 

.4508 

,6743 

,6597 

.6353 

,5439 

-.1587 

,010 

1483 

-,  1410 

.8747 

, 1758 

,8834 

.1370 

-.0060 

.080 

1533 

- , C990 

,1191 

,0733 

, 0543 

-.0079 

-,  1718 

-.4880 

.040 

-.0646 

-,C138 

,041 

1609 

,050 

-.1656 

-.1584 

- , 1 078 

-.8480 

-.3441 

-.5808 


.1783 


DBIGINAI'.  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I4H3 


ARCn-QlS  lA8t  LVAPtELHL  UNSEALD)  LETT  WING  TOP 


(RETU091 


ALPHAOt  6)  » 4,2M9  BETAO  C 2J  -4.095 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .B73i^  .7800  .8070  ,9720  J.OOOO 


X/CW 
.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.416 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.B3B 
.650 
.670 
,700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 
,793 
.798 
-BOB 
.834 
,039 
.050 
.057 
.862 
.865 
,879 
-900 
.905 
,919 
,950 
.953 
.955 
.965 
I ,000 


.0337 


-.4788 


-,6896  -,6903  -.6624 


-.7261 


-.3651 


-.5490  -.7930 

-.5351 


-.8227 


.0067 

“.2360 


-.0924 


-.3300 


-.2483 

-.3623 


-.6210  -.7764 

.2504 


1964 


-.7572 


-.6612 

-.1410 


-.7528 


.7604 


.6674 


.1355 


-.1916 

-.4285  -,4600 


.6227  -.6580 


1524 

-.366B 

- . 0685 

-.4023 

-.3565  -.2631  -.5251 

- , 3627 

-.6633 

-.4374 

-.3020 

-.3122  -.3328  -.6533 

-.3805 

-.3689 

-,2188  -,243B  -.4443 

--32BI 

-.3517 

-.3592 


-.73B8 


.6690 


-.1085 


.1957 


-.6279 


DATE  eU  OCT  75 


IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I'Jim 


ALPHAOt  61  “ 4,B5H  0ETAO  f 31 

SECTION  { ULEI^T  WING  lOP 


ARCil-013  IA01  LVAPIELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP 
-.OOB 

DEPENOENT  VARIABLE  CP 


(RETU091 


Y/BW 

.2350 

2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8370 

.9720 

x/cw 

.000 

1454 

-.2208 

-.245? 

. 354  3 

-GC59 

. 5929 

.5768 

.4971 

-.2249 

.O'O 

-.2042 

19?9 

.2125 

.1490 

.2074 

. 1276 

-.0918 

.720 

-.2916 

-.1167 

.0880 

.0558 

.0467 

-.0127 

-.1705 

-.5008 

.040 

-.0753 

-.0236 

.041 

-.2709 

.050 

-.2776 

-.151  1 

-.1070 

-.2427 

-.3376 

.069 
.080 
-00! 
.086 
-09H 
. { 13 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
-829 
■ 2HB 
.247 
-250 
.274 
.345 
.362 
,390 
.400 
,402 
,418 
-429 
,497 
.503 
.547 
.550 
-565 
-600 
.637 
.630 
.650 
,670 
,700 
.725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 


-.2576 


-.2609 


,0515 

-.1004 

-,3243 

-.2502 


.0000 


1 182 


.0363 


.2343 


.048! 

,0663 

1025 

-,3389 


.1105 


-- 1572 


-.2951 


-,4303 


-,5034 


-.1156 


-,3137 


-.4709  -,5in  -.4812  -.5403 


*.5973  -.7322 


, 1768 


-,4770  -.7103 


-,1781 


,7695 


-,1434 


-,1056 


-.5228 


-.6600 


-.5356  -,6374  -,6662  -,6430 


-.7468 


-.8069 


-,7890 


‘.7753 


-.7595 


-,6896 


-.6665  -.6426 


-,6902 


^367  -.4496 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULATI0N 


PAGE  1445 


ARCl 1-019  lABt  LVAPtELHL  UNSEALQl  LEFT  WING  TOP 


(RETU091 


ALPHAOt  6)  - 4.254  BETAO  ( 31  “ -.002 

SECTION  ( DLEFT  wing  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.c'rSO  .2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.793 

.1696 

.796 

1599 

.809 

- . 3894 

.834 

-.1002 

.839 

-.4413 

.850 

.857 

-.4087 

.B62 

.365 

-B79 

-.4028 

.900 

-.3^D0 

*305 

-.4194 

.919 

-.3948 

.950 

.953 

-.3901 

.955 

-.3707 

,965 

-.3622 

1,000 

1279 

ALPHAOt  6) 

« 4.256  BETAO  t 4) 

tL  ( 

.5340  .6730  .7000  .8070  .9720  I . 0000 


-.4276  -.3535  -.5019 

-.6991 

-.4397  -.6257 

-.2985  -.2446  -.2366 

-.2070  -.5875 

IQB 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.U270 

x/cw 

.000 

-.2169 

-.39?7 

-.2145 

.2784 

.010 

-.4388 

-.0791 

. 1581 

.020 

.040 

-.4251 

-.0125 

-0072 

.0728 

-.0119 

.041  -,3435 

.050  -.3723 

.069 

.OBO 

.081  -.1260 

-08B  .0666 

. 094  . 0000 

.113  -.3553 

.150 

.157 

.163  .05B3 

.177  -.2192 

.223 
.246 

.247  -.2805 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

.5421 
, 1294 
.0543 

.5329 

.1673 

.0270 

.5116 

.0992 

-.0353 

.4348 

-.1102 

-.1868 

-.3022 

-.5216 

.1293 

.2709 

1901 

-.2430 

-.3420 

-.531 1 

,4004 

-.4487 

-.4520 

-.5252 

-.6554 


.0072 


1006 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOC  61 


H.25B 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IASI  LVAP<ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  I H>  4.  JOG 


P*\GE  :4H6 


SECTION  t DLEFT  WING  TCP 


r/BW 

X/CW 


.2350 


.2990  .3640  .4270 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  .7800 


.250 

-.4500 

.274 

-.3407 

.345 

.362 

.0470 

.390 

-.2687 

.400 

-,5209 

.402 

-.4160 

.410 

.429 

.0879 

.497 

-.1759 

.503 

.547 

-.0501 

,550 

-.2053 

.565 

-.1095 

.600 

.637 

-.0736 

638 

-.2588 

.650 

.670 

,700 

-.0650 

725 

-.1636 

.727 

-.1863 

.730 

.750 

.760 

-.1733 

775 

-.4585 

.793 

.1426 

.798 

-.1650 

.808 

-.4280 

.834 

-.1398 

.839 

-.4032 

.850 

-.4452 

.857 

-.4335 

.862 

.865 

-.5044 

.879 

-.4170 

.900 

-.3510 

-.4768 

.905 

-.4411 

.919 

-.3984 

.950 

-.3136 

.953 

-.3755 

.955 

-.3715 

.965 

-.3564 

l.OOO 

-.1184 

8870 
.6220  -.6258 

-.7907 


-.7046 


1994 


.9720  1.0000 


-.7330 


-.7905 


-.7719 


-.7342 


-.6840 


-.3618  -.6217 


-.6020 


-.6749 


-.4886 


{RETU09) 


-.1695 


-.5306 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1447 


ALPHAO{  6)  4.255  BETAO  t 5) 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 
Y/BW 


)C/CW 
.000 
.010 
.CPO 
.040 
.041 
,050 
.069 
.090 
.091 
.096 
.094 
.113 
. !50 
. 157 
. IBS 
. 177 
,229 
.246 
,247 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,429 

^UQ7 

!503 

547 

.550 

.565 

.600 

.537 

.630 

.650 

,670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


ARCI 1-019  IA81  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
6.174 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU09) 


2350 

.2990 

.3640 

,4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.0070 

,9720 

2591 

-.5140 

-.0653 

.I960 

,4677 

,5002 

.4777 

.4020 

-,335s 

-.5193 

-.0229 

, lOtO 

, 1326 

,1699 

.0659 

-.1207 

-.5043 

,0033 

.0453 

.0636 

.0247 

-.0454 

- . 1 922 

-.5141 

.01  19 

-.DC4H 

3652 

-.4146 

-.1143 

1750 

-.2475 

- . 3445 

-.5222 

-.2400 

-.0843 

.0332 

.0000 

3999 

,0675 

,0300 

-.2035 

-,3706 

-,40B7 

- , 3B44 

-.5025 

-.6412 

-,0945 

2646 

.0608 

-,2501 

-,3014 

-.4126 

-,5396 

-.6085 

-,6116 

-.7355 

-.4078 

-.6159 

-.7771 

^,3837 


*1075 

-.0420 

-.24:^3 

-.1315 


1609 


-.0877 


-.1523  -.4309 


-.0290 


-.5479 


-.0232 


-.1449 


.2079 


-.2904  -.6001 


,1701 


',8313 


-.7505 


-.7104 


-.7115 


-.7092 


.4654 


.5064 


DATE  20  OCT  75 


IASI  A - PFESSORE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IM48 


ARC  11 -D 1 9 lA0t  UVAPtELHL  UNSEALDl  LEFT  WING  TOP  tRETUOSl 

ALPHAOf  6)  - 4.255  BETAO  ( 5)  « 6.  I7M 

section  ( ULFFT  wing  top  dependent  variable  CP 


Y/BW 

.2350 

2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.793 

. 1546 

.790 

1730 

,808 

-.4519 

.034 

-.1356 

.039 

-.4888 

.850 

.857 

-.4374 

,862 

.065 

-.5107 

.879 

.900 

.905 

-.3403 

-.41  17 

- . 4453 

.919 

-.3920 

.950 

.953 

-.3869 

.955 

.965 

1.000 

-.3600 

-.3690 

-.1266 

.5340  .6730  ,7B00  .0870  .9780  I. 0000 

-.4526  -.3266  -.2530 

- . 6537 

-.4746  -.3909 

-.2950  -.3215  -.0928 

-.1284  -.4836 


ALPHAOt  7)  - 6.369  8ETA0  ( U = -4.073 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

X/CM 
.000 
.010 
-020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
. 157 
. 163 
. 17  V 
.229 
.246 
.247 


.2350  .2990 


-.0933  -.0515 

1470 
-.1606 

-.1556 

-.1702 


.0000 

-.1450 


.1625 


.3640  .4270 


-.2325  .3731 
-.2477  , IB0O 
-.2033  ,0150 
-.1563  -.1026 


-,2734 

-.0635 


-oin 

-.3967 


,5340  .6730 

,6330  .6520 

.0307  .1119 

-.0470  -.0517 

-.2574  -.2863 

-.4041 

-.6153  -.6050 


.7000  .9870 

.6232  .5048 

.0184  -,2185 

-.1255  -.3022 

-.3546  -.4756 

- 6012  -,6501 


.9720  1.0000 

-.2763 

-.6690 

- . 6680 
-.7175 


1715 


-.2483 


C/'-- 


date:  ?o  OCT 

75  [ASIA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1449 

ARCn-019  !ABl  LVAPtELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 

CRETU09) 

ALPHAOC  7) 

- 6.369  BETAO  ( 1)  * ‘4,073 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640  .4370  .5340  .6730  .7B00  .0070  .9720  l.DOOO 

X'CW 

.250 

-.6598  -.7574  -.7592  ’-.7433 

-.5160 

.545 

‘.7303 

.363 

.0237 

-390 

- . 3968 

.400 

-.7036  -.0531  -.7969 

.402 

-.5693 

j-; 

.418 

-.7634 

.429 

.0103 

.497 

- . 2621 

.503 

-.7364 

.547 

1092 

-.6861  -.8163 

.5L5 

.4126 

1 ; • 

.BOO 

-.7861 

.637 

-.3257 

.638 

-.3699 

.650 

-.7151 

.670 

-.6831 

.700 

-.4318  -.6051 

,725 

-.2041 

.727 

-.4230 

i. 

.730 

- . 6768 

. 750 

-.6416  -.6886 

\ 

.760 

-.2411 

.775 

-.3818  -.6006 

!' 

.793 

.0978 

V 

.790 

1899 

J- 

.008 

-.3492 

.034 

- . 0646 

.039 

-.3916 

.850 

-.4034  -.4238  -.5618 

.857 

-.3529 

.862 

-.6835 

V 

.865 

-.4397 

1 

.879 

-.3641 

{■ 

-900 

-.2979  -.3509  -.6788 

.905 

-.3740 

.919 

-.3514 

.950 

-.3489  -.2890  -.5041 

.953 

-.3370 

.955 

- . 3349 

.965 

- . 3228 

j 

1 .000 

-*1202  -.2210  -.6545 

{ 

DATE  BO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  mso 


ARCH -019  1A91  LVAPIELHL  UN5EALDJ  LEPT  WING  TOP 


(RETU09) 


ALPHAOt  7j  = 6.370  BETAO  f 2)  « -2-035 


SECTION  ( IILEPT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/OM 

X/CW 
-000 
.010 
.020 
,0^0 
.04  1 
.G50 
.069 
.060 
-081 
.066 
.094 
,113 
. 150 
,157 
,163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
,345 
.362 
,390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
,650 
,670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350 

.2590 

,3540 

.4070 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

- . 0904 

-.1339 

- . 3479 

,3393 

.5058 

,6070 

,5842 

.4632 

- . 3308 

-.2227 

-.3045 

.1029 

.0095 

-.231  I 

-.2403 

-.2188 

.0159 

-.0336 

-.0600 

-.1332 

-.31  17 

-.6820 

-.1637 

-,0830 

-.2210 

-.2347 

-.2470 

-.2832 

-.3533 

-.4779 

-.6820 

-.3911 

-,2506 

-.0308 

.0000 

-,2006 

1600 

.0252 

-.3674 

-.5903 

-.5961 

-,5967 

-.6482 

-.7181 

-.2226 

ft 

-.216! 

.0322 

-.3812 

-.4985 

-.6302 

-.7423 

-.7505 

-.7413 

-.7388 

-.6752 

- 8390 

-.8012 

.0449 

-.2638 

-.1093 


-.3637 


-.2930 


-.3764 

-.4135 


-.6627  -.7987 

-.3474 


-.7340 


-.7910 


-.7246 

-.6000 

-.1878 


-.6881 


-.6447 


,6922 


1.0000 


-.7551 


-.6644 


-.2307 


3755  -.5610 


(OE-iJINAL  PAGE  IS 
PS  POOR  QUALITY 


date:  20  OCT  75 


IA91A  ■*  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATI'ON 

^RCli-Ql9  IA81  UVAP<ELHL  UNSEALO)  LEFT  WING  TOP 


.9720  I .OOGQ 


PACE  msi 


<RETU09) 


ALPHAOf  7) 

" 6,370  BETAO  t 2) 

« -2 

,035 

SECTION  ( 

t JLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BU) 

.235C  .2990  .3640 

.4270 

.5340  .6730  .7000 

.8870 

X/CW 

.793 

. I 150 

.798 

1906 

.000 

-.3842 

.934 

-.0847 

.039 

-.4345 

,050 

-.4029  -.3413  -.5575 

.857 

-.3768 

.862 

,865 

-.4670 

,879 

-.4060 

,9GQ 

-.3314 

-.3738 

-.6770 

,905 

-.3873 

.919 

-.3750 

.950 

-.2456  -.2636  -.4862 

.953 

-.3460 

.955 

-.3375 

.965 

-.3328 

1 .000 

-.1090 

1694 

-.6404 

ALPHAOI  71 

* 6,369  BETAO  t 3) 

a 

.0!5 

SECTION  C 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

.5340  ,6730  .7800 

.8B70 

X/CW 

,000 

-.1294  -.2404  -.4125 

.2890 

.5017  ,5697  .5438 

.4350 

.010 

-.3009  -.31 10 

.1231 

,0370  .0932  -.0020 

-.2390 

.020 

-.3106  1010 

-.0044 

-.0430  -,0621  -.1306 

-.3154 

,040 

1230 

-.0926 

.om 

,050 
.069 
,080 
,081 
,08B 
,09H 
.113 
, 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.2H6 
.247 


-.2674 


-.2547 


.2537 


-.2843 


.0000 


. noe 


.0127 

.0271 

-.2168 


-.2418 


.3876 


-.2766  -.3409  -.4769 


-.5782  -.5829  -.5788  -.6369 


-.6874 


.9720  ! .0000 

-.3652 

-.6780 

-.6820 


-.7438 


-.3499 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSUHE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  m52 


AUPHAOC  71 
SECTION  I 
Y/aw 

X/CW 

.25D 

.345 
.362 
.300 
.HOO 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.850 
.570 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.008 
.834 
.839 
.850 
.057 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
,950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


ARCU-019  IA8I  LVAP(ELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
• 6.369  8ETA0  I 3)  » .015 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  l.OOOO 


(RETU09) 


.0681 


“.lies 


-*3624 


-.3940 


.1415 


.0293 


,2635 


- . 3687 


-.3128 


-.0875 


-.4778 

-,3410 


-.3450 


-.4742 


',5244 


-.2870 


-.6056  -.7267  -.7359  -.7284 


-.2392 


-.1790 


-.4527 


-.4166 


-.3933 


-.3579 


-.7664 


-.6472  -.7991 


'*5779  -.7838 


.0307 


-.7750 


-.1075 


-.5917 


-.2139 


-.3968 


■.4102 


-.4163 


-.3781 


-.1148 


-.4133  -.4950 


-.7813 


-.7637 


-.8024 


-.7127 


-.6567  -.7044 


-.7112 


-.4224  -.3364  -.5630 


-.4126  -.695** 


-.2555  -.2461  -.4871 


.1332  -.6486 


'.7107 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IH53 


ALPHA0(  7)  « 6,366  BET AO  ( H) 

SECTION  ( nLEET  WING  TOP 


AfiCM-ni9  IASI  LVAPIELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
2.074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fRETUOgi 


Y/8W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.1660 

-,3242 

-,3732 

,24  19 

.5427 

.5395 

,5212 

,4143 

- . 3933 

,010 

-,3880 

-.2397 

,0906 

.0143 

,0817 

-.0065 

-,2403 

,020 

“,3741 

1007 

-,0134 

-,0577 

-.0643 

“,1304 

-,3162 

-.6834 

.040 

“,0612 

-,0953 

,041 

-.2941 

.050 

-.3219 

-.2482 

-.2748 

-.3397 

-.4656 

.069 
.000 
,oai 
,006 
.094 
. ! 13 
.150 
. 157 
.163 
.177 

.246 

.247 

.250 

.274 

,345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

.547 

,550 

.565 

.600 

.637 

,638 

,650 

,670 

,700 

.725 

,727 

.730 

.750 

,760 

,775 


.2984 


.2040 


,0794 

-.1151 

-.3408 

-,3265 


.0000 


-.0536 


.0219 


-.2510 


.0177 

,0164 
-. 1940 

- . 3474 


-.1569 


-.2196 


-.3338 


-.4443 


.5022 


-.2129 


-.  1563 


- . 3657 


-.5108  -.5665  -.5612  -.6279 


-.5527  -.7074  -.7193  -.7203 


-.5885  -.7547 


-.3245  -.7381 


- 8309 


-.7985 


-.7877 


-.1848 


-.2265 


-.6601  -.6852 


-,6884 


-.7376 


-.7727 


-.7700 


-.7643 


-.7124 


-.7070 


-,1910 


-,4351  -.4941 


DATE  20  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  145H 


ARC! I “01 9 1A91  LVAPCCLHL  UN5EALD)  LEFT  WING  TOP 


LRETU091 


ALPHAOC  7}  - 8.366  BETAO  ( 4)  “ 2.074 


section  ( tlLEET  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

,2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.793 

.1595 

.790 

-.1861 

.008 

-.4112 

.034 

-. 1 144 

.039 

-.4737 

.650 

.857 

-.4335 

.862 

.865 

-.4940 

.879 

-.4199 

.900 

-.3491 

.905 

-.4372 

.919 

-.3999 

.950 

.953 

- . 3859 

,955 

- . 373y 

.965 

-.3424 

1 .000 

-.0948 

ALPHAOt  71 

- S.3G5  BETAO  t 5) 

- 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I .0000 


-.4153  -.3597  -.5285 

-.7124 

-.4347  -.6737 

-.2729  -.2441  -.3619 

-.1644  -.6136 

127 


SECTION  t IJLEFT  WING  TOP 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.1862 

-.4044 

-.2493 

.2046 

,010 

-.4492 

1188 

.0717 

.020 

-.4353 

-.0403 

-.0147 

.040 

-.0322 

-.0795 

.041 

-.3003 

.050 

- . 3606 

.069 

.080 

.081  -.1929 

.086  .02!! 

.094  .0000 

.113  -.3266 

. 150 
.157 

,IG3  ,0077 

. 177 
.229 
.246 

.247  -.2965 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,53^^0 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

uoooo 

.4038 
-.0067 
- . 0740 

.5097 

.0548 

-.0819 

.4892 
-.0248 
-. 1531 

.3817 

-.2516 

-.3239 

-.4405 

-.6864 

-.2399 
- . 3599 

-.2967 

-.3551 

-.4739 

-.6976 

-.4723 

-.5608 

-.5618 

-.6335 

-.7333 


0014 


1583 


DATE  80  OCT  75 


lAQlA  “ PHESSURE  source  DATA  TABULATION 


PAGE  IH55 


ALPHAOt  7) 
SECTION  ( 
Y/ew 
x/cw 

.850 
.874 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
. 565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.799 
.008 
.034 
.039 
.050 
.057 
.062 
.065 
.079 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


ARCI 1-019  U81  LVAPfELHL  UNSEALD)  LEFT  WING  TOP 
- e.365  8ETA0  ( 5>  « 4.127 

DLEFT  WING  TOP  OEPENOENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .3640  .4270  ,5340  .6730  .7800  .0070  .9720  1,0000 


<RETU09) 


.0843 


-.0801 


.2082 


-.2285 


. 1294 


,0309 


1987 


.3023 


“.0948 


-.1466 


-.5063 

-.3407 


- , 3450 


-.3790 


-.4535 


1767 


‘.1167 


-.1905 


‘.5060 


-.4210 


-.4018 


-.3660 


-.5058  -.6664  -,7I6l  -.7228 


-.5621  -.7165 


-.2593  -.6048 


-.7874 


-.1803 


-.2107 


-.1912 


-.4532 


-.4460 


.4371 


-.3337 


-.0925 


-.4606  -.5076 


-.4477  -.3485  -.3166 


-.4642 


‘.2209  -.2519  -.1423 


-.7739 


-.9245 


-.7638 


-.7619 


-.7941 


'.7017 


-.6523  -.6460 


-.6967 


-.7017 


-.6172 


-*1467 


-.5596 


DATE  20  OCT  75 


1A81  A 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  I 1-019  1A8J  LVAPfELHL  SEALED)  LEF^  LUNG  TOP 


REFERENCE  DATA 


PAGE  1^56 
tRETujO)  i OCT  74  1 

PARAMETRIC  data 


SREF 

« 2690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  =• 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH 

1 , 100 

RN/FT  « 

P 250 

LREF 

« 1297.0000 

INCHES 

YMRP  ^ 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  « 

0.000 

ELV-00  - 

4.000 

EREF 

• 1297,0000 

INCHES 

ZMRP  ^ 

400.0000 

IN. 

ZT 

RUDDER  - 

,000 

'?0 

scale  « ,0300  scale 

0ETAO  ( n “ .019  ALPH40(  1) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


“G.POQ 

DFPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

.2990 

,3640 

.4270, 

,5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-,3252 

- . 229H 

-.0647 

.3337 

.4643 

.3497 

,2093 

,2974 

1218 

,010 

-.2410 

- . 0262 

.4300 

.5296 

.5143 

,5063 

.hB21 

-020 

-.2543 

.0102 

,3873 

.4615 

,4403 

.4516 

.4463 

-.1255 

.040 

.0394 

,3179 

-C4I 

-.3315 

.050 

-.1750 

.2799 

,2783 

.2981 

.3102 

.069 
.000 
.001 
.096 
.094 
, 113 
. 150 
.157 
-163 
. 177 
.329 
.246 
.247 
,250 
,274 
.345 
.362 
.390 
,400 
.402 
.419 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 


-'.2989 


-.1303 


,0507 


.0447 


,0021 


.0000 


.0810 


.1363 


.0730 


, 1033 


.2626 


.0607 


-.1028 


,2154 


-.0015 


-. 1279 


-.0632 


. 1497 


.1736 


1373 


-.0528  ,0319  .0144 


-.1363  -,1843  -,179! 


.0377  -,0302 


.0673  -.0553 


-,1059 


1,0000 


-.1693 


.0175 


1993 


-.2719 


-,2098 


-.1612 


■.1341 


-,1842 


,2600 


-.2897 


DATE  20  OCT  75 


BETAO  t n - 
SECTION  i ULErT 


Y/BW 

X/CH 


'I  AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11*019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
019  ALPHAOt  n - -6*200 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  . 2990  , 36H0  ,4270  . 53H0  ,6730  , 7B00  ,8870  , 9720  1 , 0000 


PAGE  1457 


(RETUIOJ 


.700 

, 1992 

-.0355 

.725 

.0329 

.727 

. 18SH 

.730 

.750 

.760 

- . 0393 

.775 

-.3995 

-.4392 

.795 

.8656 

.793 

- . 0734 

.808 

-.3870 

.834 

-.0427 

.839 

-.4099 

.850 

,857 

.862 

-,4032 

-.3486 

,865 

-.4455 

.879 

-.3927 

.900 

-.3167 

-.He'tO 

.905 

,919 

-.3782 

-,4089 

.950 

-.3695 

-,3540 

.953 

-.3677 

.955 
.965 
! .000 

-.4125 

-.3535 

-.2478 

-.4258 

-.3064  -.3073 


-.2248 


-.0600 


J777 


-.4711 


BETAO  I 1) 


.00! 


ALPHAOt  2) 


SECTION  ( 1 1 LEFT  WING  TOP 


-H.09! 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

,2990 

,3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7007 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3069 

-.2277 

-,0316 

.3827 

-5098 

.HI08 

.3596 

.3777 

-,1270 

.010 

-.2513 

-,0028 

.4183 

,4891 

.H864 

.4642 

,4117 

.020 

-.2714 

,0342 

.3560 

,4095 

.3835 

.3788 

,3690 

-,1004 

.040 

.0620 

.2716 

,041 

-.3251 

.050 

-,1883 

.2133 

.1878 

, 1904 

,1963 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.113 


-.2886 


.0000 


. 1695 


. 1524 


,0635 


-.1694 


i 


PAGE  iH59 


date:  20  OCT  75 


0ETAO  ' n • 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.001  ALPHAOl  2)  - -^.091 


SECTION  f n.LEFT  MING  TOP 
Y/BW  ,P3S0  .2990 


x/cw 

. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.2^6 

.2H1  “.1H15 


.790 

.800 

.83H 

.839 

.050 

.857 

.862 

.065 

*079 

.900 

.905 


‘•0723 


,250 

,27^ 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

,429  .0688 


. 1230 


.497 

.503 

.547  .0243 


-.0985 


,550 

.565 

.600 

.637 

.638  -.1464 


.650 
.870 
.700 
,725 

.727  .1374 


, 1582 


.730 

.750 

,760 

.775 

.793  .2512 


-.0597 


.4426 

-,3V64 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2344 

.0188 


1580 


, 1400 


-.0918 

-.4069 


• M270 

. 5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

-,13BS 

-.1029 

- , 1 130 

- . 1 121 

-.3205 

-.0H39 

1997 

-.2571 

-.3029 

-t3176 

-.3201 

-.3349 

-.eSHO 

-.3394 

-.4308 

-.5044 

-.3588 

.iiH? 

,0477 

-.0316 

-.20<*4 

.0136 

-.0245 

-.1549 

-.2028 

-.0H59 

-.4034 

-.4335 

-.2910 

-.2669 

- . 3906 

-.4051 

-.3413 

-.2253 

-.3900 


-.3812 


-.4027 


-.4243 


-.1599 


-.3389 


-,0886 


-.0283 


IRETUIO) 


DATE  eo  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  m59 


ARCl 1-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  IRETUlOl 

BET AO  t I)  - .00!  ALPHAOt  2)  - -H.Q91 

SECTION  t DLEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BM  .2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 

X/CM 

.919  -.3777 

.950  -.3626  -.3342  -.0777 

.953  -.3671 

.955  -.3530 

.965  -.4107 

l.OOO  -.2334  -.4224  -.4087 

BETAO  ( U - -.016  ALPHAOl  3)  - -2.000 

SECTION  t IILEFT  WING  TCP'  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

X/CM 

.000 

-.2779 

-.2409 

.010 

-.2700 

.020 

-.2850 

.OHO 
• OHI 

-.2948 

.050 

-.2054 

.069 

.080 

.081 

*086 

.09H 

,0000 

.113 

-.2617 

.150 

.157 

.163 

.177 

,229 

-.0721 

.246 

.247 

1657 

.250 

-274 

.345 

.362 

, 1084 

.390 

.400 

,402 

.418 

.429 

.0729 

.497 

1208 

.503 

.547 

-.0016 

.3640 

.4970 

, 5340 

-.0378 

.4186 

,5579 

-.0125 

.4041 

.4331 

.0231 

.3184 

.3424 

.0557 

.2243 

.1361 

-.0167 

.0821 

.1756 

-.2188 

.1996 

-.0918 

-.0272 

-.2515 

-.3197 

-.2002 

-.3567 

-.4276 

,6730 

.7800 

.0870 

,9720 

.4747 

.4494 

.3205 

.4400 
.4326 
. 3213 

.4334 

.3459 

.2907 

* .0380 
-.1080 

. 1012 

.1102 

.0943 

-.1847 

.2047 

-.2136 

-.2109 

-,3744 

.3542 

-.3570 

-.4050 

-.4469 

.5026 

-.6012 

-.5227 


1 .0000 


-.2315 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


BETAO  ( 1)  ■ -.016  AUPHAOl  3) 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


Y/014 

,8350  ,8990 

,3640 

x/cw 

.565 

.600 

.637 

.0908 

.639 

-.1948 

.650 

,670 

1 

,700 

, 1058 

'■' 

,785 

f 

.787 

,0580 

1 

. 730 

'i 

.750 

< 

,760 

i 

.775 

r 

,793 

,8184 

1 

,798 

-.1001 

i 

,803 

,83H 

-,0734 

V 

,939 

-.4068 

.850 

: 

,057 

r 

.868 

.865 

-.4441 

J 

,879 

-.3764 

,900 

-.3868 

'( 

,905 

1 

,919 

-.3798 

,950 

f 

,953 

|- 

,955 

-.3579 

,965 

-,41 13 

1.000 

BETAG  ( n 

^ -.088  ALPHAOC  4 

section  1 

1 JLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

,8350  .8990 

.3640 

X/CW 

,000 

-.8157  -.8488 

-.0688 

.010 

-.8738 

-.0471 

.080 

-.8738 

-.0103 

,0H0 

.0877 

,041 

-.8060 

ARCU-019  lA8t  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING 

TOP 

-8,000 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

,4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

,9780 

t , 0000 

,0696 

-.0050  - 

,0889 

-.5458 

,0055 

,0343 

lOlB 

-.5930 

',05.17 

-.4017  - 

.4545 

-.8359 

-.8378 

- , 6836 

'.3903 

',4014 

-,3990  - 

.3803 

-.1880 

-.1700 

.4050 

-.4816 

-.0585 

*.3635 

-.3479  - 

.3144 

-.0489 

•.8151 

- 

,4177 

-.3481 

M 

.085 

DEPENDENT 

variable  CP 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

t.oooo 

. 4844 
,3639 
.8610 

.5989 

.3689 

,8674 

.5506 

,3997 

,8534 

,5421 

,3663 

,8368 

.5394 
.8803 
. 1572 

-.0818 

-.1867 

. 15SI 


IRETUIO) 


lili‘inii‘'  I 


ti  itJj  j,  , liiikia.  I-rtistt;  liJ 


><b-:  V.ulrT  ii',  i/v  |. 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALT^Q 


DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  msi 


BET  AG  ( 1)  ••  -.022  ALPHAOC  HI 

SECTION  [ MLEFT  WING  TOP 


ARCll-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  ^ 


CRETUIQ) 


Y/BW 


.2350 


X/CW 
-050 
-069 
-080 
.081 
-086 
,09H 
- 1 13 
. 150 
. 157 
. 163 
-177 
.229 
-2H6 
.2H7 
-250 
.27^ 
;3H5 
-362 
.390 
-HOO 

,ms 

.H29 

,H97 

.503 

.5H7 

-550 

.565 

-600 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

-730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.908 

.B3H 

.039 


,2990 

-2339 


-3640 


-.2479 


-ODOQ 


, 1460 


.0105 


-.0919 


-.1961 


.1618 

-0779 


-.1492 


--2928 


-0843 


-.2405 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,0443 

-.1235 

-0197 

.0031 

-.0412 

-.2659 

--2919 

-.2904 

-.3275 

-.3253 

-.4639 

-.3741 

-.4626 

-.4855 

- , 5044 

-.5620 

-.4056 

-.5744 

-.6846 

-.4028 


.0722 

.0336 


-.4355 


-.1546 


.6974 


-.0315 


-.1023  -.5362 


-.2293 


.0219 


-.6444 


-.6040 


.0303 


.0396 


-.0407 


-.0637 


.8203 


0699 


-.2463  -.4487 


.0885 


.1804 


-.4105  -.4741 


-.0019 


. 1 143 
,4192 


- - 3934 


N l-fci  Id  He):/ i ^v-j 


DATE  20  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULAT10N 


PAGE  mss 


BETAO  « n « -,022  ALPHAOt  H) 

SECTION  I DLEPT  WING  TOP 


ARC M -01 9 IA81  LVAP<ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.085 

DEPENDENT  VARtAQLE  CP 


IRETUIOJ 


Y/SW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7000 

,0070 

.9720 

X/CW 

,850 

-,4U2  - 

.3110  - . 

. 1469 

.857 

-,4078 

.8Q2 

-.0193 

.865 

-.4492 

.879 

-.3314 

,900 

-.3361 

-.439! 

-,.2527 

.905 

-.4126 

.913 

-.3952 

.950 

-.3519  - 

.8931 

.0593 

.953 

- . 3766 

.955 

-.3753 

,965 

-.4220 

t.OOO 

-.2113 

- 

.HI  20 

-.3226 

BETAO  ( n 

- -.019  ALPHAOl  5) 

- 2 

.109 

SECTION  ( 

ULEFT  WiNG  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BH 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/C^ 

.0.00 

-.1760  -,223B 

-.1433 

,3979 

.6109 

,5097 

5030 

.5346 

-.0874 

.QIQ 

-.2651 

-.1164 

.2952 

.2566 

,3135 

. 2581 

.0650 

.020 

-.2738 

-.0596 

. !753 

. 1640 

, 1550 

. 1 161 

-.0062 

-,3145 

.040 

-.0196 

.0577 

.041 

-.2766 

.050 

-.262) 

- . 0584  - 

,0054 

.1172 

)903 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
, M3 
. J5Q 
. 157 
. 163 
. 1 77 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 


- . 0724 


-.2148 


-*3690 


.0000 


.0961 


- .2454 


-.3726  -.3636  -.3969  -.4125 


-.0987 


.23)2 


. 1085 
1353 


-.5539 


.2204 


-.3613 


-.4640  -.5570  -.5771  -.5813 


-.6746 


.0614 


-.2924 


OATC  ao  OCT  75 


IAS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IN63 


ARCn-019  lABl  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 


IRETUlOl 


betao  ( n 


-.019  ALPHACH  5J 


SECTION  ( ULEFT  wing  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.P350  ,2990  .36H0  .H270  .53^0  ,6730  .7800  ,0870  .9720  1,0000 


X/CW 

*HOO 

*»*02 

,ms 

,429  ,0647 

*497 

,503 

,547  -*0688 

,550 

,565 

.600 

,637 

.638  -.2684 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727  -.1216 

.730 


-.0534 


-.0396 


,750 

,760 

,775 

.793  .1784 


-.1195 


-.0861 


-.4263 


-.4050 


-.4071 


-.4031 


-.3043 


■■  j.,.-  n . , 


■.5361  -.6462 


- . 4465 


-.6391 


'.2666  -.6133 


-.7304 


-.7036 


-.1251 


-.9609 


-1,0045 


-.0093 


-.4747  -.7002 


-.4058  -.4318 


-.4108 


-.4464  -.3606  1683 


-,9806 


-.4250 


-.4596 


-.3386 


-.3543  -.2795  -.0814 


-.1817 


-.4357 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ^46^ 


ARCI 1-019  lABl  LVAPfELHL  SEALEOJ  LEFT  WING  TOP  tRETUSOJ 


r 

BETAO  ( 11 

• -.om  ALPHAOt  6) 

- 4 

.274 

SECTION  ( 

1 jleft  wing  top 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730  ,7000 

.8870 

.9720 

1.0000 

X/CW 

.000 

-.1454  -.2213 

-.2372 

.3616 

.6085 

,5986  .5772 

.4938 

-.2222 

t 

.010 

- . 2829 

- . 1048 

.2237 

. 1521 

,2162  .1342 

-.0860 

.020 

-.2929 

-.  noG 

,0955 

,0664 

,0553  -,00B9 

-.1677 

-,4969 

.040 

- . 0665 

-,0l6l 

.04* 

-.2699 

f- 

.050 

-.2779 

-.1485 

-.1762  -.2351 

-.3330 

t 

.069 

-.5191 

.060 

-.3039 

.001 

145Q 

i; 

.086 

.0621 

f' 

,094 

.0000 

i 

.1  13 

-.2596 

.150 

-.4516 

-,4900  -,5165 

-.5384 

4‘ 

» 

.157 

-.6543 

V 

.163 

.0713 

?■ 

.177 

-.2829 

i 

i 

.229 

-. lost 

I 

.246 

-.1748 

.247 

-.2586 

.250 

-.5290 

-.6260  -.6582 

-.6802 

t 

.274 

-.4087 

f' 

f 

.345 

-.7810 

.362 

.0397 

£ 

.390 

-.3294 

1 

.400 

-.5005 

-.7235 

-.8056 

.402 

-.4928 

|i 

f- 

.418 

-.8030 

£: 

.429 

.0800 

r 

.497 

-.2317 

1 

.503 

-.0585 

.547 

-.0978 

.550 

-,4857 

-,7029 

1 

.565 

-.1722 

1 

.600 

-.8072 

i 

.637 

-.1388 

.638 

-.3195 

.650 

-.7760 

.670 

-,9916 

.700 

-. 1614 

1769 

.725 

- , 1 145 

i 

.727 

-.2969 

.730 

-1.0052 

.750 

-.7851 

-.7003 

.760 

-.1134 

t 

.775 

-.4176 

-.4492 

QtiCl  if  l.-kLd  ky^>^>Llj 


DATE  ao  OCT  75 


BET AO  C t)  ■ 
SECTION  1 llLErT 
Y/BW  .2350 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IA01  LVAPiELHL  SEALED)  LEfT  WlNO  TOP 
.OlH  ALPHAO(  6)  - ‘4.274 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7600  .8870  ,9720  I. 0000 


PAGE  1465 


(RETUlOl 


,793 

. 1575 

,798 

- . 1292 

.BOB 

- . 3922 

.834 

-. 1018 

.839 

- . 4306 

.650 

-.4368 

-.3712 

.657 

-.4043 

.062 

.865 

-.4805 

.079 

’ -.4134 

,900 

-.3476 

-.4422 

.905 

-.4250 

.919 

-.3387 

.950 

-.3255 

-.2697 

.953 

-.4033 

.955 

-.3733 

.965 

-.4242 

1 .000 

1315 

-.2072 

0ETA.G  C 1) 

- .001  ALPHAOt  7) 

^ 6. 

376 

-.9904 


-.5539 


-.4585 


SECTIiON  t DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-. 1247 

-.2396 

-.4081 

.2683 

.5926 

.5749 

.5468 

.4364 

-.3683 

.010 

-.3082 

-.3183 

.1231 

,0324 

,0921 

- . 0074 

-.2371 

,020 

-.3005 

1839 

-.0038 

-.0382 

-.0621 

1357 

-.3149 

-.6819 

.040 

-.1195 

-.0940 

,041 

-.2665 

.050 

-.0810 

-.2466 

-.2774 

-,3537 

-.4712 

,069 
.080 
.081 
.096 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
,246 
,247 


-.2535 


.0000 


,0117 


-,2427 


-.3861 


-.1109 


-,2535 


.0272 

-.2165 


.3531 


-.6870 


-.5778  -.5781  -.6159  -.6410 


-.7725 


DATE  eo  OCT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  mes 


BETAO  ( 11  « .001  ALPHAOt  7) 

SECTION  i DLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

X/CH 


.2350 


.2990  .3640 


ARC  11 -01 9 IA8:l  LVAP<ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- 6.376 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  ,5340  ,5730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


IRETUIO) 


.250 

.274 

-.4681 

,345 

,362 

,0307 

, 33G 

-.3676 

,4  GO 
,402 
.418 
,429 

,0724 

-.5267 

.497 

,503 

,547 

-.11164 

-,2614 

.550 

.565 

-.2945 

.600 

.637 

-,2521 

.638 

*,3569 

.650 

,670 

,700 

-.3039 

.725 

.727 

-.3947 

.730 

,750 

.760 

-.1788 

.775 

.793 

, 1307 

.798 

1678 

,808 

-.4029 

.834 

-.0850 

,839 

-.4530 

.850 

,857 

-.4180 

.862 

,865 

*,4766 

.879 

-,4345 

.900 

.905 

,9-19 

.950 

-,3437 

-,40BH 

-.4293 

.953 

-.3895 

,955 

.965 

1,000 

-.4047 

-*3721 

-.1102 

i Sii-iiiJ-.'Wi  i iJ . «ai!  a*,  si 


-.6064  -.7262  -.7418  -.7450 


‘.0062 


-.6445  -.7981 


-.8660 


-.8406 


-.8157 


-.5973  -.7954 


',0276 


*.8381 


-.1903 


-.5882 


.8039 


,7310  -.7764 


-.7955 


-.4258  -,4985 


-.4403  -.3567  -.5856 


-.7989 


-.4336 

-.2587 


-.7599 


-.2309  -.4706 


-.1239 


-.6920 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ;^‘67 
(RETUl I ) C 17  OCT  75  J 


20  OCT  75 


ARCn-0t9  lABl  LVAPitLHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

LREF 

BREF 

SCALE 


2690.0000  SQ.FT.  XMRP 

1297. 0000  INCHES  YMRP 

1297.0000  INCHES  ZMRP 

.0300  SCALE 


976/0000  IN.  XT 
.0000  IN,  YT 

Ho.0,0000  IN.  zr 


MAGH 

ELV-ie 

RUDDER 


1 .250  BN/FT 
8.000  ELV-GB 
.000  SPOBRK 


ALPHAOC  n - '6.258  BETAO  t I) 

SECTION  I DLEFT  WING  TOP 
Y/BW 


-4.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.OBI 
.066 
.094 
.U3 
. ! 50 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.658 
.650 
.670 


2350 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

, 1069 

-.0378 

-.1431 

.2655 

.5247 

.4752 

,4460 

.4570 

-.1376 

- , 0547 

*.1032 

.3856 

.5906 

,6053 

.59B0 

.5412 

-.0819 

-.0802 

.3589 

.5167 

.5169 

.5243 

,5U0 

-.0746 

-.0763 

,2906 

1526 

- . 0994 

.3240 

.3307 

.3462 

.3479 

-.1163 

. 1600 

. 1676 

.0597 

.0000 

1065 

-.0236 

.1971 

.0173 

-.0500 

.0300 

.0000 

.0429 

-.2334 

-.0164 

0041 

.0743 

1304 

-.1402 

-.1863 

-.1738 

-.1537 

-.1571 

-.2611 

-.3163 

-.3469 

-.3073 

-.2741 


.0207 

.0259 


1238 


-.0955 


-.3030 


-.1063 


*.3045  -.3060 


.1354 


.0422 


-.4691 


-.4434 


-.4430 


..  : 


f,  ..?s !. i.tt hijf.'i j. 


2.250 

4.000 

.000 


DATE  80  OCT  75 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  mSB 


ARCl  1-019  IAB\  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (BETUU) 

ALPHAOt  U • “6:.258  BETAQ  t H * -«4 . 07B 

SECTION  t I ) LEFT  WING  TOP  ' DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .8350  .8990  .3640  .4870  .5340  ,6730  .7800  ,6970  .9780  1.0000 


X/GW 
.700 
.785 
.787 
.730 
.750 
,760 
.775 
,793 
.798 
,8GB 
,834 
.839 
,850 
.857 
.668 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
950 
,953 
.955 
,965 
1 .000 


.0308 


-.1063 


,8416 


.0630 


--U64 


.0589 

-.8668 

-.1671 

-.8574 


.0351 

-.8831 

-.8818 

-.8339 

-,8T57 


.0790 


-,8086 


-.8198 


-.8357 


-,8183 


-,4949 


.5159 


-.8937 


.8180  -,3506 


-.8086  -.1515  -,8036 


-,8341 


-.1917  -.1694  -.0519 


-,4733 


-.3043 


ALPHAOT  n * -6.844  BETAO  t 8) 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


,4098 
■ -8.087 

DEPENDENT  VARI.ABUE  CP 


-.3984 


-.8108 


Y/BW 

.8350 

.8990 

x/cw 

,000 

-.1705 

-.0711 

.OliO 

-.0973 

.080 

.040 

-.1833 

.041 

-.8009 

.050 

.069 

.060 

.061 

1343 

.086 

• .094 

.0000 

.113 

-. 1433 

,3640 

.4870 

.5340 

1645 

.8064 

.4798 

1854 

.3500 

.5685 

1008 

.3161 

.4958 

0919 

.8053 

.3107 

. 1764 

. 1540 

0876 

• 

6730 

.7800 

,8870 

.9780 

4866 

.3968 

.4058 

-.1904 

5677 

.5588 

.5104 

4894 

.4988 

.4803 

-.1898 

3175 

.3301 

.3308 

-.1568 


1.0000 


hjs  w4!i  vrf  f I , 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  m69 


ALPHAOt  IJ 
SECTION  X 
Y/BM 

X/CW 
. 150 
.157 
.163 
. 177 

.aeg 

.247 

.250 

.274 

,3H5 

.362 

,390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.790 

.808 

.834 

.639 

.850 

.857 

.862 

.865 

,879 

.900 

.905 


ARCl 1-019  lA8t  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
« -6.244  BETAO  < 21  - -2.027 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETUm 


‘.1020 


-.0490 

-.0398 

-.1300 

.0243 

.2427 


-.0507 


.0508 


.1076 


.0298 


.1712 

-.0248 

-.1196 


.0903 


.0195 


1319 


-.2560 


.0923 


.0143 

-.2396 


.0648 


-.2242 


-.2363 


6730 

.7800 

.8070 

.9720  l.OOOO 

0470 

,0000 

,0502 

-.2558 

1683 

1494 

-.1624 

-.2681 

322! 

- . 381  t 

1473 


-.3040 


.0268 


‘.1285  -.3693 


-.4612 


.4197 


. 1008 


-.0438 


-.4251 


-.2966  -.4831 


-.2080 


.2193  -.2431 


-.2222  -.1613  -.1612 


-.2850 

-.2347 

-.1856  -.2489 

-.2504 


-.3623 


-.1885 


DATE  30  OCT  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


pace  IH7Q 


ARCH -01 9 I AS  I LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  Wl.NG  TOP 


( RETUt 1 1 


ALPHAOt  [}  m BETAO  ( 3)  • -2.037 


SECTION  t MLEFT  v'!N0  TOP  DEPENDENT  VARIASLE  CP 


Y/BW 

.5350  .5990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

X/CW 

.919 

-.2376 

.950 

-,2161 

-.1880 

-.0333 

,953 

-,3335 

.955 

-.3340 

,9B5 

-.5796 

1 .000 

- . 3924 

-.4609 

-,1156 

alphaoi  n - *6.eo9  betao  < 3)  = 


SECTION  ( nLEFT  WTNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/aw 


x/ew 
.000 
.010 
,030 
,0H0 
,041 
.050 
.069 
,080 
.081 
.086 
.094 
.113 
, 150 
.157 
.163 
, 177 
.339 
.346 
.347 
,350 
,374 
,345 
.363 
.390 
.400 
.403, 
.418 
.439 
.497 
.503 
.547 


.3350 


^.3894 


-.3381 


-.1775 


-.1303 


-,0581 

-.0393 


,2990 

.3640 

.4270 

-,1303 

-.3006 

,:ai7 

-.1547 

-.  1707 

,2935 

-.1763 

-,144B 

,30B6 

-.1345 

,2^50 

-.1775 

-.0027 

. 1449 

.0000 

. 1566 

.0363 

-.0606 

-.0266 

-.1075 

.0453 

-.1073 

-.3381 


.5340 

.6730 

.7800 

.4494 

.5332 

,4742 

.3900 

.5330 

,4600 

.3419 

.5165 

.4580 

.31  13 

.3013 

.3047 

. 1798 

.0181 

.0536 

.0000 

. 1457 

-.1650 

1580 

-.3836  -.3111 


,8870  .9730  I. 0000 


.3548  -.3301 

.476:1 

.4509  -.3101 


.3131 

-.3338 


.0406 

-.3034 


-.1733 

-.3970 

-.3783 

1814 


-.0988 


-.3189 


I i.  w.  ifitt  w±i  ateiiSi:  rv.  S’  ili 


DATE  BO  OCT  75 


lABlA  - PF?ESSURE  SOURCE  DATA  TASULATIGN 


PAGE  1H7I 


ALPHAO(  1) 
SECTION  t 
Y/BW 


* *6.209  BETAO  i 3J 

ULEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARCH -019  IA0t  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
■ . 049 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  ,5340  .6730  .7800  ,8870  .9720  1.0000 


IRETUin 


\ 

*550 

- . 0035 

[- 

,565 

,600 

.0903 

,637 

.1258 

.638 

.650 

-.1119 

i 

.670 

i. 

.700 

, 1384 

.725 

.not 

.727 

.0920 

.730 

i 

.750 

.760 

.0531 

{ 

.775 

.793 

,2596 

- .2403 

.790 

.0035 

.808 

-.2360 

,834 

,0328 

,839 

--2604 

.850 

-.2409 

[ 

O Q 

.857 

-.2522 

i.'' 

.862 

•t)  Q 

n 

,865 

-.2941 

r 

,079 

-.2536 

.900 

-.1925 

-.2708 

.905 

.919 

-.2539 

-.2722 

§ ^ 

.950 

-.2476 

.953 

-,2468 

,955 

.965 

-.2423 

-.2806 

l.OOO 

-.3249 

®^LPHA0(  U 

^ -6.193  0ETAO  t 4) 

• 2, 1 14 

-.4559 


-.25S6 


.0440 


,4636 


SECTION  I ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARU0LE  CP 


*041 


-.2751 


-.4201 


.2945 


-.I860  -.4362 


-.2171 


.0155 


-.2146 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.3311 

-,1918 

-.2249 

. 1933 

.4448 

,3H62 

.2866 

.29iH 

-.3149 

,010 

-.2075 

-.1019 

.2855 

.5092 

.H90H 

,4742 

.4331 

.020 

-.2259 

-.1473 

,2804 

,4506 

.4271 

.4236 

.4115 

-.2459 

.040 

-.1314 

,2388 

DATE  aO  OGT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1473 


ALPHAOt  n • 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990 


ARC! 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.V93  BETAO  ( 4)  - 2.U4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUm 


X/CW 
.050 
.069 
,090 
. 001 
.006 
.034 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
, 177 
,229 
.246 
,247 
.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
,400 
,402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.557 
,565 
,600 
. 637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 
.793 
.790 
,806 
.834 
.839 


-.2162 


.2295 


,0000 


-.0185 


. 1430 


. 1574 


-.0780 


.0450 


1290 


-.0166 


5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

1.0000 

3047 

1739 

.2025 

.aasi 

.89H7 

-.2530 

0116 

. 0701 

. 0000 

.0267 

-,3203 

1309 

1543 

1615 

-.1823 

-.0933 


.0409 


-.2936 


-.0910 


-.1999 


-.2492  -,2922 


-.3782 


-,0693 


.1839 


- . 0949 


-.0305 


-.3190 


. 1237 


.0447  -.1065 


-.1002 


. 1452 


-.4403 


-.0826 


. 1491 


.1016 


.1036 


. 0743 


-.3998 


.0415 


-.1554  -.2205 


-.3168 


,2712 


.2489  -.2564 


-.0020 


.0281 


-.2462 


-.2718 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  n « 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1-0 19  IA81  LVAP  CELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
,193  BETAO  I Hi  ^ 2.UH 


PAGE  I«*73 


IRETUU) 


SECTION  C tlLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/cw 

.B50 

.857 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


.2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

-.2572  -.2164  -.1602 


-.2630 


-.31 14 
-.2294 


-.2967 


-.2695 

-.2702 

-.2569 


-.2898 


-.2644 


-.2753 


ALPHAGt  1)  ■ -6.181  8ETAO  « 5) 

SECTION  ( nUEFT  WING  TOP 


X/CM 

.000 

.010 

.020 

.040 

.041 

.050 

.069 

.080 

.081 

.086 

.034 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 


-.2823 

I 

-.2667  -.2208  -.0836 

-.4540 

4.175 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.2411 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1,0000 

-.2495 

-.2629 

-.2707 

1983 

-.1640 

-.1371 

-.1180 

. 1900 
.2645 
.2589 
,2218 

.4089 

.4763 

.4223 

.2987 

.4542 

.3930 

.aH09 
• >«366 
.3905 

,2902 

.4420 

.4200 

-.2169 

-.2153 

-.2269 

.2851 

.2588 

.S561 

.3035 

-.2274 


-.0277 


-.0966 


-.0810 


-.0044  .0972  ,0000  -0488 


-.1235  -.1568  -.1431  -.1609 


-,2799 


-.2758 


-.0827 


date:  20  OCT  75 


PAGE  1H74 


iA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI 1-019  IA81  LVAPCELHL  SEALEDl  LErt  WING  TOP  tRETUMl 


ALPHAOf  n - *6,181  BETAO  ( 51  H,t75 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


SECTION  t IlLEFT  WING  TOP 


y/Bw 

X/CH 

,400 

,402 

.418 

.2350 

.2990 

.429 

-.0746 

.497 

,503 

-.0841 

.547 
,650 
,565 
,60  b 

,637 

-.0227 

,638 

,650 

.670 

-,0975 

,700 

.725 

.1519 

.727 

,730 

.750 

,760 

.775 

.0983 

,36H0  ,‘♦870  .53^0  ,6730 


-,2337  -.2786 

-.1820 


. D78^  . 043^ 

.1352 

.1512 


. I O'tO 

, 1281 


.0542 

-.2445  -,2659 


,7800  .0870  ,9720  1,0000 

- .3510 

-,1643 

-,2760 

-.3331 

.0186 

-*0165 

-.2028 

-*1412  -,1555 


.793 

.3735 

.798 

.808 

.834 

.0279 

-.0015 

-.2396 

.839 

-.2634 

.850 

.857 

-.2492 

.862 

,865 

-.3057 

.079 

-.2656 

,900 

-.2083 

,905 

-.2869 

.919 

-,2520 

.950 

.953 

-,2548 

.955 
.965 
1 .000 

-.2781 

-.2491 

-.2182 

-.2554  -,2254  -.1542 

.0506 

-,2799  ,0104 

-.2633  -,2213  -,0872 

-.3095  -.2878 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT!OM 


PAGE  1475 


ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUll) 


; 

ALPHAO<  2) 

■ -4.161  BETAO  £ 11 

« -6 

152 

} 

1 

1 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

, 2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

,7000 

,8870 

,9720 

X/GW 

! 

,000 

-.0755  ,009H 

-.0975 

,3534 

.5264 

,5022 

.5559 

.5608 

-,0433 

» 

.010 

-.0194 

- . 0657 

.4308 

.5914 

.6260 

,6128 

.5344 

? 

£. 

.020 

-.0514 

-.0479 

.3705 

. 4994 

.5092 

.5107 

.4917 

-.0203 

e 

.OHO 

-.0337 

.2762 

i; 

.OHl 

1322 

.050 

- , O02H 

.2797 

,2900 

,3002 

,3016 

,069 

.000 

.OBI 


. 1460 


.0902 


- .0802 


^53 


.DBS 

.0812 

,094 

,113 

.150 

.157 

-,0843 

.0000 

-.1147 

-.0414 

.0000 

-.0165 

-.2259 

.163 

.177 

.1945 

-.0413 

.229 

-,0362 

,246 

-.0402 

.247 

-.0993 

.250 

-.2400 

-,2580 

-.2359 

-.2279 

,274 

-.2162 

.345 

,362 

,390 

.400 

,0735 

1726 

-.3672 

-,4159 

-.4406 

-,2753 

.402 

.418 

.429 

.497 

-.0316 

-,1259 

-,3277 

.503 

.547 

,550 

,565 

,600 

.637 

-,0351 

-.2085 

- . 3198 

-.4111 

-.4590 

-,5075 

-.3259 

,638 

.650 

-,17U 

-,5138 

.670 

-.5101 

,700 

-.2537 

-.4628 

.725 

-.0847 

,727 

-,2400 

.730 

.750 

-,5574 

-.5488 

.760 

.0425 

.775 

-.2394 

-,3276 

1 .0000 


-.0686 


,3101 


i-i  f r 'i’''7i''~i'ii  Ti’-l ’'T-'i-j'fiv''i  iir  iiiit'’r  irr'.A'ii  • • • '' •i!-'ir^i"iVii''r' ~i  in  ‘ *~^-iVi' 'f -if; i~- i-riil-*' •■ ''  i 


DATE  ao  OGT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1*476 


ALPHAOC 
SECTION  t 
Y/BW 

X/GW 

.793 

.799 

.808 

.834 

.839 

.850 

,857 

,862 

,865 

.879 


- 8ETA0  ( I) 

IVLEFT  WliNG  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARClI-019  TA8i  LVAPJELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -6.152 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .6870  ,9720  l.OOOO 


(RETUi I > 


. 1639 


.0647 


-.2644 


,0301 


-,2030 


--,2114 


-.1815 


1937 


-.2069  -.2175  -.5113 


-.4859 


.900 

,905 

-.1795 

-.2166 

-,2079 

-.>+266 

,919 

-.2205 

.950 

-.1569  - 

.1729 

-.2690 

,953 

-,1983 

,955 

,965 

1,000 

-.2537 

-.2176 

-.4103 

* 

.3911 

-.3510 

ALPMAOf  2)  « -4, 

149  BET AO  ( 2) 

^ -4. 

. 101 

SECTION  t IVLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7800 

,0870 

.9720 

x/cw 

.000  -,0974 

-.0259 

-.1325 

.3054 

,5795 

.5409 

,5097 

.5226 

-.0684 

,010 

-.0571 

-,1060 

.3893 

.5652 

.5959 

,5780 

.5055 

.020 

-.0892 

- . 0831 

.3392 

.4805 

,4856 

.4824 

.H6H2 

-,0656 

.040 

,041  - . 1640 

.050 

-.117.3 

-,0644 

.2496 

.2693 

.2776 

.2871 

.2818 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

,113 

.150 

.157 

,163 

.177 

,229 

,246 

,247 


1 186 


-.1216 


.0000 


.0512 


. 1697 


1 344 


.091  1 


-.1062  -,035?  .0000  -.0200 


-.1170 


-,2464 


-.0394 


-.0540 


.0501 


DATE  20  GCT  75 


IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOI  2)  - -H.IH9  BETAO  ( 2>  « -H.IOl 


page  1H77 


iBETUin 


SECTION  I ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5350  ,5990  ,3640  ,*4570  ,5340  ,6730  ,7800  .8070  ,9750  UOOOO 


XVCW 

.550 

,574 

*345 

*365 

.390 

.400 

.405 

.41:0 

.459  -.0514 

.497 

.503 

.547  -.0480 

.550 

.565 

.600 

.637 

,638  -.1631 

.650 

,670 

,700 

,755 

,757  -.5536 

.730 

.750 

,760 

.775 

.793  .1850 


-,5310  -.5472  -.5586  -.5201 


-,3551  -.4094 


-.2800 


-.0955 


-.3246 


-.2821 


^.3780  -.4331 


-.0070 


-.0405 


-,2971 


-.4970* 


-.5439  -.5453 


-.4911 


-.3188 


-.2223  -.2945 


-.2017 


-.2264 


-.2042  -.1912  -.4612 


-,2843 


-.4657 


-.2283 


-.2393 


-.2370 


-.2171 


-.2207 


-.1061  -.1708  -.1567 


-.4199 


-.2727 


-.3922 


-.4458 


-.3117 


* p 4 .» J^<arJ.<AV-^'aLv-Ay.  v -t  s*  i'. V 


date  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1478 


ARCll-QlS  IA8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETUI 11 

ALPHAO;(  ei  • '-H.ira  betao  t 3i  « .013 


SECTION  1 DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
,000 
, b 1 0 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.000 
. 081 
.086 
.094 
. \ 13 
. ISO 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.41:8 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350  .2990 

-.2823  -.1380 

1667 
1920 

-.2420 

-.2.008 


.0000 

-.1683 

-.0049 

1639 

.0089 

-.0943 

-.1243 

-.0552 
-. 1380 

*0756 

.0076 


.3540  .4270 

-.1924  .2249 

-.1590  .3061 

1313  .2707 

-,M61  .2132 


. 1218 

-.0123 

.1213 

-.0194 

-.0547 

-.1575 

-.1378 

-.2746 


. 0009 

.0650 


.0282 


.5340 

,6730 

.5242 

.5121 

.4381 

,4569 

,5148 

.4I9T 

.2470 

.2356 

.1017 

-.0827 

-.0330 

-.2047 

-.2129 

-.3267 

-.3598 

-.1427 

-.4019 

.0638 

-.0817 

-*2463 

-*2617 

.7800  .8070 

.4105  .4197 

.4991  .4369 

.4147  .4044 

,2302  .2390 

.0000  -,0393 

-.2030  -.2165 

-.4204 

-.5044 

-.4567 

-.3310  -.5051 


.9720  1 .0000 

-,2834 

-.1762 

-.2041 

-.2926 

-.3127 

-.1369 

-.3286 

-.4660 

-.3314 


ORIGINAL  PAGE  13 
OF  POOR  QUALEna 


DATE  eO  OCT  75 


ALPHAGC  ei  • -^.U9  BETAO  ( 31 

SECTION  ( nUEFT  WING  TOP 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-G19  !A8l  LVAPfEUHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
TAO  ( 31  » .013 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  IH75 


tRETUI 1 ) 


X/GW 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 


.2990  .36H0  ,4270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9720  KOOOO 

-.0216 

-.2508 

.0014 

-.2704 


-.3102 

-.2188 


-.2620 

-.2688 


-.2453  -.1828  -.1931 


-.2727 


-.4229 


.950 

-.2463  - 

.2082 

-.0597 

.953 

-.2562 

.955 

.965 

1.000 

-.3055 

-.2565 

-.3056 

.4747 

1416 

ALWAGt  2) 

« -4. 

090  BETAO  t 4) 

* 4, 

. 141 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BM 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

,8070 

.9720 

X7CU 

,000 

-.2989 

-.2813 

-.1607 

.2409 

.4496 

.3572 

,3153 

,3607 

-.1201 

.010 

-.2960 

-.1409 

.2727 

.4313 

.4324 

.4171 

.4056 

.020 

-.3032 

-.1231 

.2476 

,3587 

.3505 

.3497 

.3779 

-.1491 

.040 

-.1031 

.1986 

.041 

-.3089 

.050 

-.2735 

.2153 

, 1937 

, 1993 

.2305 

-.1761 


.1358 

-.0205 


-.0653  -.0272  .0000 


-.2756 


■ ' 


DATE  eO  QCT  75 


ALPHAO*  - -H.090 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-G13  1A81  LVAP  tELHL  SEALED)  LEPT  Wil.NG  TOP 
BETAO  t H)  - H.lHl 


page  I 4 bo 


(RETU1 ! ) 


SEC  r.I  ON  . I > LErT  W;i  NG  TOP 


y/Bw 

x/cw 


.8350 


,£990  .-se^o 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4870  .5340  .6730  .7800 


.8870 


,£50 

17B3 

,£74 

-.1340 

.345 

.362 

,0294 

.390 

-,1212 

,400 

- .2948 

.402 

-.2367 

.418 

.429 

-.0807 

,497 

-.0908 

.503 

,547 

-,0227 

.550 

- . 0017 

.565 

,0657 

.600 

,637 

.0989 

.630 

-.1200 

,650 

,670 

.700 

,0917 

.725 

,0990 

.727 

,0389 

,730 

,750 

,760 

.0241 

.775 

-.2566 

.793 

.8834 

,798 

-,0237 

.808 

-.2548 

.834 

-.0039 

,839 

-.2736 

.850 

-.2652 

.857 

-.2669 

,862 

,665 

-.3116 

,879 

-.8678 

.900 

-.8198 

-.2097 

,905 

-.2058 

,919 

-.2694 

.950 

-.8731 

.953 

-.8649 

.955 

-,2555^ 

.96^ 

-.3000 

.000 

-.8184 

.9780  1,0000 


^.£794 


-.4155 


-.1540 


-.3083 


-.4506 


-.:338 


.0547 


-.4459 


-.1654  -.3000 


-.3773 


-.0334 


-.4287 


,0738 


-.8873 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAttON 


PAGE  IHBt 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUir / 


ALPHAO<  2)  • -H.0B8  BETAO  ( 5)  • 6*203 

SECTION  ( n LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.2789 

-.3319 

-.1237 

.2340 

.010 

-.3419 

-.1060 

.2559 

.020 

-.3438 

- . 0066 

,2320 

.040 

- . 0746 

. 1973 

.041 

-.3230 

.050 

-.2919 

*069 

*080 

*081  ,ro8a 

*086  .0159 

.09^  .0000 

.113  -.3108 

.ISO 
.157 

.163  .1521 

.177  .0^10 

.229  -.1262 

.2H6  -.0094 

.247  -.1342 

.250 

.274  -.0918 

.345 

.362  .0414 

.390  -.0743 

.400 

. 402  - , 1 349 

.418 

.429  -.0749 

.497  -.0739 

.503 

.547  -.0107 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.5135 
.4526  , 
.3911 

.3690 

.4225 

,3464 

.2894 

.3926 

.3272 

.2813 

.3493 

.3254 

-.1968 

-.2161 

.2594 
, 1247 

.1897 

.1857 

-1075 

-.2345 

.0443 

-.0155 

.0000 

-.0359 

-.2971 

. 1425 

1951 

-.2028 

*.2196 

-.2831 

, 1 83B 

-.2881 

-.3972 

-.2863 


.550 

,565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.0456 


.1269 


.1234 


.0805 


.0408  -.0524 

1012 


-.3823 


-.0883 


.0393 

-0535 


-,324t 


-.0053 

-.2750  -.2977 


-.1879  -.1919 


l.OOQQ 


-.1798 


-.3731 


1,2 


DATE  eo  OCT  75  IA81A  ^ PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  1H0E 


ALPHAOf  5)  - -‘+,088  BETAO  ( 5)  • 

SECTION  t nUEFT  WING  TOP 


Y/BW 

x/ew 

.2350  .2990 

,3640 

,793 

,2342 

.790 

,808 

- . 0446 

,834 

-,0I70‘ 

.833 

.050 

.857 

.862 

-.3017 

.865 

-,3282 

.879 

-,2913 

.900 

.905 

-.2422 

.919 

.950 

.953 

- , 2965 

.955 

-,2765 

,965 

1.000 

-,3213 

ALPHAOt  3) 

■ -a.OHH  BETAO  t 1 

SECTION  ( 11 LEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

x/cw 

.000 

-.0586 

, 0077 

-.0916 

.010 

-.0289 

-.0716 

.020 

-,0599 

-.0509 

.040 

-.0193 

.041 

-.1384 

.050 

-.0924 

.080 

.081 

.086  .0568 

.09H  .0000 

.113  -,0977 

. 150 
. 157 

. 163  * 1620 

. 177 

,229  -.0632 

,246  -.0690 

,247  -.1159 


ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED) 
6,203 

DEPENDENT  VARIASLE  CP 


.4270 

,5340 

,6730 

.7800 

,8870 

-.2763 

-.2319 

- . 2B68  - 

. 2649 

-.1895 

-.3086 

- . 3055 

. 0194 

-.2865 

- . 2938  - 

.2458 

leie 

-.2343 

- 

.3729 

-,3136 

- -6 

. 159 

DEPENDENT 

variable  CP 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.0070 

.3954 
,4252 
.3284 
.21 35 

.6676 

.5502 

.4510 

.6382 

.5973 

.4598 

.61 17 
.5759 
,4575 

.6229 

.4053 

.4343 

.2140 

.2212 

.2290 

.2308 

,0982 

.0349 

-.1699  - 

.0925 

.0000 

-.0836 

-.0987 


LEFT  WING  TOP  (PETUM) 

*9720  1.0000 

,0398 


.9720  1,0000 

,0704 

.0334 

-.0408 

-.2273 


i.. . .s  ^ -.■  -tJ.'. 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1483 


ARCU-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOt  3)  - -2,044  BETAO  ( 1)  - -6.169 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,2350  ,2990  ,3640  .4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720  1,0000 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

,362 

.390 

.400 

,402 

.418 

,429 

.497 

.503 

,547 

,550 

.565 

,60b 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

,730 

.750 

,760 

.775 

.793 

.739 

.BOB 

,B34 

.639 

,850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOO 


-.2096 


-.2605 


-.3603 


.2346  -.3172  -.3010  -.2818 


-.3114 


-.4120  -,4614 


-.4809 


*.0596 


-,0477 


-.2054 


-.2618 


-.0664 


-,1531 


-.3881 


-.3168 


-.2988 


-.4644  ,*^.5114 


-.5098 


-,2775  -.4856 


-.5322 


-.5509 


,5823  -,5668 


-.5863 


-.4860 


-, 1960 


-,2731 


-•0231 


-.2116 


-.2226 


-.2197 


“,2500  -.2481  -,5433 


-,2391 


-.1704  -.5176  -.3694 


-,6160 


-,4666 


DATE  20  OCT  75 


IAS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  m84 


ARCn-019  1A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


t RE TUI  1 J 


ALPHAOt  3> 

- -2.029  BET AO  ( 2) 

- -2 

.075 

SECTION  C 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.1658  -.0775 

-.1505 

.2943 

.5927 

.5579 

.5253 

.5262 

.0182 

.010 

-.1168 

1059 

.3350 

.4946 

.5276 

.5082 

.4199 

.020 

1477 

-.0561 

.26 14 

.4089 

.4034 

.3977 

. 3751 

-.0450 

, 040 

-.0406 

.16*^4 

.041 

-.2120 

. 050 

-.1692 

.1931 

.1837 

. 1064 

,1867 

^ .069 

-.1050 

.080 

.0213 

. 081 

.0730 

. 08B 

.0014 

. 094 

.0000 

.113 

1533 

1 . 150 

-.1741  - 

.1134 

.0000 

-.1067 

!•  . 157 

-.2562 

. 163 

. 1068 

. 177 

- 

.0970 

.229 

-,0829 

.246 

-.0971 

.247 

1636 

.250 

-.2764  - 

.3131 

-.3019 

-.2RS1 

.27^* 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.4iB 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.636 

.550 

.670 

.700 

.725 

.727 

,730 

.750 

.760 

,775 


-.0858 

-.0737 

1032 

-.2319 


.0011 


.1639 


-.1967 


-.2395 


-.33B5 


-.3043 


-.3080 


-.3854  -.4468 


-.4109  -.4708 


-.4873 


-.1367 


►,3814 


-.1149 


-.5366 


-.5382 


1636 


-,0864 


.3517 


-.5602 


.0078 


-.5509  -.5520 


-.5983 


-.2507  -.3256 


DATE  eO  QCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAGC  3) 

- -3.039  BETAO  C 3J 

SECTION  < 

DLEFT  WING  TOP 

y/Bw 

.3350  .3990 

.3640 

X/GW 

.793 

. 1599 

.798 

-.0173 

.809 

,834 

.0055 

.839 

-,3643 

.850 

.857 

.863 

.665 

-.3030 

.079 

-.3601 

,900 

-.3348 

.905 

.919 

-.3704 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.GOO 

-.3039 

-.3610 

ALPHAOC  3) 

- -2.008  BETAO  t 3) 

SECTION  [ 

D LEFT  WING  TOP 

Y/BM 

.3360  .3990 

.3640 

x/cw 

.000 

-.3594  -.3170 

-.1508 

.010 

-.3455 

-.DBS 

.030 

-.3630 

-D016 

.040 

-.0661 

.041 

-.3909 

.050 

-.3570 

.069 

.OBO 

.oai 

.086  -.0307 

.094  .0000 

.113  -.5456 

. 150 
. 157 

. 163  . tat  0 

.177 

.539  1063 

.3H6  -.0589 

.347  -.2305 


ARC n -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED) 
-3.075 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4370 

.5340 

.6730 

.7800 

.86'»0 

-.3306 

-.3484 

-.3384  - 

.3115 

-.4788 

-.3718 

-.3515 

-.4393 

-.3600 

-.3170  - 

.1774 

-.2099 

-.3501 

- 

.4330 

-.3505 

.060 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.4370 

.5340 

.6730 

,7800 

.0070 

.3146 

.3158 

.3560 

.1776 

.5377 

.4160 

.3377 

.4693 

.4450 

.3337 

.4208 

,4373 

,3310 

.4394 

.3461 

,3053 

.1403 

.1451 

.1434 

.1370 

,0739 

.0038 

-.1487  - 

.1132 

.0000 

-.1358 

-.0553 


LEFT  WING  TOP  tRETUll) 

.9730  l.QOOO 

-.6596 


.9730  l.QOOO 

-.1144 

-.1493 

-. 1916 
-.3989 


DATE  SG  OCT  75 


tAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  \M8B 


ALPHAOil  3) 
SECTION  ( 
, Y/BW 

X/CW 

.250 

.274 

.345 

.368 

,390 

,400 

.408 

.418 

.489 

.497 

,503 

.547 

.550 

,565 

.600 

,637 

,630 

.650 

,670 

.700 

.785 

,787 

,730 

.750 

.760 

.775 

,793 

,790 

,800 

.834 

,839 

.850 

.857 

.068 

,BB5 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


ARCn-Q19  IASI  LVAPTELHL  SEALED)  LEFT  WiiNO  TOP 
- -8.0Q8  0ETAO  ( 3:)  - 8.060 

ULEFT  mm  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP. 

. 2350  ,8990  .3640  , 4870  .5340  ,6730  . 7800  .8070  . 9780  1,0000 


tRETUin 


-.0980 


-.0404 


-.1579 


-.0717 


. V890 


,0868 


1857 


-.1638 


-.1967 


-.8905 


',2448  - . 8849  - .893 1 - . 3068 


-.3139 


-.3588  -.4101 


-.4848 


-.8367 


-,3682 


-.0571 


. -.8835  -.4373 


,0258 


-.5313 


-.4943 


.0215 


.0104 


1500 


-.5335 


.0241 


-.3870 

-.2482 


-.3806 


-.0531 


-.8901 


-.8986 


-.2948 


-.8836 


- , 0054 


-.8732 


-.2893 


-.3188 


-.8833 


,8387 


.4110  -.5817 


-.6077 


-.8709  -.8008 


-.2718  -.8321  -,8l9l 


-.2951  -.8181 


-.8011  -.8825  -.0648 


-.4554  -.2538 


,4719 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IH87 


ARGU-0J9  IA9I  LVAPtELHL  SEALED:)  LEFT  WING  TOP  (RE TUI  1) 

ALPHAGt  3>  * -i.995  BET AO  ( ^)  « 6.179 


SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.059 
.080 
.001 
.086 
.094 
. M3 
. 150 
. 157 
- 163 
.177 
.223 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.750 
.775 


. 2350  . 2990 

-.,2957  *.3711 

-.3826 
*.3733 

-.3352 

-.3100 


.0000 

-.3374 

-.1243 

-.2300 

,06% 

-.0533 

-.0615 

.0250 

-.1027 

.0683 

.0070 


.3640  ,427D 

-.1157  .2760 
-,0937  ,2532 
-.0569  .2127 
-.0430  .1668 


. 1063 

.0175 

.1327 

-.0037 

-.0041 

1269 

-,0899 

-.2176 


.0400 

.0855 


-.0274 


.5340 

.6730 

.5407 

.4108 

.3407 

.4214 

.3910 

.2908 

.1702 

.1196 

.0344 

-.U57 

-.1029 

-.2069 

-.2441 

-,2975 

-.3502 

-.0352 

-,2933 

.0220 

-.0159 

-.2921 

-.3019 

.7800  .8070 

,3607  .3561 

,3604  .2960 

,2750  .2533 

.1134  .1040 

.0000  -.1239 

-.2370  *.2670 

-.45' 

-,4672 

-.2313 

^234  -.3324 


.9720  l.OOOO 

-.0853 

-.1447 

-.1961 

-.2063 

-.2991 

-,2327 

-.3445 

-.4016 

-.6037 


DATE  aO  GCT  75 


lABlA  ' PRESSURE  SGURGE  DATA  TABULATION 


PAGE  mss 


ARC  It -01 9 tAS't  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  UiNG  TOP 


CRETU'I  I ) 


ALPHAGf  3)  -1,995  BETAO  ( H)  » 6,179 


SECTION  i IlLEFT  WTNQ  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aW  .3350  ,2990  .36H0  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1,0000 


K/GW 

.793 

.798 

.806 

,834 

.839 

,050 

,057 

,86a 

.865 

.079 

.900 

.905 

,919 

.950 


. 333 

,965 

I .000 


.1970 

- , 0682 

-.8098 

-,0437 

-.3161 

-.8979  -,2783  1891 

-,8969 

-,ai6o 

-,3516 

-,303E 

-.2563  -.3192  -.0358 

-.3190 

-.2903 

-.3058  -.8497  -.0560 

-.2076 

-,2831 

-.3207 

-.2314  -,3933  -.3150 


ALPHAOl  4)  « .066  BETAO  t 1)  ■ -6,174 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SW 


X/CW 
.000 
,010 
.020 
,040 
.041 
,050 
,069 
,080 
,001 
.086 
,094 
,113 
, 150 
.157 
.163 
,t77 
,229 
.846 
,247 


.2350  . . 2990 


-,0951  .0106 

-,0301 
-.0645 

-.1489 

-.0842 


.0000 

1023 


-.0832 

-,noi 


.3640  .4270 


-.0965  .4080 
-.0657  .3909 
-.015t  .8749 
-.0081  .1532 


,0248 

.0248 


,1156 

-.1680 

-.1107 


.5340 

.6730 

.7118 

.6994 

.5030 

,5470 

.3994 

,3937 

.1404 

,1419 

,0207 

.8388  -.1874 


.7800  ,8070 

.6757  .6950 

.5193  ,3876 

,3010  .3258 

.1334  .1158 

,0000  -.1633 


.9780  1,0000 

.1580 

-.0105 

-.0890 

-.2843 


DATE  SO  GCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IHS9 


ALPHAOt  HJ 
SECTION  i 
Y/BW 
X/CM 


ARC II -019  IASI  LVAPfEU.L  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- ,066  BETAO  t n - -6.17H 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  ,2990  .3BHQ  ,H270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9720  I.OOOO 


[RETUl I ) 


.250 

-.3710 

.274 

-.3099 

.345 

.362 

.0367 

.390 

-.2576 

.400 

-,4802 

.402 

-.4083 

.418 

.429 

-.0595 

.497 

-.1746 

.503 

,547 

-.0657 

,550 

-.509^1 

,565 

-,4140 

.600 

,637 

-.3743 

,638 

-.2286 

,650 

.670 

,700 

-.3301 

,725 

-.2876 

.727 

-.2918 

,730 

.750 

.760 

-.1379 

,775 

-.3493 

.793 

-.0338 

,798 

-.0962 

.808 

-,2303 

.834 

-.0215 

.839 

-.2317 

,850 

-.2459 

.857 

-.2205 

.862 

.865 

-.2835 

,879 

-.2369 

.900 

-.2059 

-.2357 

,905 

-.2408 

,919 

-.2463 

.950 

-.1863 

.953 

-.2244 

.955 

-.2453 

.965 

-.2807 

1,000 

-.3733 

.3710  -.3847  -.3644  -.3470 


-.3946 


-.5322 


^.1995 


-.4948 


-.5003 


-.6037 


-.5680 


-.7037 


-.5815  -.6169 


-.6538 


-.7997 


-.5351 


-.3729 


.51 16 


date:  80  OCT  75 


lABlA  - PRCSSURE  SOURCE  DATA  TABULATI'ON 


PAGE  1H90 


AUPHAO't  H)  - *073  BETAO  < 31 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


ARCn-019  !A81  UVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
’H . S3H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUll) 


Y/BW 


X/CW 
.000 
.010 
.030 
.040 
,041 
,050 
,069 
,000 
,081 
,086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
,339 
.346 
,347 
.350 
.374 
.345 
,363 
,390 
.400 
.403 
,419 
,439 
.497 
.503 
,547 
.550 
-565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.735 
*737 
.730 
.750 
.760 
.775 


.3350 

-.1590 

-.3139 

-.1509 


-.1513 


.3990 

*3640 

.4370 

.5340 

*6730 

.7800 

,8870 

,9720 

-.0375 

-.0833 

.3673 

.6671 

.664  1 

.6307 

.6539 

. 1300 

-.0001 

-.0319 

.3568 

.4689 

.537! 

.^e55 

,3697 

-.  niH 

-.0393 

.3495 

.3743 

,3764 

• 350H 

,31 63 

-.0332 

-.0373 

* 1350 

-.1337 

. 1355 

, 1342 

. 1 169 

*1074 

-.1066 

- . 0383 

*0170 

.0073 

.0000 

. 1015 

1631 

- . 3338 

-.1067 

.0000 

l.'BBO 

-,2950 

-*0971 

-.1170 

- , 3092 

-.3610 

-,3855 

-.3691* 

-*3518 

-,4003 

.0081 

-.3565 

-.4637 

-,5264 

-.5322 

-.0742 

-.0902 

-.2383 

-.2858 


-.4006 


1936 


-.39T7 


-*4942  -*5578 


-.3349 


■*6002 


-*3155 


-*1794 


-.5536 


-.1014 


-.2329 


-.4957 


-.5802 


-.6909 


.5840  -.6142 


-.6783 


-.2897  -.5042 


t 


.vj  i 5 1 


ORIGINAL  PAGE  13 
OF  POOR  QUAUra 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1^91 


ARCn-019  IA0I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  tRETUIl ) 

ALPHAO't  HJ  * .07S  BETAO  ( S)  • 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

f- 

X/CW 

.793 

.0160 

.798 

-.0720 

.808 

-.2240 

.034 

-.0163 

.839 

-.2411 

.050 

.857 

-.2298 

.062 

.865 

- . 2942 

,879 

-.2521 

.900 

-.2193 

■: 

.905 

-.2464 

.919 

-.2640 

.950 

j; 

,953 

-.2377 

i" 

i: 

.955 
,965 
I .000 

-.2996 

-.2576 

-.3740 

.53H0  .6730  .7900  .8870  .97S0  l.OOOO 

-.3780  -.S79B  -.5659 

-.7980 

-.S66S  -.5328 

-.3007  -.8H18  -.3753 

-.3811  -,49H0 


ALPHAOt  * .075  BETAO  < 3)  = -.018 


SECTION  ( PLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.O^+O 
.041 
,050 
,069 
.080 
.081 
,085 
.094 
. \ 13 
.150 
.157 
.1'63 
.177 
.229 
.246 
,247 


.2350  .2990 


-.3287  -.1545 

-.1942 
-.2106 

-.2799 

-.2252 


.0000 

-.1989 


-.1133 

.2180 


.3640  .4270 


-.166H  .3590 
-.0901  .3273 
-.0775  .2301 
-.0675  .1296 


.0220 

-.0320 


. 0799 

-.1351 

-.1056 


.5340  .6730 

.6115  .5703 

.4009  .4422 

.3M5  .3048 

.1010  .0051 

-.0532 

-.2305  -.1022 


.7800  .8870 

.5371  .5331 

.4122  .3122 

.2090  .2585 

.0761  .0735 

.0000  -.1850 


.9720  l.OOOO 

.0729 

-.0575 

-. 1276 
-.3036 


<h  s.  ilii 


1 .'.-'•I  ^ 


l:ate  ao  oct  75 


IA8!A  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1MS2 


ALPHAO(  41 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CW 


ARCn-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
» .075  BETAG  ( 3)  = -*018 

nLEFT  W-IINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.B350  .8990  .3640  .4870  .5340  ,6730  .7800  .BB70  .9780  1,0000 


tRETUl I ) 


.850 

-.3214 

.874 

-.8519 

.345 

.368 

-,0169 

.390 

-.8103 

,400 

-.4117 

.408 

-.3545 

.418 

.489 

1038 

.497 

-.  1647 

.503 

.547 

-.0778 

.550 

-.4898 

.565 

-.3231 

.600 

.637 

-.1486 

.639 

-.1998 

.650 

.670 

.700 

-.8089 

.785 

-.1184 

.787 

-.8446 

.730 

,750 

.760 

-.0356 

,775 

- .8878 

,793 

,1874 

.799 

-.0579 

.808 

-,2537 

.934 

-.0335 

.839 

-.8817 

.850 

-.8598 

.057 

-.271 1 

.868 

.965 

-.3879 

.879 

-.8885 

.900 

-.8590 

-.8766 

.905 

-.8951 

,919 

-.8979 

.950 

-.8483 

.953 

-.8755 

.955 

-.2914 

.965 

-,3313 

1.000 

-.3057 

’.3214  -.3761  -.3607  -.3615 


-.3903 


-.5876 


■■  J.  <- 


.2856 


-.4706 


-.5667 


-.5596 


-.4069 


-.6511 


-.5507  -.5987 


-.7090 


-.7415 


‘.HB60 


-.4459 


-.4248 


.*1*^  •***>  Ls.  Ur  klu  h'Jsvtii  f^Abti.  ^-•A'.e ! k jki- ; 


- iLi'Z  kk*-  iLr  •■^L  i : u ti  I .•»  lWiT 


DATE  0Q  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SGURI'E  DATA  TABULATION 


PAGE  IH93 


ARC n ”01 9 IASI  LVAPfELHL  StALEDl  LEFT  WING  TOP 


(RETUm 


ALPHAOl  H)  ,088  BET  AO  ( 4)  - 4,105 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 


x/cw 

.000 

.010 

.oeo 

.040 

,041 

.050 

,069 

.oao 
.081 
,0B6 
.094 
. ! 13 
, 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.889 
.346 
.347 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
,403 
.413 
,439 
,497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.BOO 
.637 
.636 
.650 
.670 
.700 
.735 
.737 
.730 
.750 
.760 
,775 


.3350  .3990 

”,4390  ”.3899 

”.3130 
”,3l 37 

-.3447 

-.3711 


.0000 

”.3B90 

-.1131 

-.3349 

.0390 

-.0755 

-.1337 

-.0399 

1730 

-.0656 

-.1603 


.3640  .4370 

-.1553  .3999 
”,  1346  ,36GB 
-.0887  . 1935 
-,0651  . I37S 


,0339 

.0013 

.0914 

-.0950 

-.0654 

-.3186 

-.1850 

-.3306 


-.1439 

-.0344 


-.0143 


.5340 

.6730 

.5481 

.3330 

.3603 

.4913 

.3679 

.3439 

,0734 

.0477 

” - 0639 

“,3001 

-.1708 

-.3908 

-.3505 

-.3830 

-.4345 

-.3930 

-.4450 

,0040 

-,1613 

-.3691 

-.3911 

.7800  .0870 

.4739  .5365 

.3513  .3837 

.3548  .3366 

.0766  .0638 

.0000  -.1911 

-.3430  -.3545 

-.5159 

-.5388 

-.5117 

-.4534  -.5468 


,9730  l.OOOO 

.0039 
-. 1 190 

- , 1806 
-.3359 

-.4043 

-.3671 

-.4709 

-.6371 

-.7540 


- i • i - ' ' r-'A  "ii ' V V h ^ ^ V'  11  r f 


DATE  aO  OCT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT1>0N 


PAGE  1H9H 


ALPHAOt  » .088  BETAO  ( 4] 

SECTION  t IJiLEFT  WING  TOP 


x/ew 
.793 
.799 
,808 
.93H 
.839 
,850 
.857 
.86? 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
,950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


.8350  .2990  .3BH0 

. 1508 

* . 0596 

- , 0H88 

- , 2878 


ARCn-019  lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  W>lNO  TOP 
- H,I05 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,^^7a  .53^0  .5730  .7900  .8B7G  *9720  l.OOOO 


- . 31+25 
-.2256 


-.3075 


-.27H6 

-.2591 

-.2635 


ALPHAOf  4)  - *092  BETAO  ( 51 

SECTION  « ULEFT  WING  TOP 


-.8682  -*2SH2  -.2050 

- . 2898 

-.2739  -.2173  -.0642 

4 

4 -,4134 

6,  164 

dependent  variable  CP 


-.6364 


Y/ew 

.2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,9720 

x/cw 

.000 

-.4288 

-.3701 

-.1380 

.2620 

.5656 

.4721 

.4439 

.4369 

-*0115 

, 0 1 0 

-.3770 

-.0918 

.2257 

.3399 

.3553 

.3270 

.2283 

.020 

-.3617 

-.0569 

. 1840 

.2659 

.2360 

.2262 

* 1045 

-*1301 

.040 

-.04 14 

. 1593 

.041 

-*3621 

.050 

-.2970 

.0944 

.0506 

.0469 

.0219 

-*1056 


-.1874  -.1798  .0000  -.2042 


-.3413 


-.1181 


-.0256 


DATE  eo  OCT  75 


U8'tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1495 


ALPHAOt  4)  • *093  BETAO  t 5) 

SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

X/CW 


,5350  .2990 


.3640 


ARCn-019  IA01  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
* 6.164 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  *6730  .7800  .8370  .9720  1*0000 


-.4016 


CRETUl I J 


*250 

*274 

-.1819 

-.2611 

-.3337 

-.3426 

-.3623 

.345 

*362 

.0520 

*390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

-.0475 

-.0746  ■ 

1402 

-.2737 

-.3551 

-.4168 

-.5150 

*547 

.0085 

.550 

-.1785 

-.4216 

,565 

-.0563 

.600 

.637 

.0176 

-.5252 

.638 

-.1210 

.650 

-.4753 

*670 

.700 

-.0127 

-.0818 

.725 

-.0016 

.727 

-.1044 

.730 

.750 

-.3071 

-.5166 

.760 

,775 

.793 

.1898 

-.0382 

-.3009 

-,3108 

.798 

-.0728 

.80S 

-.2936 

.834 

-.0456 

.839 

-.3113 

.850 

-.3027 

-,2022 

-.1927 

.857 

-*3009 

,062 

,065 

-.3533 

,879 

-.3088 

.900 

.905 

.919 

-.2526 

-.2926 

-.3210 

-.3192 

-.1727 

,950 

-.3068 

-.2444 

-.0390 

,953 

-.2908 

.955 

.965 

1.000 

-.3315 

-.2026 

-.2162 

-.3746 

-.2826 

-.3962 


-.4523 


-.5982 


-.7628 


-.5680 


i'JA 


date:  EO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  149B 


ALPHAOI  5)  \.\\B  BETAQ  < 11 

SECTION  ( IILEET  WING  TOP 


ARCH-D19  IASI  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
-6.171 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t RETU 1 1 ) 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

,4270 

,5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

X/CW 

,000 

-.U96 

.0027 

-.0032 

,411  1 

.7496 

.7199 

,71>64 

,7076 

. 1493 

.010 

- .0403 

-.0228 

, 3705 

,4759 

.5231 

.4062 

.3231 

• 

.020 

“ . 0685 

-.0076 

.2493 

.3719 

' . 3537 

,3439 

.2599 

-.0569 

.040 

-.0037 

.1203 

• 041 

- . 1758 

.050 

-.0054 

, M93 

.1132 

.1016 

,0462 

.069 
.080 
.081 
,086 
.094 
. M3 

-.1243 

.0000 

. 0169 

-.0042 

-,0608 

*.1273 

. 150 

-.2741 

-.2226 

-OGQO 

- . 8DPC 

, 157 
. 163 
. 177 
,B29 
,246 
,247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,330 
,400 
,408 
,410 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
,700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.0973 


-.1133 


.0984 

1210 


1766 


-.3267 


..0266 


-.2683 


-.4809 


%0663 

-.0913 


1808 


-.4196 


-.8412 


-.3846 


-.3482 


-.3130 


-.3771 


-.1686 


-.3109 


-.4000  -.4144  -.3926  -.3706 


-.4342 


-.4985  -,5521 


-.5529 


-.2821 


-.5341 


-.5262 


.5888 


-.5934 


-.61!  0 


.5767 


-.7306 


-•5793  -.6312 


-•7035 


-.3089  -.6082 


; L,Ni  lil « J 


n'  kii  .L-.I.  i E 


OAT£  BO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC II -01 9 IA01  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  5)  ^ 1.116  BETAO  1 I)  * -6.171 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/0W  .B350  .£990  .3BH0  .M870  .53^0  .6730  .7000  ,8870  ,9720  1,0000 


PAGE  m97 


fRETUIU 


X/CW 

,793 

,798 

.808 

.034 

.839 

,850 

,857 

.868 

.865 

.879 


-.0657 


--04B5 


-.1145 


-.8376 


-.8369 


-.8425 


-.8876 


-.8398  -.4104  -,5806 


.900  -.8158 

.905 

.919 

-.8HVH 

-.8463 

-.8899 

-.5648 

.950 

f .953 

^ .955 

.965  -.8917 

-.8HF8 

-.8887 

-.1791  - 

.8785 

-.4310 

;;  1 * 000 

-,3314 

- , 

.3613 

-.5384 

ALPHAGf  5)  - 1.180  BETAO  1 8) 

* -8. 

.081 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

^ Y/BM  .8350  .8990 

t 

.3640 

,4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9780 

i xACw 

.000  -.8405  -,1017 

-.0987 

.3503 

. 6737 

.6483 

,6091 

.8318 

,0866 

£ ,010  -.1445 

-.0066 

.3835 

, 4838 

.4663 

.4856 

.3009 

.080  -.1648 

-.0763 

.8196 

.3874 

.3173 

.8909 

.8404 

“,0878 

. 040 

.041  “.8549 

-.0698 

. 1060 

r .050  -,1579 

, 0985 

.0038 

.0666 

.113  "8 

DATE  00  OCT  75 


tA8tA  " pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  1H98 


ARC  1 1-019  1A0I  LVAPCELHL  SEALEOl  LEFT  WING  TOP 


(RETUin 


ALPHAOC  S)  « KiaO  BETAO  ( P)  **  -2.001 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  .36HD  .4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  1.0000 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

,503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,650 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

,760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.057 

.862 

.865 

.873 

.909 

.905 

.919 

.950 

,953 

.955 

.365 

1.000 


-.0832 


-.1023 


-.2308 


-.2751 


.0618 


-.3810  -.4080  -.3943  -.3752 

-.3161 


-.0222 

-.2520 

-.3931 


-.4644 


-.5396 


.5470 


-.4350 


-.3438 


-.2017 


-.5247 


-.•4831  -.5545 

-.3728 


-.288-1 


-.5998 


-.2977 


-.6016 


-.5262 

1632 


-,7041 


-.0864 

-.2995  -.4303 


-,5743  -.6190 


-.7427 


-.0672 

-.2318 

-.0288 

-.2546 

-.2729  -.2419  -.5480 

-.2458 

-,8059 

-,3133 

-.2633 

-.2436  -.2726  -.5301 

-.2698 

-.2007 

-,2139  -.2444  -.3471 

-.2596 

-.2708 

-.3221 

-.3857  -.4101  -,5047 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IHBB 


ALPHAGC  5^  - I.t32  BETAO  ( 3) 

SECTION  ( nLEET  WING  TOP 


ARCll-OlS  IA81  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  WING  TOP 
DEPENDENT  VARIABLE  CP 


t RETUl I ) 


Y/BW 

,2350 

,2990 

,3640 

,4270 

,5340 

.6730 

.7300 

,8870 

.9720 

X/GW 

,000 

-.4100 

-.2322 

- , 1409 

.3419 

.5875 

. 5450 

.5268 

,5145 

.0140 

,010 

-.2711 

-.1231 

,2778 

,3178 

,3637 

,3397 

.2209 

,020 

-.2780 

-.1062 

. 1822 

,2374 

,2293 

.2174 

.1627 

-. 1408 

.040 

-.0920 

.0931 

.041 

-.3291 

.050 

-.2410 

,0355 

,0203 

.0115 

-.0129 

,069 

-.2006 

,080 

-,1074 

. 081 
.G85 
.09^+ 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,400 
.402 
.418 
,429 
,497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
,670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 


.2506 


,0000 


-,D2S3 


1241 


.2416 


.0019 


.0960 

,0651 


-.1580 


,2134 


-.1859 


.2510 


-,0106 


,0685 

.1095 


-.1531 


-,2156 


-,1347 


-.0443 


-.2600  -.2368  ,0000  -.2343 


-.2657 


-.3599 


-.4238  -.4959 


-.5564 


-.2993 


,4343  -.5139 


-.5917 


-,5700 


-.1154 


.3486 


-.5583  -.6188 


-.3027  -,3654 


.3631 


-.3332  -,4022  -.4055  -,3990 


-.4561 


-.4388 


-.5324 


-.6942 


.7704 


• H 71 T"'*  •T-’!!' ; .■''IT  ;■•  ' T • " ' ' 


DATE  20  OGT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1500 


ARC  II -01 9 I AS!  UVAPtELHL  SEALED J LEET  WING  TOP 


tRETUI 1 ) 


ALPHAGI  5)  - t.l33  BETAO  ( 3J  ^ a*QH4 


SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

,2350  .2990 

. 3640 

.4270 

x/cw 

.793 

. 1236 

.790 

-.0694 

.BQ8 

-.2708 

.834 

-.0480 

.839 

-.3023 

.850 

.857 

-.291 1 

.862 

.865 

-.3460 

.879 

-.2974 

.900 

-.2573 

.905 

-.3154 

.919 

-.3003 

.950 

.353 

-.2891 

.955 

-.2906 

.965 

-.3375 

UDOO 

-.2342 

ALPHAOI  5) 

» 1.141  BETAG  ( 4) 

- 6 

SECTION  ( 

I) LETT  WING  TOP 

Y/0W 

.2350  .2930 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.4538  -.3602 

-.1634 

.2548 

.010 

-.3690 

-.1090 

.1812 

.020 

-.3577 

-.0708 

.1252 

.040 

-.0568 

.0817 

.041 

-.3787 

.050 

-.3173 

.069 

.080 

.081  .0113 

,086  -.0011 

.09H  .0000 

.113  *.3358 

.150 
. 157 

.1163  .0675 

.177  -.092! 

.229  *.1135 

.246  -.0462 

.247  -.2237 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870  ,9720  1.0000 


-.2778  -.2664  -.5059 

-.8016 

-.2985  -.5145 

-.2756  -.1992  -.1187 

-.4457  -.4168 

158 

dependent  variable  cp 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

.5570 

.2796 

.2126 

.49.15 
.3196 
. 1955 

.4674 
.27BI 
. 1751 

.4515 
. 1608 
.nil 

-.0591 

-.1898 

.0420 

.0908 

.0016 

-.0126 

-.0408 

-.2360 

.2253 

-.21*41 

.0000 

-.2476 

-.3855 


DATE  20  OCT  75 


1A8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1501 


ALPHAOC  S)  - \,\H\  0ETAO  t 4) 

SECTION  ( MLErr  WING  TOP 


Y/BW 

x/cw 


.3350 


.2990 


.3540 


ARCn*0l9  IA81  LVAPfELHL  SEALEOl  LEFT  WING  TOP 
* 6.J50 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  ,7800  .8870  .3720  1*0000 


(RETUl! I 


.250 

-.2081 

.274 

-.2127 

.345 

.362 

.0583 

,390 

1627 

,400 

- . 388S 

.402 

-.3047 

.419 

.429 

-.0412 

.497 

-.0932 

.503 

.547 

.01 17 

.550 

- . 30t0 

.565 

-*1473 

.600 

.637 

-.0724 

.638 

-.1664 

.650 

.670 

.700 

-.1154 

.725 

-.0319 

.727 

-.2087 

.730 

.750 

.760 

-.0477 

.775 

-.31 14 

.793 

.1749 

.798 

-.0792 

.808 

-.2939 

-834 

-*0400 

.839 

-*3180 

.850 

- , 3044 

.957 

-.3060 

.862 

.865 

-.3530 

-879 

-,3T48 

,900 

-.2513 

- . 3285 

.905 

-.3298 

.919 

-.3002 

.950 

- . 3072 

.953 

-,3002 

.955 

-.2979 

.965 

-.3273 

.000 

-.2001 

.2081  -.3866  -.3925  -.4047 


-.5402 


-.4580 


-.5105 


.5225 


-.5603 


-.5190 


1445 


-.6713 


-.4347  -.5600 


-.8178 


-.6691 


-.3405 


.2816 


-.3155 


f 'll  ^'i ' I 


DATE  aO  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1502 


ARCH “01 9 1A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


( RE  TU  I I ) 


ALPHAOl  G)  = 3.ai7  SETAO  ( H ^ -6,I63 


SECTION  < ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
.000 
.010 
.oao 
.OHO 
.041 
.050 
.069 
, 080 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
. 390 
.400 
.402 
.418 
.423 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350 


’.1020 


-.1863 


-.1495 


-.1010 


-.0649 


-.0830 


-.2592 


-.3360 


. 2990  . 3640 


.0091  -.0090 

-.0409  -.0432 

-.0708  “.0532 

- . 0497 

-.0743 


-.0242 

.0000 


.0394 

-.1096 

-.1407 


.0056 

-.2992 


.4270 

.5340 

. 4073 

.7609 

.3240 

.3750 

,2064 

.2730 

.0869 

.0344 

1327 

-.0696 

- . 3477 

-.2105 

-.4594 

-.3760 

-.5436 

-.4508 

.6730  .7800 

.7853  .7407 

.4442  .3835 

.2750  .2373 

.0330  .0000 

-.3013  .0000 

-.4608  -.4641 

-.6045 


.0970 

.9720 

.7065 

.1902 

.1192 

.0794 

-.1953 

- . 0646 

-.2412 

-.3035 

-.4055 

-.4428 

-.5340 

-.5957 

l.OOOO 


-.441  I 


-,1899 


.6221 


-.4521 

-.4171 


-.5531 


-.6378 


.6363 


-.3690 


-.6177 

-.61 15 

.4293 


.8159 


.2407 

-.5007  -.6213 


-.6129  -.6509 


-.7659 


t ii.  in 


««' ii-it  ViWi  lilt". 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1503 


ARCl 1-019  IA0I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETOl 1 1 


ALPHAQl  6) 

- 3.817  BETA©  < n 

• -6.163 

SECTION  ( 

DLEFT  MING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  . 2990  . 36>t0 

.4270  .5340  ,6730  .7800 

x/cw 

.793 

- . 1427 

.790 

-,1840 

.808 

- 

.2937 

.034 

-.0860 

.039 

-.2702 

.850 

-,3007  -.5231  -,5872 

.857 

•- 

.2743 

.862 

. 

.865 

-.3058 

.879 

-,2621 

.900 

-,2174 

-.2267 

,905 

- 

. 2774 

.919 

-,2621 

.950 

-.1587  -,4217  -.4946 

,953 

- 

.2399 

.955 

-.2576 

.965 

-.3073 

1 .000 

- 

.3020  -.3334 

ALPHAO(  6) 

* 3,210  0ETAO  ( 2) 

= -4.114 

SECTION  < 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  variable  CP 

Y/BW 

,2350  ,2990  .3640 

,4270  .5340  .6730  .7800 

o o 

is 

Sa 


X/CW 
.000 
.010 
.050 
.OHO 
.OHl 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
. 1 13 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.889 
.2H6 
.2H7 


.1507  -.039H 

-.093H 
-.1196 


-.8265 


-.2231 


-.09H9 


.0000 


-.1157 


-.1339 


-.0772 
-.1020 
-.0990 
- . 0890 


-.0518 

.030H 

-.1609 


.3702 
.3002 
. 1766 
.0582 


“.0817 


.7229 

.3H69 

.enai 


.020H 

.1389 


.7102 

.H170 

.2547 


.7080 

.3652 

,2227 


.0159  - . 0 125  - . 0720 


-.3499  -.3066  .0000  -.3090 


-.2276 


.9720  1 .0000 


-.8394 


-.6062 


-.5660 


.0070  .9720  1.0000 


.8860 

.1818 

.1056 


.0380 

‘.2148 

.2570 


-.4139 


1 DAfE  20  OGT  75  tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE 

f 

I ARCl 1-019  TA81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WIND  TOP  (RETUU) 


ALPHAOI  6)  - 3.218  BETAO  ( 2)  • -'♦.114 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/aw  .2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  ,8070  .9720  t.OOOO 


X/CW 


.?50 

- . 3793 

.345 

♦ 362 

-.0151 

.390 

- . 3072 

.400 

.402 

-.4593 

.410 

.429 

- . 0709 

.497 

-.2162 

.503 

.547 

!07l 

.550 

.565 

-.4453 

.600 

.637 

-.3990 

,638 

- , 2702 

,650 

,670 

,700 

-.3586 

.725 

.727 

-.3251 

.730 

.750 

.760 

-.2083 

.775 

.793 

-.0768 

.798 

-.1518 

.808 

-.2727 

.834 

-,0632 

,839 

-.2685 

.850 

.857 

-.2552 

.862 

.065 

-.3071 

.879 

.2692 

,9Q0 

-.2278 

,905 

-.2772 

.919 

-.271  1 

.950 

.953 

-.2558 

.955 

,965 

l.OOQ 

-.3161 

-.2659 

-.2988 

-.4601 

-.49=18 

-.4697 

-.4493 

-.5399 

-,5394 

-.6005 

- . 6037 

-.6231 

-.4779 

-.5524 

-.6376 

-.6323 

-.4064 

-.6036 

-.6097 

-•8103 

-.6094 

-.6339 

-.7916 

-.4055 

-.6265 

-.2500 

-.4636 

-.5507 

-.8424 

-.2271 

-.5942 

- . 1=902 

-.2816 

-.4640 

-.3804  -.5620 


150H 


DATE  20  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1505 


ARC  11-019  IA8I  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 


tRETUl I } 


ALPHAGt  c)  » 3.223  BET AO  C 3)  - -.012 

section  1 ULEFT  MilNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BM 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8070 

.9720 

X^CW 

.000 

-.3132 

-.1693 

- . 1906 

.3421 

.6331 

.6149 

,6002 

.5859 

-.0467 

.010 

-.2101 

-.1751 

.2308 

.2452 

.3220 

.2886 

.1391 

, 020 

-.2095 

-.1438 

. 1236 

. 1684 

.1766 

, 1561 

.0642 

-.2522 

.040 

-.1247 

.0182 

. 04 1 

-.3179 

^ . 050 

-.1746 

-.0374 

- . 0428 

-,0617 

-,1048 

.069  -.2874 

.090  -.1778 

.081  -.1125 

-086  -.0511 

.094  .OOGD 

,113  -.2137 

.150  -.3634  -.3379  .0000  -.3229 

*157  -.4307 

.163  .0245 


. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
,547 


1077 


131B 


-.2375 


1509 


-.4475  -.4972  -.4801 

-.3495 


- . 0270 

-.2690 

-.4145 


-.4922  *.5879 


-.4601 


-.5408 


-.6100 


-.1000 

-.1973 

-.0937 


.6172 


.550 

.565 

-600 

,637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.5024  -.5930 

-.4002 


-.2432 


-.3032 


-.6376 


-.3216 


-.2907 


-.5589 

. 1623 


.6392 


-.7517 


-.1366 

-.3162 


-.6110  -.6630 


-.4570 


l.OQQO 


-.5646 


-.0142 


DATE  BO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1506 


I 


h 

r- 

t 


ARCll-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  IRETUU) 


ALPHAO(  6)  - 3.BB3  BETAO  ( 31  - -.012 


SECTION  I DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


1 

r 

Y/BW 

.2350  ,2990 

,3640 

.4270 

,5340  .6730  ,7800 

,8070 

.9720 

1,0000 

x/cw 

.793 

,0560 

.790 

- , 1 124 

t- 

.BOB 

-.2632 

1. 

.834 

-.0509 

f 

,839 

-.2906 

i 

^■ 

1 

t. 

,850 

,857 

-.2739 

-.2930  -.2705  -,6009 

.862 

-.8335 

F 

r; 

.865 

-,3335 

r 

.079 

-.2919 

f- 

,900 

-.2535 

-,3089 

-.5998 

t 

,905 

-.2969 

T: 

,9il3 

-.3010 

.950 

*,2664  -.2635  -,4g75 

.953 

-,2054 

,955 

.965 

KOOO 

*,3400 

*,2906 

-,2534 

-.4319 

*,5753 

ALPHAOI  6) 

■ 3,229  BETAO  C 4) 

- 4. 

. 104 

1 

SECTION  ( 

UU:FT  MilNG  TOP 

GEPENDENT  VARIABLE  CP 

I- 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

1 

X/CU 

i'r 

. COO 

-.4425 

-.3160 

-,2257 

f. 

.010 

-.3472 

1757 

.020 

-,3275 

-.1221 

,040 

-,0949 

.041 

-,3690 

.050 

-.2556 

,069 

h 

.080 

,081 

1 

,086 

-.0333 

t 

,094 

,0000 

.113 

-,2774 

i 

p; 

. 150 

. 157 

,163 

,0280 

t: 

.177 

,229 

-.1198 

.246 

! 179 

.247 

*,2280 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

,2572 
. 1-661 
,0829 
.0079 

.5587 
. 1941 
, 1307 

,5290 

,2434 

.1124 

,5702 
.2484 
, 1261 

.5169 
,0753 
,C1  14 

-.1309 

-,2993 

-,0825 

-.0546 
*. 1842 

-,0790 

-,0754 

1473 

*.3231 

*,3274 

-,3105 

.0000 

-.3395 

-.H629 


*.1690 


> nil  ;ViS:«!  ftili-f ji 


."ii, 


DATE  ^0  OCT  75 


1A91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCH -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  tRETUM) 

ALPHAOt  6)  - 3.P29  BETAO  ( - U.lOH 

SECTION  ( I J LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X^^CW 

.250 

.274 

-.2876 

.345 

.362 

.0131 

.390 

-.2302 

.400 

.402 

-.3774 

.418 

.429 

-.0694 

.497 

-.1629 

.503 

.547 

-.0600 

.550 

.565 

-.3309 

.600 

.637 

1828 

.638 

-.2224 

.650 

.670 

.700 

-.2695 

.725 

.727 

-.2690 

.730 

.750 

.760 

-.0508 

.775 

.793 

. U20 

.798 

-.0601 

.809 

-.2538 

.834 

-.0275 

.839 

-.2812 

.050 

.057 

-.2712 

.862 

.865 

-.3330 

.879 

-.2792 

.900 

-.2273 

.905 

-.3012 

.919 

-.2792 

.950 

.953 

-.2769 

.955 

-.2682 

.965 

-.3127 

1 .000 

-.1769 

53*4(1 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720  1.0000 

36IH 

-.*4374 

-.4625 

-.4666 

,5457 


-,4H78  -.5261  -.6061 


“.6366 


-.4345  -.5310 


-.6132 


.6310 


.5939 


-.3747 

1280 


-.7711 


-.5892  -.6290 


-.8392 


-.3001  -.3772 


-.2817  -.2904  -.5363 


-.0330 


-.3020 


-.5705 


-.2757  -.2001  -.0830 


-.2579 


^ 5li  V c I jw 


r^'L's  k V ^ 


-.4027 


DATE  ao  OCT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAUL 


ALPHAOT  6)  « 3.233  0ETAO  C 5) 

SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


.Hoa 

.HWB 

.H29 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.633 

.650 

.670 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


ARCH -019  lAST  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.167 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRE TUI n 


Y/BW 

.2350 

,2990 

. 3640 

,4270 

,5340 

.6730 

.7800 

,8070 

.9720 

X/GW 

.000 

-.4548 

-,4034 

-.2247 

,2064 

.5376 

.5193 

.4935 

.4653 

-.1754 

,0!0 

-.4216 

-.1524 

. 1319 

. 1963 

.2515 

.1940 

,0476 

.020 

-,3971 

-.  U 10 

.0812 

. 1403 

- 1274 

.0847 

-.om 

-.3160 

.040 

- . 0923 

.0391 

.041 

-.3977 

.050 

.069 

-.3238 

-,0359 

-.0698 

-.1027 

1577 

-.3341 

.080 

-,  11625 

. 081 

-,0503 

.086 

- , 0293 

.094 

.0000 

.113 

-.3266 

. 150 

-.2734 

-.3113 

.0000 

-.3331 

.157 

-.4531 

. 163 

.0363 

.177 

-.1446 

,229 

-.1181 

.246 

-.0629 

,247 

-.2405 

.250 

.274 

-,2457 

-.3483 

-.4382 

-*4541 

-.4585 

.345 

,362 

.390 

.400 

.0398 

-. 1344 

-.4235 

-.5057 

-.5974 

-.5421 

-.3385 


-.0275 

.0032 

-.1988 

-.2465 


•.nos 


-.2316 


-.3924  -.5096 


.2354 


-.5689 


-.2686 


-.1003 


-.2700 


-.0604 


-.6744 


-.6071 


-.6127 


-.7464 


-.5692  -.6006 


-.8510 


-.3033  -.3433 


lif j,  i*-vr  ^ Jl . 


DATE  eo  OCT  T5 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1509 


ARCM-019  lASt  LVAPtGLHL  SEALEDl  LETT  WINO  TOP 


(RETUllJ 


ALPHAOC  61  » 3.aa0  BETAO  t 5> 

« 6. 

, 167 

SECTION  ( DLErr  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990 

-3640 

.4270 

.5340  .6730 

.7000 

.0870 

XfCU 

.793  .1297 

.790 

-.0729 

.808 

.834  -.0305 

-.2858 

.839 

-.3132 

.850 

.857 

.862 

.865  -.3529 

.879 

--  096 

-.3056 

-.2930  -.2851 

-.3238 

.900  -.2538 

.905 

.919 

-.3029 

-.3316 

-.3194 

-.5040 

.950 

-.2956  -.2177 

-.1211 

.953 

-.2999 

.955 

.965  -.3359 

1.000 

-.2093 

-.1684 

-.2404 

-.4197 

ALPHAD(  71  - 5.320  BETAO  ( I)  - -R.097 


.9720  1.0000 


-.0114 


SECTION  t IILEFT  WING  TOP 


OEPENOENT  variable  CP 


Y/BM 

.3350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.000 

-.1515 

-.0553 

-.1173 

.4161 

.010 

-.1144 

1537 

.2529 

.020 

1344 

-.1515 

.1112 

.040 

-.1376 

-.0134 

.041 

-.2360 

.050 

-.0913 

.009 

.090 

. OB  t - . 1 696 

.086  - . 1 029 

.09*+  .0000 

.113  -.2128 

.150 

.157 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.6777 

.7156 

.7103 

.6333 

-.0611 

.2091 

.3029 

.2567 

.0582 

.1280 

. mio 

.1114 

-.0243 

-.3486 

.0946 

-.0063 

-.1140 

-.1923 

-.3742 

.2393 

.4347 

-.*<031 

.0000 

-.3362 

-.5031 


.163 


-.0149 


. 177 
.229 
.246 
.247 


-.151  I 


-.2895 

-.1950 


1.0000 


1107 


DATE  20  OCT  75 


lABIA  - pressure  source  DATA  TABULATION 


PACE  IS)0 


....  ..... 

.... 

r DATE  ao  OCT 

75  IA81A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PACE  1911 

ARClt-019  IA9I  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING 

TOP 

(RETUin 

M.PHAO(  7) 

• 5.323  BET AG  ( 2) 

- -2.054 

■ SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

OEPENDDIT  VARIABLE  CP 

[ y/ew 

.2350  .2990  .3640 

.4270  .5340  .6730  ,7600  .8870  ,9720 

l.QOOO 



^ x/cw 

; .000 

-.2266  -,1324  -.1906 

.3568  .6632  .6667  .6570  ,5990  -.1091 

.010 

1850  -.2189 

,1931  ,1731  ,2714  .2119  .0341 

^ ,020 

-.1963  -,1986 

.0724  ,1018  .1150  ,0766  -.0439  -,3715 

,OHO 

1799 

-.039i 

,04t 

-.2773 

. 050 

-, 1478 

-.logi*  -.1098  -.1361  -.2114 

. G69 

-.3914 

, 080 

-.2565 

,081 

- , 1824 

.086 

- . 0964 

* 094 

.0000 

,113 

-,1875 

,150 

-.HMS  -.4161  .0000  -.4044 

.157 

-.5146 

. 163 

-.0219 

, 177 

-.2966 

.229 

-.1734 

.246 

-.2012 

,2H7 

1587 

,250 

-.5208  -,5595  -.5395  -.5217 

,274 

-.4251 

.345 

-.6349 

.362 

-.0519 

.390 

-.3311 

,400 

-.5789  -.6629  -.6520 

,402 

-.4691 

.418 

-.6293 

.429 

-.1202 

• 

,497 

-.2369 

,503 

-.6941 

,547 

-. 1256 

^ • .550 

-.5737  -.6652 

^ .565 

-,4390 

^ .600 

-,6450 

l\  ,637 

-.4040 

.630 

-.2939 

^ .650 

-.6418 

. 670 

-.8321 

.700 

-.30M 

-.6306 

:l  .725 

-.2660 

1 . 727 

-.3468 

1 *730 

-.8259 

1 *750 

-,6361  -.6504 

1 ,760 

-.2377 

[ *775 

-.3970  -,6t63 



; . ■ - A Ari  w i -Uiiiii  j.  4 >i^-J  .-V  .Vj  , 

DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1512 


ARCl 1-019  1A8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOT  71  «-  5.323  BETAO  ( 2)  « -2.054 


SECTION  « IILEFT  WING  TOP 
Y/BW  ,2350  ,2390  .3640  .4270 


x/cw 


.793 

-.0505 

-798 

-.1666 

.008 

-.3013 

.B3H 

- . 0726 

.839 

-.3050 

.850 

*057 

-.0890 

*868 

.865 

-.3408 

.879 

-.0956 

.900 

-.0508 

.905 

-.0977 

.919 

-.0853 

.950 

.953 

-.0690 

.955 

-.071 1 

.965 

-.3461  ■ 

1 .000 

-.0100 

ALPHAOt  7) 

- 5.305  0ETAO  C 3) 

■ 

section  t 

DLEFT  WING  TOP 

Y/ew 

,0350  .0990 

. 3640 

.4070 

X/CW 

.000 

-,3000  -.1734 

-.0776 

.0835 

*010 

-.0315 

- * 0663 

.1317 

.000 

-.0049 

-.0078 

.0056 

*040 

-.1750 

- . 0675 

.041 

-.3341 

.050 

- . 1 07 1 

.069 

-080 

.081  -.1942 

.086  -.0887 

.094  ,0000 

.113  -.2019 

. 150 
. 157 

.163  -.0180 

.177  -.2889 

.229  -.1689 

-246  -.1978 

.247  -.1830 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


-.2866  -.4290  -.5696 

-.8419 

-.2590  -.6136 

-.2308  -.3057  -.4967 

-.3336  -.5605 

.002 

DEPENDENT  VARIABLE  CP  * 


5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

6006 

.6186 

.6103 

.5565 

- . 1600 

1060 

.0076 

. 1806 

. 0051 

0569 

.0796 

.0510 

- , 0657 

-.3992 

1399 

0706 

1318 

-.1501 

-.0061 

-.4137 

4464 

-.4050 

.0000 

-.4133 

.5263 


(RETUI 1) 


L-j;  sLf  UjIA.  k. 


ORIGINAL  PAGE  13 
OP  POOR  QUAizna 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULA? ION 


PAGE  1513 


ARC n -01 9 IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


{RETUl I ) 


ALPHAOC  7)  - 5.325  BETAO  f 3?  « 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


QEPENQENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  .3640  ,4270  .5340  ,6730  ,7800  .6670  .9720  1.0000 


x/cw 

.250 

.274 

,345 

,362 

.390 

.400 

.402 

.410 

,429  -,1074 

.497 

.503 

.547  -.1090 

.550 
.565 
.600 
,637 

,638  -.2824 

.650 

.670 

.700 

,725 

,727  -,3356 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793  ,0247 


-.0390 


-.2302 


-.3063 


-.3746 


-.5134  ^ , 5602  - . 5453  - . 5287 


-.5441  -.6535 


-.5362  -.6475 


- .6487 


-.2522 


-.6091 


^,3702  -.5411 


-.6386 


-.6546 


-.6670 


►.6526  -:B575 


-.3114 


-.3121 


- ,2918 


-.3131  -,2947  -.5897 


-.3567 


-.2666 


-.3436 


- . 3047 


-.2669 


- . 3099 


-.2665 


1959 


-.3166 


-.2720  -.2417  -.4818 


-.3058 


-,5749 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  V5IH 


ARCI 1-019  lABil  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  (RETUIU 


ALPHAO(  7) 

- 5 

323  BET AO  ( H) 

■*  8 

067 

StCTlQN  ( 

nLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BH 

.2350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7800 

.0070 

.9780 

1 .0000 

r 

x/cw 

.000 

-.3598 

-.,8455 

-,3880 

.2503 

.5713 

.5787 

.5696 

.5193 

1998 

.010 

-.2973 

-.2591 

.1008 

.0901 

.1965 

. 1567 

-.0182 

'■ 

. 080 

-.8008 

-.1836 

.0046 

.0347 

.0554 

.0291 

-.0004 

-.4150 

; 

.0^0 

-.1477  - 

.0766 

t 

,0Hl 

-.3486 

f; 

.050 

-.8305 

-.1520 

-.1435 

-.1717 

-.2350 

L 

.069 

-.4307 

l\ 

.080 

-.8723 

.081 

- 

. 1988 

.086 

-.0693 

i: 

.09H 

.0000 

- 113 

-.2368 

, ! 50 

-.4307 

-.4193 

.0000 

-.4808 

L 

. 157 

-.5357 

l. 

j- 

. 163 

-.01  16 

i; 

i; 

. 177 

- 

.2705 

1 

.889 

-.1447 

F 

.8^6 

- . 1 774 

!■ 

.847 

-.8000 

t 

.850 

-.4760 

-.5506 

-.5489 

-.5330 

t 

.874 

- 

.3674 

.345 

-.6367 

i; 

.368 

-.0199 

V 

.390 

-.8033 

.400 

-.5090 

-.6837 

-.6556 

!:!' 

.408 

- 

.4899 

.418 

-.6080 

.489 

-.0884 

.497 

-.8186 

■■■ 

.503 

-.6059 

1 

.547 

-.0982 

'■ 

.550 

-.5150 

-.6816 

’ 

.565 

- 

.4064 

.600 

-.6518 

.637 

-.3878 

.638 

-.8733 

.650 

-.6344 

.670 

-.0449 

.700 

-.3556 

-.5794 

.785 

-.8193 

.787 

-.3889 

.730 

-.8435 

.750 

-.6399 

-*6417 

.760 

* 

.1653 

.775 

-.3375 

-.4585 

date:  20  OCT  75 


1A0TA  - PRESSURE  SOURCE  DATA,  TASbLAT ION 


ARCH -01 9 IASI  LVAPIELHU  SEALED)  LEFT  WIP.G  TOP 


t RETUt I ) 


ALPHAO(  7) 

• 5.323  BETAQ  (.4) 

• \ 

SECTION  1 

IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  ,2990  .3540 

.4270 

x/cw 

.793 

.0505 

,798 

1339 

,808 

- 

,2873 

,034 

-.0687 

.839 

-.3172 

.850 

.857 

. 

,3003 

,862 

,865 

-.3509 

.879 

-.3121 

.900 

-.2558 

.905 

- 

.3169 

.919 

-.3050 

.950 

.953 

,2936 

.955 

-.2863 

.965 

-.3212 

UOOO 

- 

,2060 

ALPHAO(  7) 

• 5.325  BETAO  ( 5) 

■ i 

SECTION  C 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

X/CW 

,000 

-.3714  -.3250  -.3016 

.1903 

.010 

-.3632  -.2180 

.0805 

,020 

-.3291  -.1576 

.0Qu9 

.040 

-.1294  - 

.0697 

.041 

-,3354 

.050 

-.2735 

,069 

,080 

,081 

. 158) 

,086 

-.0665 

.094 

.0000 

.113 

-.2676 

.150 
. 157 
.163 

-.01 !5 

.177 

- 

.2455 

.229 

-.1355 

.246 

-.1537 

.247 

-.2304 

.067 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.53*40  .6730  .7000  .8870  .9700  KQOOO 


-.3176  -.2853  -.5M6H 

-.8^03 

-.3236  -.5579 

.-.2675  -.2^472  -.4476 

-.2470  -.4670 

. !25 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,5340 

.6730 

.7800 

,8070 

,9720 

.5085 

.5521 

.5501 

.4912 

-,2424 

.0688 

. 1634 

.1239 

-.0498 

.0067 

.0299 

.0056 

-.1139 

-.4439 

-.1571 

-,1535 

-.1843 

-.2620 

-.4573 

-.2686 

-.4U5 

-.4151 

.0000 

-,4284 

- , 5509 


DATE  20  QCT  75 


lABlA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1516 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOt  7) 


5,325  BETA©  ( 5)  ' 155 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,5350  ,5990  ,36^0  .4570  ,5340  .6730  .7000  .8870  ,9750  l.OOOO 


X/CW 
.550 
.574 
.345 
,362 
.390 
.400 
.405 
.41B 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.S09 
.634 
.039 
.850 
.857 
,862 
,065 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
,955 
.965 
\ .000 


-.0633 


-.2656 


- . 3072 


-.2700 


-.0436 


-.2441 


-.3198 


- . 3345 


-.4095 


-.3570 


-.5616 


-.3080 


- .2764 


-.4379  -.5359  -.5366  -.5391 


-,4716  -.5918 


‘.4776  -.5094 


1959 


-.4731 


-.1086 


-.2724 


-.2870 


-.3105 


-.2007 


-.3286  -.4115 


,3058  -.3142  -.6280 


-.6859 


-.6695 


-.6459 


'.6397  -.6568 


-.8502 


-.6558 


-.2785  -.2320  -.4601 


-.1727 


ORIGINAi;  PAGE  B 
OF  POOR  QUAim 


DATE  20  OCT  75  lAGJA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  1517 

ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETU12)  t 17  OCT  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF  - 

2690.0000 

SQ.FT. 

XliRP  - 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH 

t .400 

RN/FT  - 

2.250 

LREF 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  - 

,0000 

IN. 

YT, 

ELV-IB  • 

0.000 

ELV-GB  - 

.000 

BREF  « 

1297.0000 

INCHES 

2MRP  - 

400. 0000 

IN. 

2T 

RUDDER  - 

.000 

5PO0RK  • 

.000 

SCALE  * .0300  SCALE 

ALPHAOt  n « -6.305  BE T AO  t 1)  - -4.079 


SECTION  ( DLEFT  WINO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.OBO 
.001 
,006 
.094 
. 113 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 


.2350 

.2990 

.3640 

, 1714 

.0436 

-.0411 

.0277 

-,0164 

.0039 

-.0006 

.0057 

.0450 

-.0135 

.0720 

-.0469 

.0322 

.0055 

.2043 

. 0091 

.0361 

.0900 

-.0040 


.4270 

.5340 

.6730 

,2690 

.5919 

.5196 

.3768 

,6126 

.6225 

.3377 

.5366 

.5355 

.2796 

.3445 

.3564 

. 1969 

.2040 

,0065 

.0212 

.0466 

- . 1 068 

-.1199 

.0973 

-.2195 

-.2757 

.2069 


.7800 

.0070 

.9720 

.4827 

,4094 

-.4202 

.6223 

.5606 

,5508 

.5394 

-.0761 

,3818 

.3915 

- . 0937 

.0000 

. 1 180 

-.1849 


.0921  -.0019 

-.2209 

-.2847 


.0115 

-.0653 


.0094 


-.1021 


-.1990 


-.2571 


-.2649  -.3105 

,2090 


-.3664 


-.3508 


-.3020 


1 .0000 


-.2913 


■ 1 B Vj  J j.' 


date:  80  OCT  -75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1510 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


ALPHAO<  [) 

- -6.305  BET AO  1 1) 

- “4.079 

SECTION  ( 

1 (LEFT  WING  TOP 

OEFENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,8350  ,8990  .3640 

.4270  .5340  .6730 

7900 

x/cw 

.700 

-. 1739 

“ . 3226 

.755 

-,0260 

.787 

- . 1537 

,730 

.750 

- , 

3363 

.760 

.0447 

.775 

1602  -.3376 

.793 

. 1790 

,798 

.Q3B0 

.000 

-.0951 

,034 

.0778 

.839 

-.1840 

.050 

-.0893  -.1261 

3180 

.057 

-.1130 

.000 

,065 

1778 

.879 

-.1497 

.900 

-.  noi 

-,G899 

.905 

1474 

,919 

- . 1 5BB 

.950 

-,0558  -.1077  -. 

2632 

.953 

-,  1318 

.955 

-.1689 

.955 

1617 

l,0GQ 

-.3992  -.2744 

AUPHAO<  n 

- -B.88B  BETAO  ( 81 

• -2,026 

SECTION  t DLEFT  WIND  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

,2350 

.2990 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7000 

,8070 

,9720 

X/CW 

.000 

-.2219 

.0010 

-.0565 

. 1975 

.5116 

,4494 

,4124 

.4253 

-.4313 

.010 

-.0164 

-,0335 

.3093 

.5559 

.5671 

,5663 

.5259 

.020 

-.0306 

-.0190 

.2061 

,4670 

.4903 

.5039 

.5026 

-•1216 

.040 

-.0118 

.2201 

,041 

-.0964 

.050 

-.0529 

.3161 

,3260 

.3475 

,3662 

1306 


DATE  20  OCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCU-0I9  US)  LVAPrELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 


(RETU12) 


ALPHACH  1)  - -6.280  BET AO  ( 2) 

SECTION  C IJLEFT  WING  TOP 


Y/BW 


X/CW 
. 150 
. 157 
,163 
,177 
.229 
.2'46 
.247 
,250 
.274 
-345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.793 
.BOB 
.834 
.839 
.050 
.857 
.062 
.865 
.079 
.900 
.905 


*2350  .2990  .3640 


.0565 


.0043 

.0079 


-.1240 


-.1392 


.2112 


- -2 . 026 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  ,6730  .7800 


* . 0007 


.0837 


-.0643 


-.1056 


.0515 


-.2120 


-.0120  .0226  .0000 


. 1782 


.0320 


-.0083 


1023 


-.0920 


.2129 


-.2409  -.2606 


-.2073 


-.2070  -.3000 


-.0906 


-.0131 


-.3046 


.0372 


-.1935  -.2324 


.0159 


-.1360 


. 1543 


1302 


-.1330 


- . 1654 


.8970 

*1009 


.9720  1*0000 


.2103 


-.1304  -.1147  -.0993 


.0023 


.2378 


-*2759 


-.2061 


-.2539 


.3656 


-.3404 


-.2919 


'.3277  -.3641 


*2024 


-.1109  -.1190  -.3163 


-.2351 


, V605 


-.1214 


- . 2052 


j1  .rvihA^  : 4^  *3t- k'J) 


i'  art.  ^ i-'Li L 1 1 


. »>  £L-u<!LL.'i>£^ i 


DATE  30  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATlOM 


PAGE  J520 


ARCM-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
ALPHAOt  n - -6. ESQ  BETAO  ( 2)  • -2,0£6 

SECTION  ( ULEET  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,3350  ,3990  ,36^0  .4370  ,53H0  ,6730  ,7800  .9070  .9730  1,0000 


x/cw 
,919 
.950 
,953 
.955 
.965 
I .000 


-.  1730 
-,1767 


-.0973  -.10H7  -,1603 


1. 000  -.4083 

ALPHAOt  n • -6.373  BETAO  ( 31  » .038 


- . 3906 


SECrrON  ( HLEET  WING  TOP 
Y/BW  .3350  .3990 


X/CW 
.000 
.010 
.030 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
,086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.339 
.346 
.347 
,350 
.374 
.345 
.368 
.390 
.400 
.403 
,418 
,429 
.497 
.503 
,547 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3990 

.3640 

.4370 

,5340 

,6730 

.7000 

,8870 

.9730 

- . 0451 

-.0910 

.1384 

.4434 

,3738 

.3431 

.3630 

-.3305 

-.0688 

- . 0664 

,3573 

,5147 

.5187 

.5183 

.4830 

-.0907 

-^,0513 

.3489 

,4577 

.451B 

,4665 

.4643 

1541 

- , 0454 

,3041 

-.1007 

,3984 

,3041 

.3373 

.3390 

1571 

. 1739 

. 1446 

.0374 

-.1057 

. 1497 

.0358 

,0033 

.0306 

.0000 

.0959 

-.3366 

-.0309 

-.0177 

1098 

-.1118 

-,0810 

-.0763 

-.3315 


-.3198  -,3553 


- , 1633 


-.3460 


date:  20  QCT  75 


IA81A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1521 


ARCH -01 9 lABl  LVAPIEUHL  SEALED)  1 

ALPHAOt  n 

• -6.273  BETAO  ( 3) 

- 

*028 

SECTION  { 

IILEPT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

*2350  ,2990  .3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

x/ew 

.550 

-.2526  -.2880 

.565 

1763 

.600 

-.3605 

.637 

-.0073 

.63B 

1463 

,650 

-.3179 

,670 

.700 

-.0136 

-. 1679 

.725 

.0265 

,727 

-.1114 

.730 

.750 

-.3120 

-,3515 

.760 

*0304 

.775 

-.1743  -.2140 

.793 

*2 103 

.798 

.0059 

.808 

-.1362 

.834 

.0408 

.839 

1633 

.850 

-.1015  -.0985  -.2636 

.857 

-.1520 

,862 

.865 

-,2274 

.879 

-.1828 

.900 

1529 

1303 

-.2609 

.905 

-.1855 

.919 

1913 

.950 

-.1065  -.0750  -,0365 

.953 

-. 1728 

.955 

-.1951 

.965 

-.1942 

1 .000 

-.4140 

-.3290 

-.2939 

ALPHAO(  n 

- -6*241  BETAG  t 4) 

* 2 

,117 

SECTION  ( 

ULEPT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

,4570 

.5340  ,6730  .7000 

.8870 

X/CW 

.000 

-.2991  -.1009  -.1248 

. 1.219 

.3802  .3130  .2763 

.3066 

.010 

“*1215  -.1006 

.2201 

.4699  .4714  .4703 

.4439 

.020 

-.1358  -.0843 

.2192 

.4201  ,4157  .4206 

.4355 

.040 

- . 0752 

. 1877 

.041 

-.2319 

-•2772 


-.2008 


“.em9 


*9720  1.0000 

-.2141 

-.1752 


IRETU121 


DATE  ao  OCT  75 


tABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15E2 


ALPHAGJt  n • 8ETA0  ( 4) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TGP 


ARCn-019  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

a,  1 17 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUIS) 


Y/BW 


.B35G 


X/CW 
.050 
.069 
.GSO 
.081 
.G8B 
.094 
. \ 13 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 

,24B 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.5D3 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,63B 

.650 

.670 

.700 

,725 

.727 

:730 

,750 

.760 

*775 

.793 

.799 

*808 

.834 

.839 


.2990 

.1367 


.3640 


*.1544 


-.130! 


.0056 


,1281 


*,0297 


-.1006 


* 1229 
.0245 


.0181 


.0875 


.0436 


-.0849 


.0254 
, 0355 


-.0994 


-,1449 


.0336 


.0198 


-,0717 


.0302 


.2324 


.0363 


.0031 
.171 1 


14  IB 


.5340 

.6730 

.7900 

.8870 

.9720 

.2762 

.1564 

.2036 

.3072 

,3165 

1804 

.0040 

*0387 

.0000 

.0982 

-.2385 

* 1 125 

-*  1049 

-.0870 

-.0045 

- .2237 

.2198 

-.2371 

-.2750 

-,1934 


- , 1476 


-.2474 


-.1066 


-.2501  -.2761 


-,3504 


-.3070 


.0448 


-.0743 


-*2585 


-.2934  -,3393 


-.2133 


. 1775  -.1944 


DATE  OCT  75  [A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAOULATtON  PAGE  1523 

ARC!t-0t9  IA0J  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUI2) 

ALPHAOl  n • -6.2HI  8ETA0  ( * 2,  U7 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  *2350  .2990  .3640  ,4270  .5340  ,6730  .7800  *0970  .9720  1*0000 


-.1292  -,0966  -,1293 

-,1631 

1977 

,23H 

-.1920 

.1694  -,1503  -.2502 

- * 1 969 

1901 

-.1419  -,064t  .0260 

-.1867 

1904 

,2141 

-.3606  -,3666  -.2425 

ALPHAOt  n - -6*229  BETAO  ( 5)  = 4,174 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/GW 
,850 
.857 
,962 
,865 
.079 
,900 
,905 
.919 
.950 
.953 
,955 
.965 
I ,000 


*0371 


-.2330 


DATE  20  QCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATT0N 


PACE  152H 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALEDJ  LEFT  WING  TOP  (RETUI2) 

ALPHAOt  n - -6.229  0ETAO  t = H.I74 

SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/eu  ,2350  .2990  ,3640  ,4270  .5340  .6730  .7B00  ,8070  .9720  t.OOOO 


X/GW 

.400 

.402 

*410 

,429 

.497 

.503 

,547 

,550 

.565 

.600 

,637 

.638 

.650 

,670 

,700 

,725 

,727 

,730 

.750 

,760 

,775 

,793 

,798 

*800 

,834 

,839 

,850 

.057 

*062 

.865 

.879 

*900 

,905 

,919 

.950 

.953 

,955 

,965 

1,000 


-,0392 


-,0392 


1539 


-.0851 


.2383 


-.1032 


1850 


.0784 


,2160  -,2215 


-.2314  -.2657 


-*2652 


-.1634 


-*2555 


,0406 


-,3392 


.0155 


.0653 


-,0273 


. 0360 

*2267 
. 1972 

.2313 


.0030 

.1753 

.2070 

.2073 

*2139 


.0387 
-*1545 
**  1702 

-.2089 
1996 
- , 2700 


-.2956 


-.2160  -,3324 


-.2509 


-.2103 


-.1407  -.1649 


-.1410  -*1222  -.0639 

-.1647  -*1249 

-.1607  -.0678  .0413 


-.1834 


-.3030 


-- 1825 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1555 


ARCll-019  !A81  LVAPtELHL  SEALED ) LEFT  WING  TOP 


fRETU15J 


ALPHAOt  2) 

- -H.19B  BETAO  ( U 

« -6, 

158 

SECTION  < 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/ew 

*2350  .2990 

.3640 

. 4270 

,5340 

.6730 

.7800 

,8870 

*9720 

x/cw 

.000 

-.1268  ,0836 

-.0163 

.3227 

.6623 

.6132 

.5833 

.5987 

-*3150 

.010 

*0599 

-.0003 

.3968 

.6040 

.6435 

.6382 

.5761 

.020 

,0337 

.0120 

.3357 

.5154 

.5339 

.5453 

.5394 

-.0076 

.040 

.0155 

.2545 

.041 

-.0391 

.050 

.0123 

.3139 

.3259 

.3495 

.3636 

.069 

-.0514 

.000 

. 1504 

.08:1 

. 1638 

.006  ■ 

.0896 

.094 

-.0428 

.113 

-.0135 

. 150 

-,0516  - 

.0180 

,0000 

.0801 

.157 

1731 

.163 

.1798 

. 177 

- 

.0091 

.229 

-.0056 

.246 

,0054 

,247 

-,0263 

.250 

- . 1842  - 

*1790 

-.  1468 

-,U94 

.27^ 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,638 

,650 

.670 

.700 

,725 

,727 

.730 

,750 

,760 

.775 


.1566 


.0696 


-.1222 


-.2532 


.2904  -.3255 


.0006 

.0066 


-.0955 


-.2640 


-.3328  -.361  I 


-.1269 


-,2347 


-.3960 


.2098 


-.1011 


‘.2086 


-.3577 


- . 0504 


-.3655  -.3925 


-.2908  -.4645 


-.2346 


-.3159 


.1852 


-.2720 


-.3996 


-.3402 


1565 


1 ,w«  tl:  . j : ^ 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAr,e  1526 


ARCn-019  IA01  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  1RETU12I 

AUPHAOt  2)  ■ -i+.isa  QETAO  t M » -6.150 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

. 2990 

,3640 

.4270 

x/cw 

.793 

.0257 

.798 

-.01 13 

.808 

1208 

.83*+ 

.0517 

.039 

-.1169 

.850 

.857 

-.1202 

.862 

.865 

-.1781 

.879 

-,1306 

.300 

-.1248 

.905 

1393 

.919 

-.1452 

.950 

.953 

-.1243 

.955 

-.1492 

.965 

1772 

1.000 

-.3841 

ALPHAOt  2) 

- -4, 

ISO  BETAO  ( 2) 

■ .L 

SECTION  ( 

t JLEFT 

WING  TOP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/GW 

.000 

1816 

.0385 

-.0474 

.2946 

,010 

.0096 

-.0291 

,3672 

.020 

-.0141 

-.0194 

.3128 

.0^*0 

-.0127 

,2399 

.041 

*. 1 128 

.050 

-.0327 

.069 

.080 

.081 

.1S'19 

.006 

.0597 

.094 

- . 0734 

.113 

-.0562 

, 150 

. 157 

. 163 

.1595 

.177 

-.0223 

.229 

-.0205 

.246 

-.0140 

.247 

-.0604 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .0870  .9720  t.OOOO 


-.1610  -.2348  -.3701 

-.2828 

-.1375  -.3282 

-.0856  -.2087  -.3077 

-.2747  -.3337 

103 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

,6730 

.7800 

.0070 

.9720 

1 .0000 

.6099 

.5706 

.4881 

. 5524 
.5996 
.4985 

.5337 

.6028 

,5155 

.5421 

.5356 

.5065 

-.3520 

-.0530 

.2940 

.1392 

.3020 

.3333 

.3349 

- . 0867 

.0678 

-.0284 

,0000 

.0636 

-.1989 


liAj.*-  'in  fi  nY''*!  • 1 1 r jitiiTlTr'i' ' V 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALrra 


DATE  30  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1537 


ARCH -01 9 IASI  LVAPfELHL  SEALED » LEPT  WING  TOP 
ALPHAOt  2)  - -HABO  BETAO  t 2)  • -H*103 


tRETUI3) 


section  ( 

; IILEFT 

WINS  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/0W 

.3350 

.&990  .3BH0 

.4270  .5340 

.6730 

.7800 

.8070 

x/cw 

.250 

-.1854 

.1819 

147'* 

-.1335 

.374 

.345 

.363 

.390 

.400 

.402 

.410 

.439 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

,650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.790 

.BOB 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

,955 

.965 

l.OOO 


1625 


.0599 


-.3489 


-.1313 


-.3536 


-.2935  -.3173 


-.326! 


-.0133 


-.1735 


-,  1003 


-.0318 


.3777 


-.3647 


-.3371  -.3601 


.1435 


-.34 14 


-.4063 


-.3909 


-.3101 


-.1874 


-.1319 


-.3539 


-.3353 


-.0303 


-.3033  -.3976 


-.1717 


.1013 


-.3513  -.4426 


-.0083 


.0465 


-.1384 


-.1413 


1353 


-.1631  -.1927  '3644 


-.3007 

1374 


-.3746 


-.1630 


-.1743 


-.1639 


1042 


1000 


-.1518 


-.1480 

-.0972  -.1676  -.3949 


*.3393 


-.4091 


-.3670 


-.3373 


DATE  £0  OCT  75 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15B8 


ARCn-0!9  U8l  LVAPtELHL  SEALEOJ  LEFT  WINO  TOP  (RETU12) 


ALPHAO<  2)  “ -4*157  0ETAO  ( 3)  - -.002 


SECTION  f IlLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/cw 
.000 
*010 
-OSO 
,040 
,04  I 
.050 
.069 
,080 
.081 
.086 
,094 
.113 
.150 
.157 
, 163 
, 177 
.229 
.246 
,247 
.250 
.274 
-345 
,362 
.390 
.400 
,402 
,418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
,600 
.637 
.638 
.650 
.670 
,700 
,725 
.727 
.730 
.750 
,760 
,775 


,2350  .2990 

-,2684  -.0516 

-.0836 
-,1034 

-,2477 

- . 1 156 


-.  14BI 

-.1533 

-.0420 

-.1039 

.0321 

-.0367 

-.1259 

-.0480 

-.1701 

-.1335 

-.1743 


.3640  ,4270 

-.0944  . 1754 
-.0761  .2562 
-.0642  .2220 
-.0575  . 1609 


, 1060 

.0203 

.1116 

-.0233 

-.0453 

-.1479 

-.1312 

-.2364 


-.2383 

-.1167 


.0070 


.5340 

.6730 

.4840 

, 4408 

.4762 

.51  33 

,4112 

.4269 

.2467 

.2608 

.1043 

.0732  -.0398 


-.1676  -.1674 


-.2712  -,3069 


.3105  -.3294 


-.3235 

-.0497 


.2192  -.2603 


,7800  .8870 

,4292  .4415 

,5204  .4660 

.4465  .4384 

.2815  .2906 

,0000  .0401 

-.1519  -.1420 

- . 3254 

-,3960 

-.3726 

-,3537  -.3094 


,9720  I.DOOO 

-.3751 

-.1269 

-.1519 

-.2408 

-.2545 

-.1304 

-.2777 

-.3111 

-.2129 


DATE  BO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15B9 


ARC  I 1-019  I A0.i  LVAP  tELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUIB) 


ALPHAOC  B)  « -H*t57  BETAO  ( 3)  - 

SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

x/cw 

.793 

* 1843 

.798 

-.0179 

.808 

- . 1929 

.934 

.0106 

.839 

-.2100 

.850 

.857 

-.1670 

.862 

.865 

-.2433 

,879 

-.2062 

.900 

-.1820 

.905 

-.2002 

.919 

-,2084 

.950 

.953 

-.1856 

.955 

.2128 

.965 

-.2204 

uooo 

-,4212 

ALPHAOl  21 

• BETA©  t It) 

9 ( 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


002 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7B00  .8070  .9720  1.0000 


-.1601  -.1606  -.3309 

-.2601 

-.1518  -.3056 

-,1261  -.1215  -.1883 

-.3260  -.3170 

138 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

• 

.000 

-.3172 

-.1739 

1506 

.1315 

.371 1 

,341  1 

,3366 

.3410 

-.3050 

,010 

-.1955 

-,1255 

.1962 

.4040 

.4340 

,4369 

.3812 

.020 

-.2012 

-,1076 

,1703 

.3530 

. 3631 

.3750 

.3596 

-.1906 

.040 

-.0953 

. 1272 

,041 

-.2990 

.050 

-.1915 

.0155 

.2259 

,2325 

.2329 

,069 
.000 
.091 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
, 177 
.229 
.246 
.247 


.2125 


-*1499 


-.1773 


-.0607 


-.0294 


.0872 


-.0561 


.0717 


- , 0254 


.0927 


-.0517  -.0170 


.0000  .0128 


-.2036 


-.2708 


1.0000 


date:  eo  oct  75 


- PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1530 


ARGH-OIS  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOl  2) 

■ -'♦.i3'4  betao  ( m 

- 4,138 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  ,2990 

,3640 

,4270  .5340  .6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.250 

-,1431  -,1447 

-.1324 

-.1373 

,274 

-.1189 

.345 

-.2702 

,362 

,01DB 

.390 

- 

,1176 

.400 

-,2411  -.2701 

-.3203 

,402 

-,2147 

.410 

,429 

-,0537 

.497 

-.1244 

.503 

-.2933 

.547 

- , 0546 

.550 

-,2723  -.3051 

.565 

-.1626 

,600 

-.3900 

.637 

- , 

,0105 

.638 

-,1709 

,650 

-.3377 

1758 


.670 

,700 

,785 

,787 

,730 

-750 

,760 

,775 

.793 

,798 

,608 

,83^ 

,839 

.850 

,057 

.862 

.065 

.079 

.900 

,905 

.919 

.950 

.953 

,955 

,965 

1,000 


-.0877 


-.1006 


.0139 


*.1215 


*,2887 


,0072 


-.3226  -.3734 


-.2200 


. 1929 


-.2111  -.2261 


-.0209 


.0124 


-.1753 


-.2009 


1859 


-.1589  -,1249  -.1735 


-.2433 

-,1913 


-.2273 


-.2169 


-.2194 


-,2213 


-.2381 


-,2219 


-.2107 


-.1777  -.2798 

-.1688  -.0998  -.0339 


“,2810 


^.3016 


-.2540 


tRETUiei 


OEIGINAi;  PAGE  la 
op  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - pressure:  source  data  tabulation 


PACE  1531 


j- 


ARC  11 -01 9 UBl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETU12) 


AUPHAGf  B)  * -H.IB3  BETAO  I 5)  - 6.209 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


i:. 

i 

Y/BW 

,2350 

,2990 

,3640 

x/ew 

•i- 

,000 

-.3216 

-.2455 

-.1675 

.010 

-.25 

1454 

.020 

-,257*< 

-, 1204 

•• 

.040 

-.1104 

r 

.041 

-.3268 

.050 

-.2407 

i: 

.069 

.000 

,001 

.006 

-.0447 

,094 

1916 

. 1 13 

-.2553 

.150 

. 157 

,163 

.0809 

. 177 

.229 

-.0072 

l’ 

.246 

-.0557 

i 

.247 

-.1734 

,250 

.274 

,345 

,362 

-.0023 

.390 

-,1152 

.400 

.402 

* 

.418 

.429 

-.0724 

.497 

-.1295 

,503 

,547  -.0572 

.550 
,565 
.600 

.637  -.0006 

.638  -.1700 

.650 

.670 

.700  -.0361 

,725 

.727  -.1174 

,730 

,750 

.760 

.775 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.BB70 

,9720 

1 .0000 

.0793 
. 1540 
. 1472 
.1105 

.3665 
. 37B4 
. 3297 

,3232 

.4083 

.3421 

.2766 

.3805 

.3393 

.2785 

.33B8 

.3243 

-,2349 

-.2043 

.0657 

. 1993 
,0842 

. 2093 

.2079 

.2089 

-.2179 

-.0443 

-.0167 

.0000 

.0068 

-.2B15 

.0233 

-.1104 

1406 

-.1474 

-.  1405 

-.1451 

-,2730 

,2142 

-.2372 

-.2638 

-.3162 

-.2920 

-.1669 

. 1323 

-.2697 

-.3007 

-.3803 

.0334 

-.0775 

-.3294 

-,2809 

,0132 

- .2007 

-.2147 

-.2632 

-.3630 

-.2SH7 

. W.  -ii  ^ i , i iiii  e ■ ..Li  tk  ii'it  .%tv„v 


DATE  20  OCT  75 


tA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCII-QV9  Uei  LVAP<ELHL  SEALED)  LEPT  WINO  TOP 


{RETUIBJ 


ALPHAO't  2)  -H.123  BETAO  ( 5)  - 6,209 


SECTION  ( 

1 JLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

,2350  .2990 

,3640 

X/CW 

,793 

. 1945 

.790 

-.0186 

.008 

.834 

.0153 

.639 

-,2210 

,950 

,857 

.062 

.065 

-,2466 

.879 

- . 2373 

.900 

-.2186 

,905 

.919 

-.2410 

-950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 

-.2551 

-,23Tl 

ALPHAOt  3) 

* -2.103  BETAO  C 

SECTION  t 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3840 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
*4270  .5340  ,6730  .7000 

-.1975 

1021  -.1573  -.1176 

-.2074 

-.2034 

-,23C6 

-,1939  -.1045  -.0004 

-.2296 

-.2122  - . 3708 

- -6.173 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,4270  .5340  .6730  .7800 


,8870  ,9720  1 .0000 


-.207! 


-.2027 


-.2180 


,8870  .9720  I .0000 


X/CW 


000 

1238 

. 0812 

-,030S 

.3433 

010 

.0523 

- . 0204 

.3015 

020 

,0335 

-.0215 

.3093 

040 

-.0133 

,2221 

04! 

-.0589 

050 

.0138 

.069 

,080 

.081  .0991 

.086  ,0616 

.Q9H  -.0496 

,H3  -,0333 

, 150 
, 157 

.163  ,1320 

-177  -.0412 

.229  -,0235 

.246  -.0325 

.247  -.0318 


6983 

.6593 

,6370 

.6489 

-.2017 

5603 

,6259 

.6107 

-5361 

4659 

.4993 

,4993 

.4912 

.0104 

2503 

,2800 

,2879 

,3039 

-,0467 

0930 

0900 

-.0693 

.0000 

,0170 

-,1056 


. A i.  j &d  a < ; iria 


fer.-fari 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  OAT A TABULATION 


PAGE  1533 


ARCll-019  1A8I  LVAPttLHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


(RETUIS) 


ALPHAO(  3)  - -8.t03  BETAO  { U - ‘6.173 

SECTION  ( IILEFT  MING  TOP  DEPENDENT 

Y/BW  .2350  .2990  .3640  .4270  .5340 


X/CW 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.4  10 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.GOD 
.637 
.639 

.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
,800 
,834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.079 
.300 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .OQO 


-.0148 

-.0312 

1545 

-.2052  . 

-.0934 


.0449 


-.1192 


-.1646 


.2341 


.0014 

-.1046 

-.1299 

-.1794 


-.2005 


-.2878 


-.3001 


-.2710 


-.0781 

-.1451 

-.1517 

-.1608 

1621 


-.2309 


-.3450 


VARIABLE  CP 

6730  .7800  .8070 

2243  -.1991  -.1744 


,9720  1 .0000 


-.2473 


. 3707 


.3617 


‘.3715 


.4106 


-.1173 

-.1697 

-.1401 

- , 1572 
- . 1423 
-.3869 


-.3186 


,3959 


-.4007 


.4932 


-.2167  -.3021  -.4105 


-.1817 

-.1283 


-.2093  -.3531 


.2003 


-.0193 


-.2059 


-.4344 


-.4306 


-.4309  -.4208 


.3702 


-.2230 


-.3572 


-.3253 


-.3406 


DATE  30  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  i534 


ARC  II 1 9 IA91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


IRETU13) 


ALPHAGI  3)  - -2,009  BET AO  t 3)  - -3.073 

SECTION  i DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,3350 

.3990 

.3640 

.4370 

X/CW 

.000 

-,3373 

-.0163 

-.0836 

,3667 

,010 

-,040B 

-,0678 

,3104 

,030 

-,0633 

-.0443 

,3553 

.040 

- . 0394 

,1766 

,041 

- , 3057 

,050 

-,0763 

,G69 

.090 

,001  .0851 

.006  .0395 

,09H  -.1177 

.113  -,15H7 

. 150 

.157 

,163  .09H3 

.177  -.0600 

,339  -.0550 

,346  -.0537 

,347  -.1003 

.350 

,374  1901 

.345 

,363  .0107 

,390  -.1733 

.400 

.403  -.3794 

,418 

.439  -.0384 

.497  -.1481 

.503 

,547  -.0566 


,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9730 

,5915 

,4939 

,4173 

,5636 

,5558 

.4434 

.5356 

.5396 

.H388 

,5544 

,4734 

.4350 

-.3443 

-.0661 

.3356 

.0739 

,3397 

.8580 

,3609 

-.1099 

-.1037 

-.0804 

.0000 

-.0030 

-.3375 

-.3333 

-,3350 

-.8046 

-.1864 

-.350) 

- , 3338 

-,3701 

-.3688 

-,3711 


.550 

.565 

,600 

,637 

.638  -.1066 


-,3579  -,3963 

- . 3970 


-.3639 


-.4397 


.650 

.670 

,700 

,735 

,737 

,730 

.750 

,760 

,775 


-.3346 


-.3057 


.4317 


- , 3850 

-.1615 


-.3695 


-.0503 

-.3781 


-.4107  -,4354 


-.4533 


1,0000 


-.0488 


-.3955 


lV  f iHti  ii.' 


QRIGINAi;  PAGE  13 
OF  POOR  QUALini 


DATE  80  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1535 


AUPHAOC  3) 
SECTION  ( 
Y/BM 


- *?.069  BET AO  ( B) 

IILEFT  Wl'NG  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARCH-019  IASI  LVAP<ELHL  SEALEO)  LEFT  WING  TOP 
■ -2.072 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.H27G  .53H0  .6730  .7800  .6870  .9720  l.OQOO 


CRETU12) 


x/cw 

.793 
:790 
.800 
.034 
.839 
.850 
.857 
.062 
.865 
.079 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
,965 
1 .000 


,0855 


.0135 


'.0418 

-.1828 


1854 


.1549 


-.2054  -.2189  -.4023 


-.2282 

-.1771 


-.3411 


1903 


-.1058 


1995 


-.2227 


-.2026 


1706 


-.1767 

-.1247  -.1886  -.3381 


-.3228 


-.4020 


ALPHA© f 31 
SECTION  C 


■ -2.053  beta©  ( 3J 

IILEFT  WiING  TOP 


-.2728 

2.068 

DEPENDENT  VAR j ABLE  CP 


-.3442 


V/GW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3131 

1312 

1314 

.2114 

.4937 

.4685 

.4497 

.4582 

-.2536 

-010 

1595 

-.1100 

.2423 

.4286 

.4793 

.4639 

.3911 

.020 

1692 

- . 0874 

. 1972 

-3592 

.3803 

.3780 

.3550 

-.1274 

.040 

-.0717 

. 1259 

.041 

-.299H 

.050 

-.1698 

. 1063 

. 1995 

.2075 

.2044 

.069 
.090 
.081 
.096 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
-163 
.177 
.229 
.246 
.247 


-.2246 


'.I960 


-.0143 


.0553 


.0550 


.1663 


-.1189  -.0907  .0000  -.0356 


-.0603 


'.1620 


.0655 
- . 0699 


-.2675 


0756 


DATE  2D  OCT  75 


tAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15SS 


ARCU-0I9  IA81  LVAPtCLHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAO<  3)  - -2.053  8ETAO  ( 3)  - 2.U60 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  ,3540  .4270  ,5340  ,6730  .7800  ,0870  .9720  KOOOO 


Y/0W 


x/cw 
.250 
.274 
,345 
.362 
,390 
.400 
.402 
.415 
.429 
.497 
,5D3 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
,670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.000 
.834 
.839 
-850 
,857 
.862 
,065 
,879 
,900 
,905 
, 919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


-.1851 


-.0092 


‘.0508 


‘ . 1567 


-,0777 


1870 


1580 


, 1566 


-,0007 


-.223! 


‘.2554 


-.2140 


-.2436 


‘ . 1833 


-.1531 


. 1267 


-.0151 


‘.0325 


-.2243 


.2210 


-.2199 


-,2106  - , 2254  -.2137  - . 2054 


-.2036 


.2614 


.2916  -.3355 


-.3727 


- . 0849 


-.3169 


-.2550 


‘.3221  -.3553 


-.4370 


-.4071 


-.0726 


-.3312 


-.3496 


-,3033  -.4191 


-•3414 


-.2369  -.2755 


-,2090 


-.1929 


1900  -.1966  -.3586 


-,3144 


.2 182 


1776 


-.3130 


-.2060 


.1510  1381  -.1939 


- , 3792 


-.3706 


-.3440 


(RETU121 


D^T£  eo  OCT  75 


IA8JA  - pressure:  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1537 


ALPHAOt  3)  ■ -a.03H  BETAO  C H) 

SECTIiON  < ULEFT  WING  TOP 


.059 
.000 
.oat 
.086 
.09H 
.113 
.150 
. 157 
.153 
. 177 
.2?9 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


ARCU-019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.180 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU12) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

-5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3303 

-.2787 

1500 

.1654 

.4393 

.4081 

.3639 

.34  82 

-.2192 

.010 

- , 2097 

1371 

. 1734 

.3612 

.3098 

.3501 

.2969 

.020 

-.2040 

1201 

. 1510 

.3010 

.3000 

.2862 

.2737 

-.1725 

.040 

I 107 

.1170 

,041 

-.3462 

.050 

-.2500 

.1469 

. 1370 

. 1402 

.1305 

,2781 


-.2320 


-.2112 


.0077 


.0837 

.0655 


-•1331 


1738 


.0774 


-.1406 


-.0544 


.1017 


.0507 


.0549 

.0679 


-.1342 


-.1984 


.0477 


-.0058 


.0348 


-.2080 


-.1017  -.1047  .0000  -.0651 


-.2886 


-.0567 


-.1449 


-.1765  -.2010  -.2089  -.2130 


- • 3022 


-.2309 


-.2710  -.3091 


,3619 


-.1330 


-.2658 


-.2920  -.3344 


-.4210 


.3657 


.0061 


-.1412 


- . 3223 


,3463  -.3944 


-.3671 


-.2182  -.2384 


DATE  eO  OCT  75 


tABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAOt  3)  » -2,03^  BlITAO  ( H)  ■ 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

,2350  ,2990 

.3640 

X/GW 

,793 

, 1648 

,790 

-.0376 

-808 

,83H 

-,0038 

,839 

-.2395 

.850 

,857 

.062 

.855 

-.2579 

.879 

-.2518 

900 

-.2200 

.905 

.919 

-.2502 

.950 

.953 

.955 

-.2370 

,965 

-.2630 

1,000 

ALPHAOI  4) 

- .003  BETAO  ( 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  ,2990 

,3640 

x/cw 

,000 

-.0436  .0721 

-.0471 

,oto 

.0395 

- . 0446 

,020 

.0176 

- . 0348 

.040 

-.0260 

,041 

-.0776 

,050 

.0048 

,069 

.080 

.OBI 

.086 

.0440 

.094 

.113 

-.1315 

. 150 

. 157 

. 163 

. 0940 

, 177 

-229 

-.0401 

,246 

-.0603 

.247 

-,0445 

ARC  11 -G 19  IASI  LVAF(ELHL  SEALED) 
6.  IBO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.8870 

-.2168 

-.2220 

-,2055  - 

.1892 

-.1932 

-.2533 

-,2142 

-.2612 

-.2414 

-.2027  - 

. 1310 

-.0620 

-.2220 

- 

.3682 

-.2961 

• -6, 

. 180 

DEPENDENT 

VARUGLE  CP 

,4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.4061 
.3959 
,3037 
. 1065 

,7243 

,5149 

,4130 

.7080 

.6007 

.4609 

.6834 

.5802 

.4526 

.6879 

.4785 

.4248 

, 1964 

,2299 

,2290 

.2296 

, 0443 

. 0403 

-.1565  - 

.1264 

,0000 

-.0381 

~.0B71 


LEFT  WING  TOP  IRETUI2) 

,9720  1.0000 

-.2725 


,9720  1.0000 

,0072 

.0282 

-.0366 

1030 


OicIGINy^i;  PAGE  IS . 
OF  FOOR  QUAUCHfl 


DATC:  ?0  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1539 


ARC  1 1 “019  tA8l  LVAP  (ELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


(RETUie) 


ALPHAOf  H) 


*003  BETAO  ( n “6*180 


SECTION  t IILEET  NINO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


*8350  .2990  ,3640  .4270  ,5340  .6730  .7000  ,8870  .9720  1,0000 


XACM 

,250 

,274 

,345 

,362 

*390 

.4:00 

.402 

.418 

,429  -,03U 

.497 

,503 

.547  -.0496 

.550 
.565 
.600 
,637 

,638  -.1796 

,650 

.670 

,700 

.725 

.727  -.2298 

,730 

.750 

.760 

.775 

.793  -.1872 

,798 


-.2426 


“,2764  -.2761  -.2489  -.2212 


-,3028  -.4099 


-.2302 


-.0457 


-.3018 


-,4050  -.4506 


-.3003 


-.4600 


-.4537 


-.3602 


-.1429 


-.0669 


-, 1961 


-.2348 


-.4651  -.4380 


-.4271 


-.4409  -,5V86 


-.2743  -.4335  -.4300 


-.4809 


-.1838 


-.2329 


-.1910 


-.3398 


-.1748  -.3995  -.3786 


-.1013 


-.3206 


-.3543 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  l5^0 


ALPHAOl  4)  - .006  BET AO  ( 5) 

SECTION  ( DLEPT  WING  TOP 


.069 
.090 
,QB1 
.08B 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.289 
.2H6 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
,400 
.402 
.418 
,429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 


ARCn-019  lABl  LVAPIEUHL  SEALEOl  LEFT  WING  TOP 
-4.126 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU12) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.53H0 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

. .000 

-.1339 

,0239 

-.0783 

. 3632 

.seas 

,6565 

,6390 

.6357 

-.0194 

,010 

-.0111 

-.0796 

.3493 

.H860 

.5650 

.5508 

.4443 

.020 

- . 0354 

-,0b2ri 

.2659 

• 39ia 

.4300 

.4300 

.3942 

-.0129 

.040 

- , 0409 

, 1654 

.041 

-.1282 

.050 

-.0436 

. 1830 

.2101 

.2154 

.2059 

-.1674 


-.0762 


*.0439 

-.0619 

-.1917 

-.2270 


- . 0806 


-.0569 


.0064 


- . 1504 


.0334 

.0797 

-.0701 

‘.-2014 


.0394 


.0310 


-.1569  -.1374  .0000  -.0510 


- . 0870 


-.2415 


-.3246 


-.3340 


-.3027 


-.2618 


-.1547 


‘.Q726 


-.3417 


.2022 


-.2794  -.2702  -.2501 


-.3834  -.4119 


.2319 


-.4074 


-.2343 


1000 


-.3052 


-.4026  -.4522 


-.4669 


-.4751 


- . 4490 


‘.4409 


-.4664  -.4446 


-.4733 


-.4029  -.5205 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1541 


ARCl  1-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  Wl=NG  TOP 


(RETU12) 


ALPHAOt  4) 

- .006  BETAQ  ( 21  * -4.126 

SECTION  t 

HLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8W 

.2350  .2990 

.3640  ,4270  .5340  .6730 

.7800 

x/cw 

.793 

1416 

.790 

-.1155 

.BOB 

-.2239 

.834 

-.0362 

,B39 

-.1904 

■ .850 

-.2559  -.4094 

-.4414 

.857 

IB37 

,862 

.865 

-.2256 

.872 

1016 

.900 

-.1592 

-.2299 

.905 

1878 

.919 

-.1910 

.950 

-.1817  -.3219 

-.3005 

.953 

-.1762 

.955 

-.1341 

.365 

-.2122 

1 .000 

-.4060  -.3001 

ALPHAOt  4) 

» .015  BETAO  ( 3)  - -.027 

-.4616 


-,3362 


-,3617 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,0070 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2571 

-.0596 

-.1456 

,3022 

,5789 

,5647 

.5422 

,5602 

-.0655 

.010 

1025 

-,1274 

,2077 

,4203 

.4940 

.4807 

,3924 

.020 

1202 

-.1003 

.2127 

.3412 

.3755 

.3723 

,3460 

-.0640 

.040 

.041 

-.2355 

-.0805 

. 1260 

.050 

1290 

.1540 

.1718 

• .1745 

.1755 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. I 13 
, 150 
. 157 
. I 63 
. 177 
,229 
.246 
.247 


1544 


.0007 


.0234 


,0100 


-,1190 


-,2364 


-.1523  -.1405  .0000  -.0721 


-.0653 


-.1412 


.0495 

-.0861 


^,2300 


-.0979 


.alui  J.. 


DATE  50  GCT  75 


tAOlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15H5 


ALPHAOt  m 
SECTION  ( 
Y/0W 
X/CW 


ARCH'DIB  lABI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  W|NO  TOP 
- ,015  0ETAO  < 31  « -,027 

ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .3640  ,4270  .5340  »6730  .7600  .8070  .9720  1.0000 


(RETU12) 


.250 

-.2834 

.274 

-.2393 

.345 

.362 

-.0123 

.390 

-.2042 

.400 

-.3626 

.402 

-.31  10 

.418 

.429 

-.0624 

,497 

-.1675 

.503 

.547 

-.0091 

.550 

-.3818 

.565 

-.3175 

.600 

.637 

-.2844 

.630 

-.204;^ 

.650 

.670 

.700 

-,2472 

.725 

-.1823 

,727 

-.2800 

.730 

.750 

,760 

-.0877 

.775 

-.2961 

.793 

. 0420 

.790 

- . 0723 

.808 

-.2199 

.834 

-.0li69 

.839 

-,2204 

.850 

-.2497 

.057 

-.2060 

.862 

.865 

-,2521 

.879 

-.2293 

.900 

-.2038 

-.2222 

,905 

-.2193 

.919 

-.2375 

.950 

-.1659 

.953 

-.2140 

.955 

-.2407 

.965 

-,2524 

1 .000 

-.4224 

-.2834  -.2019  -.2609  -.2461 


- . 2544 


-.4142 


1745 


-.3088 


-.4708 


-.4602 


-.4180 


‘.4421 


-.4500  -.4562 


-,5008 


.2497  -.2330  -.4330 


-.4353 


-.3306 


-.3010 


-.3852 


■ ii  iXSm. !,  S.';i  „ ^ 1 : ;,krt  1 .1.'  ii  ,i_ 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  I5^3 


ALPHAOt  H)  ■ BETAO  f 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 
Y/BW 


ARC  11 -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
4.105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUI2) 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.GHO 
-041 
.050 
.0S9 
.060 
.OBi 
.0B6 
.094 
, 113 
. 150 
.157 
.153 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
-400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
,700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350 

-.3533 

-.3332 


.2897 


-.1994 


,2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.9720 

-.2064 

-.1527 

.2165 

.5335 

.5002 

.4BB7 

.4649 

- . 0676 

-.2353 

-.1269 

.2091 

.3560 

.4002 

. 3752 

.2823 

-.2359 

-.1024 

- 1523 

.2908 

.2923 

.2760 

.2415 

1093 

- . 0923 

.0876 

-.21:64 

. 1214 

.1105 

.1003 

.0908 

1600 

-.0060 

.0179 

-.04  16 

-.2211 

.0306 

-.0965 

1538 

1603 

.0000 

-.1165 

-.2762 

-.09B5 

-.0876 

-.2403 

-.2891 

-.2703 

-.2722 

-.0796 

-.0760 

1885 

-.1933 


-.0136 


-. 1502 


1851 


-.1706 


, 1905 


-.2734 


-.2694 


-.3058 


.3206  -.3908 


-.4236 


, 1957 


-.3303 


.3447  -.3908  v v 


1675 


-.4703 


-.4372 


1021 


-.3517 


-.4460 


.0357 


-.4159  -.4456 


-.5604 


-.2536  -.2910 


DATE  20  OCT  75 


[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  154*+ 


ALPHAOf  4)  • .GBH  BETAO  I 4) 
SECTION  t IJLEFT  WING  TOP 


x/cw 
*793 
.79B 
,800 
,834 
,039 
,050 
.857 
.062 
,865 
,879 
,900 
.905 
,919 
,950 
,953 
.955 
,965 
! ,000 

ALPHAOt  4) 


,2350  ,2990  ,3640 

. 1278 

-,0536 


ARCn-019  IA8I  LVAPIELHU  SEALED)  LEFT  WTNO  TOP 
- 4.105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,4270  ,5340  ,6730  ,7000  ,8870  .9720  1.0000 


-.2584 

*.2572 

-.2477 


-.2316  -.2374  -.3792 

-.2165  -.3099 

-,1921  -.1649  -.1907 


-.4137 


-.3091 

.039  BETAO  ( 51  - 6.165 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.3478 

-.2861 

-.1602 

.2019 

,5153 

.4663 

.4207 

.4128 

-.0537 

.010 

-.3043 

-.1322 

, 1763 

,3200 

.3655 

.3326 

.2448 

.020 

-.2967 

-.1114 

. 1278 

.2675 

.2630 

.2400 

,2U7 

-.1177 

.040 

-.1001 

,0803 

.041 

-.3554 

.050 

-.2642 

.1120 

.0872 

.0730 

.0715 

-.2550 


*.0579 


-.0064 


-.1576  -.1614  .0000  -.1286 


- . 1671 


-.2709 


DATE  20  OCT  75 


iAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ISH5 


ARC  11-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUIB) 

ALPHAOt  - .039  8ETA0  ( 5J  « 6.165 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  .36H0  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


OAT£  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  I5H6 


ALPHAOt  51  • 2.130  BETAO  t t) 

SECTION  \ DLEFT  WING  TOP 


ARCn-019  IA61  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-6.171 

DEPENDENT  variable  CP 


(RETU12) 


Y/ew 

.2350 

.5990 

. 3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

,8870 

.9720 

x/cw 

.000 

- . 0270 

.08H7 

-.0324 

.4536 

,7460 

.7439 

.7ai'6 

.7213 

.22>,9 

.010 

.0183 

-.0469 

.3790 

.4567 

.561  1 

.5319 

.4199 

.020 

.0070 

-.0409 

.2620 

.3577 

,40B6 

.3993 

,3570 

. 0H97 

.040 

- . 02S8 

. 1326 

.041 

.050 

-.0927 

-.0112 

. 1353 

.1740 

. 1678 

. 1553 

-.0204 


-.2231  -.1843  .0000  -.0979 


-.1963 


.3234  -.3306  -.2998  -.2629 


-.4252  -.4503 


-.4391  -,4914 


-.4889 


-.4702  -.5523 


-.3076 


-.4255 


-.1609 


-.3959 


-.4705 


-.5025 


-.4080  -.4462 


-.5435 


date:  30  GCT  "^5 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15H7 


’ J 

* A 


..c 


ALPHAC^  5) 
SECTION  ( 
Y/BM 


- 3,130  BETAO  ( H 

I ILEFT  WTNO  TOP 
,3350  .3990  .3640 


ARCl 1-013  IASI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
• -6.171 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4370  .5340  ,6730  .7800  .BB7Q  .9730  1.0000 


CRETU131 


x/cw 

,793 

.799 

.609 

.934 

.939 

.650 

.057 

.063 

.065 

.079 

.900 

,905 

.919 


‘,3365 


■.  I 960 


-.1301 


- , 3935 


^.3503 


-.3393 


-.3474  -.4796  -,4648 


-.3613 

1796 


'.6351 


-.3143 


-.3753 


-.3963 


- , 3394 


•,3039 


.950 

-,3031  - 

.4983 

-.3805 

-953 

-.3035 

.955 

.965 

1,000 

-.3330 

- , 1883 

- . 3678 

- 

,3576 

-.41  13 

ALPHAOt  5) 

- e. 

,133  BETAO  1 3) 

-=  -3 

.076 

SECTION  t 

l ) LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/8H 

,3350 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

*9730 

x/cw 

,000 

1498 

-.0439 

-.1333 

.3504 

.6703 

.6565 

,6394 

.6336 

,1034 

,010 

-.0859 

-.1180 

.3007 

. 4049 

.4969 

,4685 

.3566 

,030 

-.1066 

1031 

.3091 

.3103 

.3573 

,3440 

,3990 

.0194 

.040 

-.0809 

,1003 

.041 

-.1703 

.050 

-.1073 

.1133 

. 1370 

1331 

,1136 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. 113 
. 150 
. 157 
- 163 
. 177 
.339 
.346 
.347 


-.3343 


-.  1313 


-,0300 


. 0 108 


.0375 


-.0478 


-.3305  -.1975  .0000  -,1191 


. 0403 


-.3135 


-.0913 


-,1350 


-,1364 


-.1043 


date:  ao  dct  75 


tA8lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  15H8 


ALPHAOC  5)  * a, 133  SET AO  t 8> 

SECTION  i DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990  .3640 


x/cw 


ARCI 1-019  Uei  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -2.07B 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  . 5340  . 6730  . 7600  . 8870  . 9720  t . 0000 


[RETUI2J 


.250 

-.3146 

-.3345 

.274 

-.2781 

.345 

.362 

-.0134 

.390 

-.2327 

.400 

-.4194 

-.4470 

.402 

-.3466 

.418 

.429 

-.0570 

.497 

.503 

-.1730 

.547 

-.0810 

.550 

-.4321 

-.4834 

.565 

- , 3577 

.600 

,637 

-.3246 

.639 

-.2259 

.650 

.670 

.700 

-,2779 

-.4844 

.725 

-.3065 

.727 

-.2482 

.730 

.750 

.760 

1816 

.775 

-.3B72 

-.5327 

,793 

-.1166 

,798 

1443 

.606 

.834 

- . 0590 

-.2584 

,639 

-.2456 

,850 

-.2859 

-.3003 

.857 

-.2084 

.862 

.865 

- .2502 

,879 

-.2082 

.900 

,905 

.919 

-, 1840 

-.2192 

-.2124 

-.2651 

,950 

-.2209 

-.3168 

.953 

-.1999 

.955 
.965 
I .000 

-.2487 

-.2255 

-,4U7 

-.2095 

-.3020 


-.4425 


-.2476 


-.3848 


-.4864 


-.5032 


-.5284 


.4896  -.4573 


-.5851 


-.6215 


-.3917 


-.4144 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1549 


ARCU-Dt9  IA0(  LVAPfELNL  SEALED)  LEFT  WtNG  TOP 


(RETU12) 


ALPHAOt  5)  - 


2.1M 


BETAO  ( 3J 


P.056 


SECTION  I ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

,*i340 

.6730 

.7000 

.0870 

.9780 

x/cw 

.000 

-.8988 

-.UP9 

-.8179 

.8498 

.5949 

.5900 

.5787 

.5518 

.0180 

.010 

-.1704 

-.1479 

.8066 

.3878 

.4138 

.3785 

.8608 

.080 

-.1813 

-.0957 

.1354 

.8557 

.2903 

.8681 

.8046 

- . 0968 

.040 

-.0769 

.0473 

.041 

-.8600 

.050 

1743 

.0717 

.0901 

.0736 

.0407 

.069 

1493 

.080 

-.0561 

.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.PP9 
.P46 
,847 
.850 
.874 
.345 
.368 
.390 
.400 
.402 
.416 
.489 
,497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.785 
.787 
,730 
.750 
.750 
.775 


-.8965 


-.1791 


-.0305 


-,0476 


-.8104  -.8145  .0000 


. 1596 


- . 0064 


-.1786 


.0860 

.1181 


-.8750 


-.1339 


-.8587 


-.3108  -.3318  -.3818  - , 3093 


.0817 


-.3835 


.8160 


.3834 


-.3871  -.4393 


-.4550 


.0695 

.0880 


-.3513 


-. 1806 


-.4019 


-.3840 


-.3985  -.4600 


.8808 


-.8819 


-.4958 


-.4958 


-.8565 


-.8848 


-.1969 


-.4403 


-.5890 


1015 


-.4785  -.4668 


-.6809 


-.3065  -.4808 


^ L d K*.  . ' L> 


DATE  £G  OCT  75 


tAaiA  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1550 


ALPHA0(  5) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cw 

.793 

.798 

.BOB 

.034 

.039 

.850 

,857 

.865 

.065 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOQ 

ALPHAOt  5J 


« 8,141  BETAO  i 31 

DLEET  WING  TOP 
.8350  .8990  ,3640 


ARCn-Dl9  IA0I  LVAPlELHL  SEALEO)  LEFT  WING  TOP 
8.056 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4870  .5340  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


(RETU18) 


.0587 


*.0850 

-.8686 
-.81 16 


- . 0788 


.8317 


‘.8361 


-.8448 


-.84  11 


-.8690 
8,158  BETAO  ( HJ 


-.8840 

-.8150 

-.8395 
-.8898 
- , 3989 


-.8577  -.8859  -,4517 


-.8305  -.3885 


-.1800  -.1978  -.3681 


6.  169 


-.5508 


-.3809  -.4878 


SECTION  i 

HLEPT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

i Y/BW 

.2350 

.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

,6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3381 

-.8913 

-.2256 

. 1993 

,5161 

.5015 

.4740 

.4547 

- . 0379 

.010 

-.3854 

-.1743 

. 1425 

.8488 

.3103 

,8766 

. 1593 

,080 

-.3165 

- . 1 391 

.0818 

. 1008 

.8008 

. 1793 

.1126 

-.1519 

.040 

1227 

.0318 

.041 

-.337S 

. 050 

-.8591 

.0334 

.0848 

.0088 

-.0308 

.069 

1090 

.080 

-.0746 

.001 

-.0309 

.086 

- . 0692 

.094 

-.8669 

. 1 13 

-,3H63 

.150 

-.8063  - 

.8398 

.0000 

-.8017 

. 157 
.163 
. 177 
.889 
.846 
.847 


1069 


-,8439 


.0138 

-.0894 


-.3056 


1317 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeULAr:QtM 


PAGE  1551 


ARCH -01 9 lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


tRETUlB) 


ALPHAOt  5)  - 2.152  BETAO  ( H»  - 5.169 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0070  ,9720  1.0000 


x/cw 

.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.630 
.650 
,670 
.700 
,725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.000 
,834 
,839 
.050 
.057 
,862 
,865 
,879 
,900 
,905 
,919 
,950 
,953 
,955 
,365 
\ .000 


-.0087 


“.1069 


-.0707 


-.0741 


1950 


-.0663 


-.2476 


-,2929  -,3365  -.3343  -.3334 


-,3536 


-,3463  -.4227 


-.4635 


-.4235 


-.3685  -,4200 


-.4941 


-,3940 


-.1393 


-.0577 


-.2299 


-,2434 


-.4655 


-.4402  -.4697 


-.5305 


-.2610  -.3070 


-.2409  -.2408  -.3916 


-.2705 

-.2649 

-.2295  -.2421  -.3621 

-.2693 

-.2646 

-.2217  -.1983  -.1973 

-.2549 

- . 2533 

-.2830 

-.2464  -.3396  -.4325 


-.5221 


DATE  aO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1552 


ALPHAGt  6»  - H.819  BETAO  ( \) 

SECTION  t nLEET  NING  TOP 


ARCn-Ql9  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 
-6. I5B 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUl?) 


Y/0W 

.5350 

.2990 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

.0870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.OQse 

.0263 

-,0427 

.4263 

,7405 

.7785 

.7960 

.7647 

, 1521 

.010 

,0136 

- , 0553 

.3173 

. 3837 

.5049 

.4706 

.3017 

,020 

- .0047 

-,0390 

. V873 

,2852 

.3442 

,3291 

.2279 

- , 0922 

.040 

- . 0 1 B5 

,0560 

.041 

1 !4S 

.050 

-.0233 

.0590 

, 1046 

.0917 

. 0467 

,D69 
,080 
,G8l 
.086 
,094 
. 1 13 
. 150 
. 157 
. 163 
,177 
.229 
,246 
.247 
,250 
.274 
.345 
,362 
,390 
.400 
.402 
.418 
,429 
.497 
,503 
.547 
,550 
,565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 


-.1601 


-.0595 


-.0643 

-.on  9 

-.2246 

-.2639 


-,0707 


-.0766 


-.0265 


-. 1708 


-.0015 

,0114 

-.1457 

-.2599 


-.3079 


- . 0874 


-,2147 


.3315 


.3030 


-.3646 


-,3493 


,2894 


-.0923 


-.3040 


.2517 


.0000  -.1097 


-.1361 


-.2B67 


-.3816  -.3832  -.3542  -.3272 


-.4522 


.4934 


-.4766  -.5290 


-.4463 


.5253 


-.4054 


-.4691 


-.3303 


-.4023 


-.5086 


.5342 


.6407 


-.5135  -.4916 


-.6014 


-.5029  -.5562 


DATE  20  QCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1553 


ARC n -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MTNU  TOP 


IRETUiai 


ALPHA© ( B) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cw 

*793 

,798 

.008 

.834 

.839 

.850 

,857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


- 4»219  BETAO  ( I) 

DLEFT  WING  TOP 
.2350  ,2990  .3640 


• -6.158 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  .6730  .7000 


,8870  .9720  1.0000 


“ . 2554 


1624 

-.2032 

-.1374 

-,2482 


-.2451 

-.3129 

-.2511 

-,2312 

-.2108 


-.3367 


.2851 


-.2779 


.2446 


-.4314  -,5234  -.4981 


-.3250 

-.2449  -,5113 


.4354 


,069 
.080 
.081 
.086 
. 094 
. ! 13 
. 150 
.157 
, 163 
, 177 
.229 
,246 
.247 


-.2201 


“ . 0038 


-,1079 


. 1021 


-.0366 

-,0048 

-.1426 


.0020 


- . 0934 


-.2975  -.2512  .0000  -,1850 


-.6598 


-.4428 


1 .GOO 

- . 3760 

- 

*3734 

-.H558 

ALPHAOC  6) 

m U , 

.^18  BETAO  t 8) 

• *4 

*108 

SECTION  C 

1 )LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350 

.2990 

*3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

*9720 

x/cw 

.000 

-.0634 

.0351 

-.0916 

.3704 

.7318 

.7209 

,7381 

.7095 

*1217 

,0!0 

-.0263 

-.0922 

.2742 

,3706 

.4697 

.4469 

.2808 

.020 

-.0507 

-.0740 

. 1576 

,2774 

.3150 

.3095 

.2110 

-.1032 

,040 

-.0570 

.0463 

.041 

-*1401 

.050 

-.0662 

.0551 

.0901 

,0053 

.0335 

-.1422 


-.2883 


.2010 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOH  QUALITY 


DATE  80  GCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SO'JRCE  DATA  TABULATION 


ALPHAOt  6J 


ARCU-013  1AB1  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 


•‘.218  BEVAO  ( 2)  « -H.108 


SECTION  « DLEFT  HJ'NG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETUTB) 


Y/0W  .2350  .2990  .36H0  .H270 


X/CU 


4^50 

.27H 

-.3213 

.3»45 

,362 

,390 

,400 

,402 

,418 

,429 

*,0701 

-,0320 

-,2567 

-.3787 

,497 

*,1862 

,503 

,547 

-,0808 

,550 

,565 

-.3818 

,600 

,637 

,638 

,650 

.670 

.700 

,725 

-,2378 

-.3116 

-.3523 

,727 

,730 

,750 

,760 

*,2682 

-.2455 

.775 

.793 

-.2399 

,798 

,B0B 

-,2146 

-.3179 

.834 

,839 

.850 

.857 

,862 

tase 

-.2963 

-.2800 

.865 

-.2733 

,879 

.900 

-.2142 

-.2504 

,905 

,919 

.950 

-.2231 

-.2609 

,953 

-.2301 

,955 
.866 
t .000 

-.2553 

-.2127 

-.3937 

,5340 

,6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1 .0000 

-,3763 

-.3780 

-.3509 

- . 3264 

-.3971 

,4403 

-,4866 

-.4631 

-.4725 

*,3593 

.4639 

-.5200 

-.5029 

.4242 

*,5120 

-.5303 

-.6270 

*.51 12 

-,4844 

-.6123 

.4764 

-.5519 

,3498 

-.5142 

-.4954 

-.6561 

,2957 

-.4350 

>2268 

-,4430 

-.4318 

-.3256 

-.4555 

VTiri 


MiiuilSiXA  .41^  EL*  U 


: iliL.it  i.-L...  is.  JSiiV’j*"  A 


DATE  ao  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1555 


ALPHAO<  61  - BET AO  ( 3J 

SECTION  ( 1 )LEFT  WING  TOP 


ARC  11-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
-,0I3 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUiai 


Y/ew 

.2350 

.8990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9?eo 

x/cw 

,000 

-.2002 

-.0814 

-* 1667 

.2765 

.6629 

.6599 

.6354 

.6013 

.0419 

,010 

- . 1449 

-.1808 

. 1955 

.2954 

.3787 

.3349 

.1943 

.020 

-.1585 

-. 1658 

. 1050 

,2129 

. 2404 

.2160 

. 1325 

“.ms 

.040 

-.1532 

.0195 

.041 

-.2193 

,050 

-.1394 

. 0184 

.0328 

.0160 

-.0267 

.069 

-.I&I9 

.080 

-.1137 

. 081 
,086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
.177 

.aaa 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.633 

.650 

.670 

,700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.0715 


-.0874 


.2855 


-.1455 


-.1310 


-.  1440 


.0048 

.1413 


-.0313 


.2515 


" , 0778 
•.0366 


. 1899 


-.3691 


-.2421 


-.3376 


.2936 


-.2633 


- . 2966  - . 2760  . 0000  - . 2260 


-.3090 


1806 


-.3133 


- . 3636 


3Qu:>  * 


.3719  -.3558 


.4047 


-.3685 


^.4438  -.4904 


.4840 


-.4531 


-.4738 


-.4503  -.5164 


.5187 


-.5346 


-.2898 


-.5003 


.5908 


.2039 


-.5121 


.4921 


.6518 


-.3676 


.5433 


date:  SG  OCT  75 


I ASI  A “ prfssure:  source  data  tabulation 


PAGE  I56S 


i!,’ 


ARC II -01 9 IA81  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WliNG  TOP  tRETU12) 

ALPHAOI  6)  - 0ETAD  ( 31  - -.013 


SECTION  t IVLEPT  WING  TOP 
Y/eW  .E35D  .2390  .3640 


X/CH 


.793 

-.1030 

.793 

-.161 ! 

.608 

.834 

-.0663 

: 

,833 

-.2713 

.850 

r‘ 

.857 

t- 

.068 

f 

,865 

-.8638 

s;. 

.879 

-.2487 

.900 

-.2176 

.905 

.919 

-.2324 

.950 

.953 

.955 

-.2299 

1 

.965 

-.2711 

1.000 

ALPHAG(  6)  * H.2E6  BETAO  t 4) 


SECTION  ( 

IILEFT 

WING  TOP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

x/cw 

.000 

-.3118 

1918 

-.3144 

.010 

- .2544 

- . 2522 

.020 

-.2531 

-.1737 

.040 

1482 

.041 

-.2759 

.050 

-.2079 

.063 

.080 

.081 

.085 

-.0023 

.094 

-.2244 

.113 

-.3230 

i.. 

,150 

[- 

.157 

.163 

-.0104 

.177 

.229 

-.1222 

r 

.246 

-c  .225 

.247 

-.1957 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

,5340 

.6730 

.7900 

.0870 

.9720 

-.2813 

-.2566 

-.2966  - 

.‘M6H 

-.4982 

-.6519 

-.2392 

-.2871 

-.4473 

-.2215 

-.2519  - 

,3H81 

-.4565 

-.3805 

- 

.31489 

-.4714 

* 4, 

. 1 16 

dependent 

variable  CP 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

.2593 
. 1558 
.0005 
.0001 

.5714 
.2020 
. 1263 

.5644 

.2763 

.1530 

.5483 

,2431 

.1326 

.5140 

.1164 

.0590 

-.0740 

-.2202 

-.0983 

-.0403  - 

-.  I486 

.0282 

-.0483 

-.0842 

-.2471 

-.2930  - 

.2996 

.0000 

-.2604 

-.3517 


1796 


l.OQOQ 


1.0000 


ORIGINAL  PA6&  IS 
OP  POOR  QUALrnj 


DATE  ED  QCT  75 


ALPHAOt  6) 


H.EE6 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
BETAG  t - 4,U6 


PAGE  1557 


(RETUIE) 


SECTION  C ULEFT  WING  TOP 


Y/BW 

X/CM 


*8350  .8990  .36H0  *4E70 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.53^0  .6730  *7800 


.0B7O  ,9720  1.0000 


.250 

.274 

.345 

.362 

-.0295 

-.2860 

“ , 3526 

-.4013 

.390 

-.2252 

.400 

-.4094 

-,4799 

.402 

-.3329 

.410 

.429 

-.0779 

.497 

-.1770 

,503 

.547 

,550 

,565 

-.0070 

-.3322 

-,4088 

-.4912 

.800 

.637 

-.3072 

.630 

-,2203 

,650 

.670 

.700 

-.2734 

-.4531 

.725 

-.2140 

.727 

-.23ns 

.730 

.750 

.760 

-.1356 

,775 

-.3128 

-.4575 

.793 

,0151 

.798 

1052 

.008 

.834 

,839 

-.0435 

-.2419 

-.24 19 

.850 

-.2736 

-.2530 

,857 

-.2321 

,862 

,865 

-.2706 

.079 

-.2503 

.900 

-.2135 

-.2619 

.905 

-.2550 

.919 

-.8507 

.950 

-.2239 

-.2001 

.953 

-.2446 

.955 

.965 

1,000 

-.2803 

-.2441 

-.2130 

-.3226 

-.4335 


.4970 


.5375 


.4922 


-.5286 


-.5242 


-,5BB6 


-.5054  -.5080 


>.6776 


-,6690 


-,4496 


>.4712 


iju . V liu 


DATE  BO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1550 


ALPHAOt  6)  • 4.218  BET AO  ( 5) 

SECTION  < DLEFT  WING  TOP 


ARCH -01 9 IA0-1  LVAP{ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.193 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/f'W 

,2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8070 

.9720 

x/ew 

.000 

-.3125 

-.2864 

-.3006 

.1907 

.4986 

.5125 

,5060 

,4676 

-.1216 

.010 

-.3356 

-,2460 

.1022 

. 1685 

.2373 

,2085 

.0751 

,020 

- . 3237 

-,2058 

.0384 

,1022 

. 1221 

. 1009 

.0270 

-.2490 

.040 

- , 1920 

-.0282 

,041 

-.2916 

,050 

-,2612 

-.0419 

-.0464 

-.0702 

-.1003 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.U3 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
*497 
*503 
.547 
.550 
.565 
,600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.3447 


-.2281 


-.0745 

*•0733 

-.2066 

-.2278 


.2617 


-.1086 


-.0202 


-.1602 


-.2571 


1094 

.0052 

-.1081 

-.2045 


- . 0992 


-.1692 


-.2608 


-.3172 


.2943 


1403 


-.2691  -.2935  ,0000  -.2753 


-,3754  -.4675 


-.3178 


-.3860  *.4700 


1936 


-.1070 


-.4368 


,2020  -.4046 


'.2688 


-,3663 


-.3350  -.3948  -.3951  -.3877 


.4410 


-,5026 


-.5649 


*.4981 


-.5273 


,5092 


-.4867  -.5066 


-.5892 


-.6931 


<RETU12) 


iAi 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  eO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  1559 


ARCl 1-019  uai  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  (RETUiei 

ALPHAOt  6)  - '+*218  BETAO  ( 51  - 6.193 


SECTION  E IlLEFT  WIND  TOP 


Y/BW 

*2350  .2990 

*3640 

X/CM 

*793 

.0017 

*790 

-.0829 

,000 

*834 

-,0327 

*839 

-.2362 

.950 

.057 

*062 

.865 

-.2602 

.079 

-.2541 

*900 

-*209t 

*905 

*919 

-.2566 

.950 

.953 

*955 

-*2491 

.965 

-.2781 

l.OOD 

ALPHAOt  7) 

- 6.323  BETAO  t 

SECTION  t 

DLEFT  HtNG  TOP 

Y/0W  .2350  *2990  .36H0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

*5340  .6730 

.7000 

*8870 

-.2250 

-.2364 

-.2478  -,2603 

-.4559 

-*2590 

-.2460 

-.4325 

-.2490 

-*2151  -.1919 

-.3455 

-.2334 

-.2666 

-.4713 

- -4 

*002 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*4270 

.5340  ,6730 

.7000 

.0970 

*9720  1*0000 


-*6589 


*9720  1.0000 


x/cw 
*000 
.010 
.020 
,0H0 
.O')  I 
*050 
.069 
.080 
.081 
*086 
*09^ 
.113 
.150 
.157 
* 163 
.177 
.229 
.246 
*247 


-.0907  *0194 

-.0627 
-.0834 

-.1372 

*,0825 


-.0834 

-.8165 


-.1174  .3643 
-.1104  *2204 
- . 0969  . 0926 
-.0849  -.0297 


-.1591 

-.0705 


.7502 

.7529 

.2808 

*3611 

, 1836 

,2062 

-*0317 

-.0170 

-.1744 

-.3700 

-.3325 

7406 

.6055 

*0133 

3143 

*1460 

1799 

.0721 

-.2464 

0348 

-*0924 

-.2693 

*0000  -,2892 


-.0761 


- , 0544 

-.1096 

-.2001 


-.2759 


-.3843 


DATE  eo  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1560 


ARC 1 1-0 1 9 I AS I LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU18) 


ALPHAOt  7J  - 6.323  BETAO  ( 1)  - ->4.082 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2:;^0 

.2990 

.3640 

,4270 

X/CW 

,250 

.27^ 

-.3558 

.3^5 

.362 

-,0676 

.330 

-.2914 

.HOO 

.HQ2 

-.4173 

.418 

.429 

-.0931 

.497 

-.2081 

,503 

.547 

*.1047 

,550 

.565 

-.4089 

.600 

.637 

-.3798 

.638 

-.2554 

.650 

,670 

.700 

.725 

-.3352 

.727 

*.2919 

,730 

.750 

.760 

-,2805 

,775 

.793 

.796 

*,2773 

-.2640 

.808 

,834 

.839 

.850 

-.1524 

-.3401 

-.3560 

.057 

-.3422 

.862 

.065 

-.2863 

.879 

.900 

-.2415 

-.2983 

.905 

-.3147 

.919 

-.2514 

.950 

.953 

-,2779 

.955 

.965 

i.qoo 

-.2780 

-.2332 

-,3739 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

-,4640 

-.4499 

-,4247 

-.4033 

-.5015 

-.5008 

-.5469 

-.5215 

-,5600 

-.4676 

-.5181 

-.5755 

-,5527 

-.4696 

-.5631 

-.5677 

-.6666 

-.5473 

-.5394 

-.6515 

-,5t07 

-.5530 

-.3972 

-.5274 

-.5362 

-.6744 

-.3144 

-.5029 

- .2545 

-.4735 

-,4790 

-.3505 

-.4895 

tt ; II.'. 


DATE  20  OCT  75 


lASilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1561 


ALPHAOt  7)  - 6,327  BETAO  ( 2) 

SECTION  { DLEFT  WING  TOP 


ARCH -01 9 lABil  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-2.GH5 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI2) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.0870 

,9720 

X/GW 

.000 

-.1665 

-.0485 

- . 1595 

.2988 

.7062 

.7005 

.6899 

.6374 

- . 0277 

.010 

-. 1266 

-.1730 

. 1506 

.2280 

.3182 

.2700 

. 1 143 

.020 

-.  1300 

-.1601 

.0459 

. 1434 

, 1696 

, 1473 

.0493 

-.2631 

,040 

-.1475 

-.0538 

,041 

-.1951 

,050 

1063 

-.0574 

-.0400 

-.0502 

1 109 

,069 

,080 

,oai 

,085 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
.638 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 


-.2392 


‘.1338 


- . 0997 


. 1020 
.1151 


.2657 


-.2933 


-.1054 


-.1375 


-.0658 


-.2143 


‘.3368 


-.1572 


,0626 
. 1903 


-.2907 


-.4061 


-.3789 


*.1881 


-,2607 


-.3536 


-.4135 


-.4958  -.5443 


-.5115  -.5703 


-.4599 


-.5567 


-.2693 


.4868  -.5737 


,2829 


.3720  -.3365  .0000  -.2993 


* . 3936 


.4555  -.4512  -.4274  -.4115 


-.5027 


-.5253 


-.4966 


.5507 


-.5544 


-,5665 


-.6636 


-.5454  -.5420 


.6635 


ai'Si  «ii 


; j , » : is: 


t- 

- - 

■■  ■ 

DATE  eo  OCT 

75 

I ASIA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PA02  1562 

ARC  11 -019  1A81  LVAPIEUHL  SEALED')  LEFT  WING 

TOP 

IRETU12) 

ALPHAOf  7) 

« 6.327  BET AO  ( 21 

» -2.045 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

OEPENDEN'T  VARIABLE  CP 

Y/0M 

.2350  .2990 

, 3640 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  ,9720 

1 .0000 

x/cw 

,793 

-.2541 

,790 

-.2363 

,0OB 

-.3425 

,834 

-.U55 

.839 

-.3153 

.050 

-.3741  -.5260  -.5365 

,057 

-.3196 

.862 

-.6722 

'i'. 

,865 

-.2752 

.879 

-.28B0 

.900 

-.2460 

-.3026  -,5057 

,905 

-.2916 

.919 

-.2530 

I; 

,950 

-.2231  -.4610  -.4890 

,953 

-.2535 

r 

.955 

-.2350 

;■ 

.965 

-.2856 

— 

1 . 000 

-.3889  -.3495  -.4867 

ALPHAOt  71 

« 6.326  0ETAO  ( 31 

» ,00B 

SECT19NJ  ( 

IVLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  ,2990 

.3640 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720 

I.QOOO 

X/CW 

.000 

-.2229  .1047 

- . 2242 

.2831  .6404  .6592  .6430  .5839  -.0821 

.010 

- , V695 

-.2377 

,1222  ,1767  .£781  ,2322  .0720 

,oaci 

1719 

-.2125 

.0430  .0831  .1369  .1109  ,0130  -.2945 

.04C 

-.1987 

-.0485 

.041 

-.2360 

.050 

-.1315 

-.0036  -.0629  -.0833  -.1363 

.069 

-,3090 

.000 

-.1023 

.001 

-,1595 

.086 

-.1269 

.094 

-.1602 

, M3 

-.24«*8 

-150 

-.3457  -.3459  ,0000  -.3088 

.157 

-.4064 

.163 

-.0500 

, 177 

-.2609 

: 

,229 

-. 1578 

.246 

-.1786 

.247 

-.1281 

r 

— 

DATE  ED  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1563 


ALPHAO(  7) 
SECTION  t 
Y/BW 

x/cw 

.B50 

.3H5 
.362 
.390 
.HOO 
.402 
.418 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.63B 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
,798 
.GOB 
.034 
.839 
.850 
,057 
.863 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 ,000 


ARC  It -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- 6.326  BETAO  ( 3)  « .008 

I )LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  .2990  .3640  .4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .97efO  UOUuC 


(RETU12) 


-,0980 

1032 

-.2664 

-.2904 

-,1752 


-.0571 


‘,2067 


-.3271 


-.2046 


-.0787 

-.2629 

-,2450 

-.2857 


.3564 


‘.4002 


-.3699 


-.2078 

-.3045 

-.2912 

-.2591 

-.2406 


-.41'B9  -.4539  -.4348  -.4188 


-.5016 


-.4620  -.5416 


-.5260 


-.5331 


‘,5430 


- , 3918 


‘.4715  -,5663 


.5536 


-.5645 


-.3644 


‘.5481 


-.6750 


-.2408 

-.3228 

-.3068 

-.2914 

-.2518 

-.3126 


‘.5444  -.5384 


-.6750 


.4078  -.5731 


-,2952  -.5056  -.5357 

-.2695 

-.2288  -.4573  -.4996 

-.3543 


-.6732 


.5028 


Ail  JiS 


EtJ  .'J.  ^ 1 


•ib  iLl 


4899 


DATE  80  OCT  75 


lA0ilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1564 


ALPHAOt  7)  • 6.383  BETAO  ( HI 

SECTION  i ULEFT  WING  TOP 


ARC  1 1-019  IA8  I LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
2.079 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


(RETU121 


,2350 

,2990 

.3640 

,4270 

. 5340 

,6730 

.7000 

,0870 

.9720 

Xf 

.COO 

-,2700 

- , 1'434 

-,2099 

.2423 

,6041 

,6036 

.5942 

,5421 

1363 

.010 

-.2216 

-.3057 

.0905 

. 1'444 

.2363 

.1956 

,0379 

.020 

-,2201 

-.2711 

,0220 

,0537 

.1010 

.0799 

-.0192 

-.3268 

,040 

-.2506 

-,0500 

,041 

-.2642 

,050 

-, 1693 

-.0066 

1043 

-.V626 

.069 
.080 
.081 
.066 
,09H 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
.429 
,497 
,503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
,670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


*.2758 


-.1523 


-.0868 

-.1100 

-.2597 

-.2776 


-.1935 


-.1655 


.0552 


-.2081 


-.1183 

-.0422 

-.1736 

-.2736 


.3137 


- , 1851 


-.2546 


-.3525 


-.3895 


.3506 


1994 


-.3592  -.3514  .0000  -.3248 


-.3756 


*,2157 


.3382 


-.4211 


-.4188  -.4567 


.4631  -.5394 


*4412  -.4301 


.5327 


-.5033 


-.5571 


.5345 


.4591  -,5567 


-,5577 


-.5514 


.2682 


-.5375 


.6756 


-.5415  -.5432 


•-6827 


.3546  -.5589 


DATE  ao  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I5S5 


ARC! 1-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  fR£TUI2)  ' 

ALPHAOt  7i  - 6.323  0ETAO  ( H)  • 2.079 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  .3BH0  .H270  .5340  .6730  .7B00  .8670  .9780  l.OOOO 


x/cw 


.793  -.0704 

.790 

-.1698 

.800 

-.2991 

.034  -.0613 

.839 

- .2924 

.850 

.857 

-.2932 

.862 

,865  -.2748 

.879 

-.2871 

.900  -.2471 

.905 

-.2761 

.919 

-.2620 

.950 

.953 

- . 2462 

.955 

-.2465 

.965  -.2072 

DOOO 

-.2341 

ALPHAGt  71  - 6,317  BET AO  f 5) 

■ 1 

-.3063  -.3901  -.5362 

-.6691 

-.3005  -.5074 

-.2568  -.3077  -.4955 

-.3243  -.4061 

142 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9780 

x/cw 

.000 

-.2782 

-.2253 

-.3776 

.1812 

.5284 

.5596 

.5458 

.4927 

-.1976 

.010 

-.2968 

-.3537 

.0501 

.0807 

.1934 

.1500 

,0040 

.020 

-.2034 

-.3035 

-.0070 

.0038 

.0618 

.0404 

-.0534 

-.3576 

.040 

-.2633 

-.0761 

.041 

-.2770 

.050 

-.2207 

-.1373 

-.1161 

-.1363 

-.1910 

o rs  *069 
^ « .000 
■ .001 


.2834 


-.2339 


-.1502 


1775 


-.1041 


-.0337 


-.1574 


- . ! 674 


.2147 


- . 3583  - . 3631  . 0000  - . 3409 


-.3690 


-.4403 


-.2361 


liii  Ctl 


DATE  aO  OCT  75 


!A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1566 


ALPHAOf  7) 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/GW 
.25D 
.274 
,345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
. 497 
,503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
,760 
.775 
.793 
.798 
,800 
,834 
,839 
.850 
.057 
,862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
,950 
.953 
.355 
.965 
l.OOO 


ARCU-0t9  lABl  LVAPXELHL  SEALED)  LEFT  WING  TQP 
* 6,317  BET AO  ( 5)  » 4.J42 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

, 2350  , 2990  . 3640  . 4270  . 5340  ,6730  , 7800  . 8870  ,9720  1.0000 


rRETtJl2) 


.0932 


^,0929 


- . 2448 


-.2664 


-.0393 


-.0396 


-.  V925 


-.2501 


-.3173 


- . 3552 


-.3561 


-,3364 


-.3046 


.0658 


-.2830 

-.2327 


-.2869 


-.1493 


-.2859 


-.2651 


-.2560 


■-,2402 


-.3884  -,4603  -.4503  -.4413 


-.1843 


-.2843 


-.2571 


-.2655 


- . 2528 


1883 


-.5011 


-.4242  -.5365 


-.4135  -,54)7 


-.5405 


-.5839 


-.5344 


-,5646 


,5457 


-.2419 


-.5191 


-.6799 


-.5423  -.5470 


-.6923 


-.3354  -.5065 


-*2934  -,2783  -.5395 


-,2716  -.5084 


-.2263  -.2263  -.4753 


-.2669  -.4859 


-,6-^62 


. 1 


It  ta  aia:  si 


DATE  aO  GCT  75 


lAStA 


Pf^ESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1567 
fRETUlBJ  { 17  OCT  75  ) 


Ar:n-oi9  iasi  lvapielml  sealed)  left  wing  top 


SREF  - 

REFERENCE  DATA 
2690,0000  SQ.I-T,  XMRP  ■ 

976 

LREF  • 

1297.0000  INCHES  YMRP  - 

BREF  - 

t P97 .0000  1 NCHES  ZMRP  - 

400 

SCALE  « 

.0300  SCALE 

ALPHAOt 

n « -6,055  BETAO  ( 1) 

■ 

SECTION 

t DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

,4270 

x/cw 

.000 

'.1606  -.0205  ,0256 

.1627 

.010 

-.0008  .0694 

,3050 

.020 

-.0134  . 1009 

.2839 

.0^0 

,1117 

.2127 

,0^1 

-.0935 

.050 

,0007 

.069 

.080 

.081 

,0890 

.066 

.1695 

.09^ 

,0181 

.113 

-.0448 

. 150 
.157 
.163 

.1572 

.177 

- 

.IICO 

.229 

.0820 

.2^6 

-.0410 

.2H7 

.0062 

.250 

.274 

.2569 

.345 

,362 

.0470 

.390 

-.1942 

.400 

.402 

,2425 

.418 

.429 

.0596 

.497 

-.1557 

.503 

.547 

-.0758 

.550 

,565 

_ 

. 1678 

.600 

.637 

-.1215 

.638 

-,1695 

.650 

.670 

OOGO  IN.  XT 
0000  IN.  YT 
0000  IN.  2T 


.DOS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

,6730 

.7800 

,8070 

.9720 

.2003 

.0278 

-.0919 

-.0687 

-.6456 

.4246 

.4017 

,3872 

.3454 

.3493 

,3396 

.3308 

,3121 

-.2848 

, 1627 
,0031 

. 1535 

, 1580 

. 1422 

-.2535 

, 1749 

-.1942 

.0000 

-.1741 

-.2407 

.S9B3 

-.3271 

-.3587  -.3860 

-.IBSH 

,a7^o 

-.3288 

-.2089 

'.2312  -.26^0 

-.2396 


-.17^8 

-.0829 


PARAMETRIC  DATA 

MACH  « .800  RN/fT  • 2.250 
ELV-IB  - B.OOO  ELV-OB  - .000 
RUDDER  “ .000  SPDBRK  « .000 


.0000 


.3SH0 


DATE  20  GCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1568 


ARCH -019  1A8'I  LVAP(ELHL  SEALED'J  LEFT  WiNO  TOP 


IRETUIl) 


ALPHAOt  n 

« -6.055  BETAO  C 

n - 

,005 

section  t 

MLEPT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  ,2990 

. 3640 

.4270 

,5340  ,6730  ,7800 

.8870 

,9720 

1 .0000 

x/cw 

,700 

- . 0948 

-, 1491 

.725 

-.2307 

.727 

-.0929 

.730 

-,3942 

.750 

- . 1408 

- . 0533 

,760 

.775 

.793 

,798 

,0U2 

-.3036 

-.2899 

-,4i70  -.2794 

.808 

- ,2776 

.834 

-.2766 

.839 

-.2546 

.850 

-.0991  -.0845  -.0033 

,857 

-.1291 

.862 

.0037 

.865 

-.3820 

.879 

-.1369 

.900 

-.1732 

-,0454 

.0603 

,905 

-,0822 

,919 

-.0952 

.950 

.0129  .0070  .0699 

.953 

-.0249 

.955 
.965 
1 .000 

-.1632 

-.0585 

- . 00 18 

.0487 

.0514 

ALPHAGf  2)  « -M.OBO  BETAO  ( U • -4,064 


SEGTJiON  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 


X/CM 

.000 

.010 

.020 

,040 

,050 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

,113 


.B350  .2990 


-.1235  .0168 

.0208 

.0122 

-.0647 

.0239 


.0271 

-.0349 


.3640 

.4270 

.0806 

.2920 

- 1 1'98 

.3514 

.1395 

.2739 

, 1498 

. 1540 

- . 0080 

.1741 


,5340  ,6730 

.4136  *3312 

.3904  .4251 

.2807  ,2824 

.0422  .0237 

,1368 


.7800  .8670 


.2623  .2867 
.4041  .3051 
.2789  . 2528 


.0263  .0168 


.9720  1.0000 

-•3561 

1570 

-.1960 


DATE  80  OCT  75 


lAB'IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1569 


ARCH -019  IA81  LVAP(ELHL  SEALED!  LEFT  WtNG  TOP 


ALPHAOC  gJ  - -^.0^0  BET AO  C 1)  ^ -H.06H 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


dependent  variable  cp 


.H270  .53H0  .6730  .7000  ,0070  .9720  1,0000 


X/CW 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.2^6 
.2^7 
.250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
-775 
.793 
.793 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
,062 
.865 
,879 
.900 
.905 


',31 U -.3525  .0000  -.3012 


-.3934  -,4454  -.4895  -.4932 


-.3005  -.3792 


-.2144  -.2616 


-.4113 


-.1953 


-.2016 


-.1948 


-.1377 


-.1668 


-.1358  -.0939 


-,3015  -.2534 


-.2370 


-.3469 


-.2145 


-,1016 


-,0660  -.0444  .0077 


-.0179 


DATE  20  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1570 


ARC IJ -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WiiNG  TOP 


(RETUtSJ 


ALPHAOC  2)  - -4.020  BETAO  t I) 

. -4 

.064 

SECTION  f DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  ,2990 

,3640 

.4270 

,5340 

*6730 

,7800 

.8870 

*9720 

1,0000 

X/GW 

,919 

-.0645 

,950 

,0452 

.0257 

.0820 

,953 

.0093 

.955 

.965  -.1161 

-.0315 

1 .000 

.0248 

.0439 

.0709 

ALPHAOC  ai  - -3.905  BETAO  ( 2> 

m 

,001 

SECTION  i DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/8W  *2350  .2990 

,3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

*8870 

.9720 

I ,0000 

X/CW 

.000  -.1713  -.0150 

.0532 

.2366 

.3256 

*2092 

. 1290 

. 1633 

-.4408 

.010  -.0115 

.0870 

.3049 

,3674 

.3795 

,3588 

.2811 

.020  -.0215 

.1030 

.2443 

,2730 

.2684 

.2606 

.2291 

-.2230 

.040 

,041  -.1136 

.050  -.0005 

, 1 148 

.1488 

‘0576 

.0491 

.0391 

.0262 

.069 

.000 

,001 

.086 

.094  .0046 

* 1476 

.0108 

- . 1 049 

-.2363 

,113  -.0670 

. 150 
.157 
. 163 
. 177 

.229  .0682 

. 1091 

-•1940 

-.2680  - 

,3047 

• OOOO 

-.2707 

-.2600 

.246 

.247  -*0030 

.250 

.274 

.345 

*362  .0015 

-.1034 

-.3248 

-.3655  - 

.4153 

--4590 

-.4582 

-*2220 

.390 

*400 

-.2446 

-.3126  - 

*3612 

-.3981 

*402 

*418 

-.2879 

-.2489 

.HB9  .0402 
*497  *.2057 

,503 

.547  *. 


1133 


.2526 


ORIGINAL  PAGE  IS. 
OP  POOR  QUALini 


DATE  eo  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  lAB'l  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MlNQ  TOP 


PAGE  1571 


CRETU13Y 


ALPHAOl  2)  - -3.9B5  0ETAO  I 2) 

SECTION  C I ) LEFT  WING  TOP 


Y/BM 

X/CU 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.737 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.83H 

.839 

.850 

.057 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 

ALPHAGt  2) 


.2350 


-.1980 


-.lOHB 


.OOHt 


-.1373 


-.1123 


-.2729 

-.3692 

1766 

-.1675 


-.3037 


-.2513 


-.1363 


-,09H7 


-.0583 


.001 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-3.97H 


BETA©  ( 3) 


SECTION  I ULEFT  MING  TOP 
Y/ew 


X/CM 

.000 

.010 

.020 

.OHO 

.OHl 


.2350 

*.2136 

-.1H6B 


.0903  .1337 


.H270 

.5340 

.6730 

.7800 

*8070 

.9720 

.1863 

-.2500 

-.2910 

-.2509 

-.2321 

159H 

-.1097 

10H2 

.2956 

-.HlOl 

-.2018 

-.IHB6 

-.0810 

.2761 

. 1298 

-.0967 

-.0789 

-.0052 

.0035 

.0706 

-.0H33 

.CB2H 

.0165 

.0172 

.0060 

.0609 

,0029 

.0H63 

.0632 

= H 

.077 

(DEPENDENT  VARI  ABLE  CP 

H270 

.53>«0 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

2023 

2582 

2158 

.8663 

.330*. 

.8509 

.1320 
.3206 
.22!  3 

. 061 1 
.3013 
.8169 

.07HI 
.2271 
. 1876 

-.HHH8 

-.2679 

-.2310 


r^w  »*t j i w i I i ; A v.'i;  i J fi  /.  i ; i LA  irfi : ik^'  ? iU.:  li- A,a  ,viV  d ij  j 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1572 


ALPHAOl  2)  -3.97^  BET  AO  ( 3) 

SECTION  i lltEFT  WING  TOP 


X/CN 
.050 
.069 
.080 
.QGt 
.086 
.094 
-U3 
. i SO 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
,352 
.390 
.400 
.402 
-418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.934 
.639 


ARCU-019  IA8I  LVAPCELHL  SEALEOl  LEFT  WTNO  TOP 
4.077 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

,5340 

.6730 

,7600 

.8670 

.9720 

.0150 

,0617 
- . 0934- 

. 0243 

.0181 

.0006 

-.2730 

-.2527 

-.2905 

.0000 

-.2693 

-.2828 

-.1703 

-.3122 

-.3650 

-.4016 

-.4479 

-.4488 

-.2257 

-.2973 

-.3366 

-.3903 

-.3965 

-.2398 

-.2874 

-.3073 

-.2531 


-.1637  -.0680 


-.4670 


-.0994 


DATE  20  OCT  75  IAB1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8ULATI0N 

ARC 11-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOl  2)  “ “3.974  BETAO  ( 3)  - 4.077 


SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

.5340  .6730  .7800 

X/CW 

.850 

-.1353  -.1113  -.0227 

.857 

-.1729 

.862 

.865 

-.4260 

,B79 

1003 

.200 

-.2203 

-.0789 

,905 

-.1160 

.919 

-.1354 

.950 

-.0199  -.0148  .0574 

.953 

-.0621 

,955 

-.0967 

.965 

-.2137 

1.000 

-.0429 

.0210 

ALPHAOl  3) 

• .096  BETAO  ( 1) 

- -6, 

.101 

SECTION  < ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  0» 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.8730 

.7000 

,8970 

.9720 

X/CW 

.000 

-.0965 

.0278 

. 1009 

.3755 

.5507 

.5329 

.5195 

.4804 

-.0607 

.010 

- . 0051 

,1035 

,2550 

,1379 

. 1676 

.0945 

-.1047 

. 020 

-.0143 

,1162 

.0094 

-.0106 

-.0474 

-.1029 

-.  1940 

-.3213 

. 040 

. 1252 

-.0667 

.041 

-.0683 

.050 

-.0076 

-.2050 

-.3317 

-.3939 

-.4129 

“.4022 


PAGE  1573 


(BETUI3) 


-.2721 


II 


-.0448 


-.0006 


-.4300 


-.4547 


-.5716  -.6625  ,0000  -.6082 


-.5700  -.6610  -.7207  -.7450 


-.4921 


jr  j a^'^to : A-.  i/il#:  A.  • r ;•»  jii  i 


DATE  00  OCT  75 


IAS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATTON 


PAGE  I57*t 


ARC n -01 9 lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


tRETUlS) 


i 


AUPHAOf  3)  - .096  BETAO  ( t) 

SECTION  ( nUEET  WIND  TOP 

.0350  .0990  .3640 


Y/BW 

X/CW 


• -6.101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4070  .5340  .6730  .7900 


.8870 


.9700  UOOOO 


.400 

-.3609 

-.4589 

-.5554 

.400 

-.3374 

.418 

.409 

-.0001 

.497 

-.3153 

.503 

.547 

.550 

.565 

-.0160 

-.1501 

-.0070 

-.0909 

.600 

-.0976 

,637 

.638 

.650 

.670 

,700 

-.0573 

-.0830 

-.0901 

-,1306 

1765 

.705 

-.1750 

,707 

-,0949 

,730 

,750 

,760 

,775 

.793 

.798 

.0746 

-.0095 

-.0148 

-.3385 

-.0376 

1035 

-.0646 

,808 

,834 

.839 

.850 

-.0106 

1817 

-.1808 

-.0349 

-.0070 

-0170 

.857 

,860 

-.0645 

,865 

.879 

-.3090 

-.0850 

.900 

,905 

,919 

-.1315 

-.0405 

-.0038 

.0091 

.0640 

.950 

,953 

.0043 

.0637 

.0407 

.0891 

,955 

.055 

t.OOO 

•.1156 

'.0048 

.0419 

.0443 

.0480 

-*0668 


.5058 


-.0710 


^.4709 


-.0710 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1575 


ARCU-019  IA81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  mm  TOP 


('RE  TUI  3) 


ALPHAOt  3)  • .098  BETAO  < 2) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


-H.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2350 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.673J 

.7000 

,8870 

.9720 

X/CM 

.000 

-.1225 

.0023 

,0834 

.3473 

.5280 

.4992 

.4015 

.4570 

-.0910 

.010 

-.0231 

.0892 

.2457 

. 1477 

.1772 

. 1145 

-.0852 

.020 

-.0324 

.0990 

■ .0967 

.0064 

- . 0277 

-.0854 

1646 

-.5297 

.04.0 

, 1019 

- . 0486 

.041 

-.0962 

.050 

-,02.05 

-.2600 

-.3202 

-.3527 

-.3918 

.069 
.000 
.OBI 
.006 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
,274 
.345 
.352 
.390 
.400 
.402 
,418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.538 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.0668 


*,0231 


-.0127 

-.2123 

-.2583 

-.1115 


.0085 


.0246 


-.1014 


-.3056 


.0034 

-.0400 

-.2696 

-.3691 


-.0939 


-.2267 


1215 


-.4516 


-.5545  -.6390  .0000 


-.4137 


.4876 


-.3556 


1812 


-.3748  -.4756 


-.2554  -.son 


-.2026 


.1444 


-.2436 


-.1891 


-.1327 


.0661 


-.3991 


.5793 


-.4932 


- . 5742  - . 6512  - . 7059  - . 7204 


.4539 


-.5425 


-.2725 


-.4843 


-.2900 


-.2413 


-.4320 


3668  -.2522 


DATE  eO  OCT  75 


IAS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1576 


ARCn*0t9  1A01  LVAPIELHL  SEALED?  LEFT  WING  TOP 


IRETUl 31 


ALPHAOI  3)  • .090  BETAO  ( 2)  - -H.070 


SECTION  ( MLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.8350 

.8990 

. 36H  0 

.HeTG 

X/CH 

.793 

,0369 

.798 

-.8511 

.608 

-.8193 

.83^ 

-.8869 

.839 

-.1999 

.850 

.857 

-.0858 

.868 

.865 

- . 3898 

.879 

-.0980 

.900 

1359 

.905 

-.0359 

.919 

- . 0580 

,950 

.953 

.0170 

.955 

-.0150 

.965 

-.  1805 

t .000 

.04*4^ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.53H0  .6730  .7B0Q  .8070  .9720  1.0000 


-.0597  -.0**19  .0093 

-.0603 

-.0I3t  .06HO 

.0M53  .0349  .0805 

.0357  .0H2B 


ALPHAOI  3)  - .085  BETAO  ( 31  <•  -.016 


SECTION  I DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VMTlAeLE  CP 


Y/BW 

.8350 

,8990 

x/tu 

.000 

1885 

-.0570 

,010 

-.0755 

.080 

-.0798 

.040 

.041 

-,1450 

.050 

-.0591 

.069 

.OBO 

.001 

.088 

.094 

-.0851 

.113 

-.1064 

.150 

.157 

.163 

.177 

,889 

.01 18 

.846 

.847 

-.0488 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,0360 

.0583 

.0898 

.0776 

.8904 

,8167 

.0960 

-.0895 

,4557 
. 1596 
.0338 

.4194 
. 1940 
.0100 

-.8085 

-.8494 

.0750 

-.1900 

-.3686 

-.4745 

-.5610 

.0203 

-.3609 

.2400 


,7800 

.8870 

.9780 

,3976 

.3858 

-.1438 

,1338 

-.0405 

-.0896 

-.1106 

-.3088 

-.8887 

-.3178 

-.3683 

.0000  -.9271 

-.4303 


I. 0000 


»■  . rj  '• 


ORIGINAL  PAGE  IS- 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAO<  3) 


.0Q6 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 I ADI  LVAPtELHL  SEALE01  LEFT  HI NO  TOP 
BETAO  ( 31  - -.016 


PACE  1577 


(RETUI3J 


SECTION  t ULEFT  WIND  TOP 


Y/0W 

X/CN 


.2350  .2990 


.36H0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.H270  .53MfO  .6730  .7000 


.250 

-.5253 

.274 

-.4613 

,345 

,362 

-.0933 

,390 

-.3500 

,400 

-.3912 

.402 

-.3685 

.418 

.429 

-.0226 

.497 

-.3009 

,503 

.547 

-.2087 

,550 

-.2775 

.565 

-.2214 

.600 

.637 

-.1641 

,638 

-.2699 

,650 

,670 

,700 

-.1440 

.725 

-.2319 

.727 

-,1516 

.730 

,750 

,760 

-,2936 

.775 

-.3870 

.793 

-,0174 

,798 

-.2959 

,808 

-.2609 

,834 

-,2737 

.839 

-.2410 

,850 

-,0852 

,857 

-.1207 

.862 

,865 

-,3670 

,879 

-.1365 

.900 

-.1730 

-,0318 

.905 

-.0667 

.919 

-,0874 

950 

.0306 

,353 

*,0121 

.955 

- . 0499 

.965 

-.1492 

1 .000 

,0122 

. i'i'ijkij  i ivsiif j/  ka  .L:*i  a 


.8Q70 

,60HH  -.8604  -.6699 

.4779  -,5177 


**2018 


-,1745 


,0858  -.0697  -.0061 


.0084  ,0731 


,0384 


,9720  t.OOOO 


-.3767 


-.2528 


-.4108 


-.2949 


1886 


-.1493  -.0742 


-,31li 


^.0267 


,0548 


.0539 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  S578 


ARCn-019  I as:  LVAPJELML  sealed)  left  w ing  top  (RETUI3) 

ALPHAOt  3)  - .117  BET AO  I H)  - H.075 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

*.2372 

1033 

-.0123 

.2350 

.010 

-.1104 

,0127 

.1711 

.020 

-.1073 

.0371 

.0745 

.040 

.0420 

-.0230 

.041 

-.1806 

.050 

-.0799 

.069 

.080 

.081  -.1629 

.086  .0517 

.094  -.0539 

.113  -.1199 

.150 

.157 

.163  *.0175 

.177  -.3369 

.229  . 0072 

.2H6  -.2152 

.247  -*0499 

.250 

.274  -.4431 

.345 

.362  -.0975 

.390  -.3447 

.400 

.402  -.3744 

-.0203 

.497  -.2969 


.5340 

,6730 

.7800 

.8970 

.9720 

.3901 
, 1349 
.0224 

.3531 
. 1519 
-.0172 

.3298 

.0947 

-.0579 

.3164 

-.0740 

-.1427 

1633 

-,3308 

‘,1949 

.3500 

-.2547 

-.2800 

-.3359 

- . 3999 

,4674 

-.5407 

.0000 

-.5179 

-.4292 

.5259 

-.5919 

-.6366 

-.6407 

-.3479 

.4150 

-.4900 

-.4968 

.503 

,547 

,550 

,565 

.600 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.1979 


-.2809 


.1673 


-.3618 


*.3249  -.3419 

.2563 


-.2141 


-.8910 


1899 


-.2230 


-.1939 

.2910 


1523 


-.3424 


-.1632  -.0735 


1.0000 


-.2962 


-.3437 


4528  -.3030 


ti  -iii' 


DATE  ao  GCT  75  I ABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PACE  1579 

ARCn-019  IA81  LVAPtELHt  SEALED)  LEFT  HINO  TOP  (RETU13) 

ALPHAOC  3)  • .117  BETAO  t • H.075 


SECTION  1 

: MLEFT 

MI NO  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0M 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340  ,6730  .7000 

X/CW 

.793 

-.06E5 

.790 

-.3446 

.008 

-.3130 

.834 

-.3244 

.839 

-.2062 

.850 

-.1349  -.0993  -.0209 

.857 

- . 1608 

.863 

.865 

-.4054 

.879 

-.1709 

.900 

-.8154 

-.0754 

.905 

-.1094 

.9il9 

-.1296 

.950 

-.0130  -.0166  .0600 

.953 

-.0595 

.955 

-.0900 

.965 

-.I960 

1 .000 

-.0383 

. 0258 

.8970  .9780  l.OOOO 


-.0091 


.0533 


.0H71 


ALPHAOC  3)  - .191  BETAO  ( 5)  - 5.1  OH 


SECTION  C IILEFT  Ml  NO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.2350 

.2990 

.3640 

*4870 

X7CM 

.000 

-.8664 

-.1399 

-.0250 

. 1834 

.010 

-.1414 

-.0015 

.1343 

.080 

-.1220 

,0199 

.0548 

.040 

.0257 

-.0353 

.041 

-.8049 

.050 

-.0917 

.069 

.080 


.5340 

.6730 

.7800 

.BB70 

.9780 

.3764 

.3215 

.2988 

.2601 

-.8055 

. 1271 

. 1423 

.0902 

-.0694 

.0258 

-.01 14 

-.0555 

-.1849 

-.3399 

-. 1855 

-.8368 

-.8734 

-.3189 

-.3799 

-.3334 

.081 
.088 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.aag 

.846 

.547 


-.0641 

-.1806 


.0340 


-.0166 


-,oooe 


.0559 


-.8100 


. 1616 


.4488  -.5163  .0000  -.4998 

-.4136 


-.3176 


1.0000 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1500 


ARCn-019  IA8I  LVAPTELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP  <RETUt3) 

ALPHAOt  3)  ■ .121  BETAO  I 5)  • 6.1  OH 


SECTION  { DLEFT  WIND  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.250 

.274 

-,4252 

.345 

.362 

-.0815 

,390 

-.3356 

.400 

.402 

-,3820 

,429 

-.0246 

,497 

-.2934 

,503 

.547 

,550 

.565 

1962 

-,2734 

.600 

,637 

-,2354 

.638 

-.2859 

.650 

.670 

.700 

-,2056 

.725 

.727 

-.2024 

.730 

.750 

,760 

-.3550 

.775 

,793 

-.0071 

,798 

,808 

-.3607 

-.3275 

.834 

-.3343 

.839 

.850 

-.3056 

,857 

1860 

.862 

.865 

-.4099 

.879 

-.1866 

.900 

,905 

.919 

.950 

-,2234 

-.1429 

-,1260 

.953 

-.0731 

.955 

.965 

1.000 

-.2112 

-.1060 

-.0505 

,5340 

,6730 

,7000 

.8870 

.9720 

1.0000 

“,5153 

-.5760 

-.6201 

-,6253 

-.3214 

-.4205 

-.4934 

-.4094 

-.3431 

-.3074 

-.Ii392 

-.3543 

-.2834 

-.3062 

-.2079 

-.2206 

-.1359 

-,1734 

-.0794 

-.3131 

-.4755 

-.3243 

-.1484 

-.uea 

-.0262 

.0006 

-.0928 

.0548 

-,0341 

-.0295 

.0588 

.0153 

,0524 

DATE  2C  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ISBil 


o 0 

t ^ 

^■p 

cS  ^ 


ALPHA® t HI  - H.ani  betao  t n 
SECTION  I I (LEFT  WING  TOP 


ARC n -019  lABl  LVAPtELHL  SEALED*  LEFT  WIND  TOP 
“h , j62 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETU13> 


Y/BW 

.8350 

.2930 

.3640 

.H270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9780 

X/GM 

.000 

-.1387 

-.06H2 

-.0155 

.2891 

.4818 

,4349 

.3040 

,8317 

-.3939 

.O'lv 

- . 1202 

-.0101 

.057H 

-.8078 

-.8341 

-.4380 

-.7674 

.020 

- . 1 197 

- . D08H 

132H 

-.3408 

-,46U 

-.6804 

-.6578 

-.0696 

.OHO 

.0008 

-.288H 

.0»'l 

-.1300 

.050 

OBI'S 

-,6071 

-.7430 

-,8618 

-.9606 

.C69 
• OBO 
,081 
.006 
.09H 
,M3 
,150 
,157 
. 163 
^ 177 
,ec9 
.246 
,847 
.850 
.874 
,345 
,368 
.390 
.400 
.408 
.418 
,439 
.497 
,503 
,547 
.550 
.565 
,600 
,637 
.638 
.650 
.570 
,700 
.735 
,787 
,730 
.750 
.760 
.775 


,0940 


-.0495 


-.0617 

-.3176 

-,3354 

-,1517 


-.0670 


-.0275 


-,19G4 


-.4019 


-.0331 

1889 

-.4100 

-.4716 


-,1373 


-,4731 


-.6108 


-,6390 


-.4888 


- . 1497 


-,7756 


- . 7051  - . 93BB  , 0000  - .9836 


-.7405  -.8534  -,9488  -,9907 


-.8083 


-.4646  -,5400 


.8790  -.3383 


-.8157 


-.8346 


-,1995 


-.3391 


- . 1'653 


.8508 


-,1467  -.1144 


-.8561 


-.9845 


-.8336 


-.7139 


- 1 .0888 


-,8388 


-.3569 


-.5530 


-1 .4805 


I 


I 

DATE  20  OCT 

75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1582 

■ 

ARCU-0!'9  IA81  LVAPtELHL  SEALEDl  LEET  WINO  TOP 

[RETU131 

AUPHAOt  H) 

• H.am  BETAO  t U « -H.OBa 

SECTION  e 

HLEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2330  .2990  .36H0  .^270  .33^0  .6730  .7000  .6070  .9720  1.0000 

X/CM 

.793 

.0492 

.790 

-.2433 

.808 

-.2012 

.B3H 

-.2253 

.039 

- . 2047 

.850 

-.0552  -.0H9I  -.0072 

.957 

-.0033 

.862 

-.2230 

.355 

-.3482 

.879 

-.1025 

.900 

-.13.17  -.0039  . 0161 

.905 

-.0274 

.919 

*,0535 

.950 

.0504  .0270  .0618 

.953 

.Oil  94 

,955 

-.0144 

.365 

-.1181 

1.000 

.0H21*  .0290  -.0113 

ALPMAGC  HI 

- 4.240  BETAO  t 21  ■ -.004 

SECTION  ( 

IILEFT  MlNO  TOP  , DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  -2990  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1-0000 

X/CM 

,000 

-.2070  -.1363  -.0710  .2339  .43BB  .4009  .3574  .2338  -.3942 

r| 

,010 

*.1699  -.0575  .0426  -,144B  -.1716  -.3357  -.6300 

,020 

-.1521  -.0298  -.1121  -.2755  -.3795  -,5118  -.7137  -.7560 

.OHO 

-,0152  -.2403 

li 

,0H1 

-.1761 

.050 

-.U04  -.5100  -.6431  -.7444  -.8201 

,069 

-.7531 

,090 

-.6704 

. 081 

-.4086 

.086 

-,0225 

,09H 

-.0871 

,Xt3 

-.1335 

.150 

-.7214  -.8479  .0000  -.0276 

-157 

-.7812 

.163 

-.1613 

,177 

-.5498 

1 

,229 

-.0315 

.246 

-.3756 

.247 

-.0699 

UStwiiai iittfi  Aiwki'iHsliij.jiijte 

/ 

— 

OATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAOULATION 


PAGE  1583 


ARCl  1-019  1A8I  LVAPiELHL  SEALEOl  LEFT  mm  TOP 


*' 

ALPHAOt  H) 

• H 

.a>»0  BETAO  t 2) 

- 

.004 

SECTION  ( 

IILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

,2350 

.2990 

,36^0 

.4270 

.5340 

.6730  .7800 

i 

s 

X/CW 

if 

.250 

- . 6962  - 

.8020  -.8733 

.27H 

-.5863 

1 

.3H5 

? 

.362 

1736 

i 

.390 

-,4H55 

i 

.HOO 

-.4717  - 

.5325 

• 

.H02 

-.4300 

s 

.ms 

i' 

.H29 

-.0672 

1 

.M97 

-.390H 

F 

,503 

£ 

.5t»7 

-.3102 

^• 

.550 

-.3080  - 

.3474 

i' 

c 

.565 

-.2302 

5 

'i- 

.600 

.637 

-.11852 

.638 

-,3376 

.650 

-.2184 

.670 

.700 

-.1720 

- 

.1789 

.725 

-.2321 

,727 

-.1836 

.730 

.750 

-.1533 

,760 

-.2695 

.775 

-.3780  - 

.2763 

,793 

-.0072 

.798 

-.2028 

.808 

-.2351 

.83^ 

-.2706 

.839 

-.e36»t 

.850 

-.0732  - 

.0534  -.0116 

.857 

-.1064 

.862 

.865 

-.3799 

.879 

-.1300 

.900 

-.1619 

-,0219 

.905 

- . 0547 

.919 

-.0763 

.950 

.0372 

.0213  .0650 

.953 

-.0042 

.955 

-.0314 

.965 

-.IH12 

1,000 

.0296 

.0213 

.8870  .9720  l.OOQO 


- .8938 


-.6820 


.6716 


-.9377 


-.6906 


-.33IH 


-.3853 


1, I7H6 


-.2329 


.03^0 


.0008 


(RETU131 


DATE  20  OCT  75 


tA8|A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1504 


ARCH -Oil  9 IASI  LVAPf  ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (-RETUI3) 

ALPHAGC  - H.230  BETAO  < 3)  • H.073 


f 

f 


I 

5 

\ 


. t 
[ 

4 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/GW 

.000 

-.2018 

-.2107 

^.1302 

. 1663 

.010 

-.2117 

-.0819 

,0120 

.020 

-.1832 

-.0507 

-.1191 

,040 

-.0392 

-.2275 

.041 

-,2137 

.050 

.069 

.080 

.081 

-,3675 

.086 

-.0413 

.094 
.1  13 

*.  1512 

-.0991 

.150 

.157 

.163 

-.1396 

.177 

-.5022 

.229 

-.0433 

.246 

-.3440 

.247 

-.0831 

.250 

.274 

-.5567 

.34.5 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

,429 

-•0720 

-.1604 

-.4241 

-.44 16 

.497 

.503 

.547 

-.2935 

-.3830 

.550 

.565  -.2690 


.5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.9720 

.3867 

-.1430 

-.2528 

,3463 

-.174B 

-.3518 

.301'9 

-.3158 

-.4919 

.1791 

-.6165 

-.6786 

-.4647 

-.7360 

-.4713 

-.6224 

-.5959 

-.8968 

-.7934 

-,7277 

-.6642 

-.7876 

.0000 

-.7912 

-.7430 

-.6627 

-.7627 

-.8417 

-.6516 

-.5099 

-.4731 

-.5551 

-.6436 

-.6240 

-.3411  -.3695 


.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 


-.3464 


-.2327 


-.2137 


-.2117 


-.3264 


-.2327 


-.2050 

-.2774 


-.3350 


-.3177 


-.1730  -.0972 


.775 


-.4009  -.3062 


t.OOQO 


-.9704 


-1,0605 


t n\.ti!  MkVfc.  l'a;! 


DRIGmAL  PAGE  IS. 
OF  POOR  QUALITYi 


DATE  20  OCT  75  lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 lABl  LVAPiiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOl  H)  • H.238  BETAO  I 3)  • H.073 

SECTION  C IVLETT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1585 


CRETU13) 


ffBU 

X/CW 


,2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


.793 

-.0598 

,799 

-.3365 

.BOB 

-.2783 

.834 

-.3145 

.039 

-.2862 

.850 

.057 

-.1523 

.862 

.865 

-,4164 

.879 

-.1741 

.900 

-.2040 

.905 

-.0997 

.919 

-.1284 

.950 

.953 

- . 0437 

,955 

-,0775 

.965 

1037 

l.OOO 

-.0203 

-.1115  -.0B17  -.0243 

-.0583 

-.0000  -.0107  .0561 


-.2170 


ALPHAOC  5) 


.385  BET AG  CD-  -.010 


1930 


SECTION  ( tJLEFT  WING  TOP 


X/CW 
.000 
.010 
,020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.096 
.094 
.113 
.150 
. 157 
. V63 
.177 
.229 
,246 
.247 


dependent  variable  CP 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

-.2594 

-.3160 

-.2757 

-.2711 

-.2337 

-,17B5 

-.1620 

,0735 

-.2256 

-.4035 

-.5175 

.2970 

-.5846 

-.6852 

. 1866 
-.7301 
-.9141 

.0300 
-1.0905 
-1 .2245 

-.1020 

-.9024 

-1.1366 

-1.3769 

-.1345 

-.1759 

-.6616 

-1.0291 

-.9696 

-1.1631 

.0000 

-.3008 


H .5669 


-1.3274 


-.7344 


DATE  20  OGT  75 


tA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1506 


ARCl 1-019  IA81  LVAPCELHL  SEALEDl  LEFT  WING  TOP 


(RETU13) 


ALPHAOl  51  • 0.385  BETAO  t l>  - -.010 


SECTION  ( I ) LEFT  WilNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.2350  .2990  .36HD  .^*270  .5340  .6730  .7800  .BS70  .9720  l.OOOO 


X/CW 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
* .400 
.402 
.410 
.429 
,497 
.503 
,547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.034 
.839 
.850 
.857 
.062 
.065 
.879 
.900 
.305 
. 919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1,000 


-.2600 


- . 1249 


-.4061 


-.1942 


-.5288 


-.2023 


-.2640 


-.4121 

-.1457 


-.1285 


-.71  10 


-.4727 


-.2511 


-.2279 


-.2977 


-.1202 


-.0743 


-.0249 


^,8198  -1.0009  -l.ni3  -1.1754 


-1.0791 


^,5190  -.6257 


-.7254 


-2.1360 


-1.0574 


-.3159  -.3778 


-.4182 


1843 


-.2175 


-.2803 


-.2376 


-.1325 


-.0794 


-.0243 


-.2512 


-.1762  -.1755 


-.6930 


-1 .5831 


-.2904  -.2469 


-.0665  -.0571  -.0392 


-.0212 


.0162  .0127  .0389 


-.8438 


-.0312 


-.0545 


DATE  20  OGT  75 


WaiA  - ppz^^SURC  SOUfKZ  DATA  TA0UUATION 


pAcse  i5e7 


ALPHAOf  61  * 10.>*5$  eETAO  ( 11 

SECTiw  € ilixrr  k:w  top 


APCl  1-019  IA8I  LVAPlEtML  5CAL.EDI  LETT  UIW  TOP 

,C02 

0£.=£,^iC£:t>iT  VARJAaiE  CP 


CRETUI3I 


1 

c 

Y/8U 

-2350 

.2990 

-3640 

-4270 

-5340  .6730 

-7800  -S87C  .9720 

i; 

X/CM 

\ 

.000 

-.2562 

-.3226 

-,3638 

.0149 

.2006  ,0646 

-.1540  -.5470  -1.7201 

\ 

.010 

-.3794 

- . 3207 

-,3176 

-.7686  -1.0187 

-1,4781  -2.1183 

1 

.020 

-.3327 

-.2602 

-,5128 

-.8545  -1.1969 

-1.6096  -2.2492  -2.0015 

.040 

-.2361 

-.6204 

f 

.041 

-.2241 

1 

.050 

-,8195 

-1,0750  -1.41181 

-1.7602  -8,0852 

i 

.069 

-2.0908 

1 

,000 

-1 .2064 

i 

.0011 

-.7735 

1 

.086 

-.2397 

r- 

,094 

-.1716 

[ 

.113 

-.1737 

f 

.150 

-1.0917  -1.3265 

.0000  -1.U85 

.157 
. t 63 
.177 
.289 
.8HB 
.2H7 
.250 
.27H 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
,775 


-.1089 


-.1411 

-.4398 

-.4268 

1969 


--U43 


-.3102 


-.5463 


-.3772 

-.5819 

-.5537 


-1.6195 


-.81 30 


-.7556 


-.4959 


-.91  It  -1.0484  -1.1733  -1-3343 


-1.2589 


-.8664 


►.5460  -.6572 


-.3283  -.3920 


►.8034 


-e.'iS38 


-1.0931 


-.8361 


-.4721 


-.8766 


-.2437 


-.2293 


-.1948 


-U4383 


-.1920  -.2435 


-1.5359 


-.3047  -.2402 


-.2854 


DATE  20  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  U8I  LVAPCELHU  SEALED)  LEFT  WINS  TOP 


I RE TUI  3) 


ALPHAOt  6) 

• 10.456  BETAO  ( 1) 

m 

SECTION  t 

1 1.LEFT  WTNG  TOP 

Y/0W 

.8350  .8990 

.3640 

.4870 

x/cw 

.793 

.0183 

.798 

.800 

.834 

-.8630 

-.3180 

-.8531 

.039 

-.8735 

.050 

.057 

-.1348 

.862 

.865 

-.4854 

.079 

-.1428 

.900 

-.1559 

.905 

-.0875 

.919 

.950 

.953 

-.0991 

-.0846 

.955 

.965 

l.OOO 

-.1487 

-.0339 

.0108 

.002 

DEPENDENT  VAinABLE  GP 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


-.081’H  -.0628  -.0657 

>1.2509 

-.0265  -.0791 

.0161  .0055  .0179 

.0122  -.0786 


•a  aava  -wmorafl 


DATE  20  OCT  75  lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1589 

ARCl 1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETUlH)  t 17  GCT  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

■ 

2690,0000 

SQ.FT, 

XMRP  - 

976.0000 

IN. 

XT 

MACH  • 

1.400 

RN/FT  • 

2,250 

LREF 

m 

1297.0000 

INCHES 

YMRP  • 

.0000 

IN, 

YT 

ELV-IB  - 

8.000 

ELV-OB  - 

-4.000 

0REF 

SCALE 

m 

1297.0000 

.0300 

liNGHES 

SCALE 

ZMRP  - 

400.0000 

IN. 

ZT 

RUDDER  « 

,000 

SPOBRK  • 

,000 

ALPHAOt  M - -6.312  BETAO  ( I)  • -4.066 


section  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

X/CW 

.000 

.010 

.020 

.040 

.041 

.050 

.069 

.060 

.081 

.066 

.094 

.113 

.150 

-157 

.163 

.177 

.229 

.246 

,247 

-250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

-402 

.410 

.423 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 


.2350  .2990 


*,1792  ,0387 

,0225 
*.0006 

0509 

-.0103 


-,0553 

-.0363 

-.0037 

*,0397 

,0099 

.0100 

*,0733 

.0061 

*,1067 


.3640  .4270 

-.0449  .2603 

-.021'6  .3682 

- . 0046  . 3296 

.0017  .2606 


- 1090 

.0605 

,2015 

.0340 

.0067 

-,1132 

*.0081 

-.2190 

-.2212 

-.2022 


.5340  .6730 

.5986  ,5158 

.6236  .6105 

.5446  ,529i| 

.3544  .3544 

.1746 

.0184  ,0270 


-.1284  -,1257 

-.2493  -.2774 


-.2932  -.3146 


.7800  .0070 

.4783  .4822 

.6183  .5641 

,5489  ,5374 

. 3809  . 3864 

,0000  .1143 

-.0961  -,0884 

-.2087 

-.3689 

-.3512 


.9720  I, 0000 

*,4251 

-,0800 

-,0974 

-.1880 

-.2329 

-.2955 

-,2616 

-.2360 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1590 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED!  LEET  WliNG  TOP  (RETUIH) 

ALPHAOt  I)  • -6.3ta  BETAO  t 1)  » -H.066 


SECT  ION  { 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

, 3640 

.4270 

,5340  .6730  ,7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

XV  CM 

.700 

-.1821 

-.3283 

.725 

-.0540 

,727 

-.1582 

,730 

-.2645 

.750 

-.2383 

-.2933 

,760 

,0337 

,775 

-.1894  -,3379 

,793 

.1774 

.798 

.0349 

.808 

1086 

.834 

.0722 

.839 

13V2 

.850 

-.1160  -.1113  -,2259 

,857 

-. 1265 

.862 

-.1871 

.865 

1886 

,879 

-.1527 

,900 

-,1196 

-.ni3 

-.1923 

.905 

-.1316 

.919 

-,!6ie 

.950 

-.0686  -,1090  -.1587 

.953 

-.1173 

.955 

-* 1624 

.965 

-.1413 

t.ooo 

-.3010 

-.2852 

-.3344 

ALPHAOl  n 

- -6.295  BETAO  ( 2) 

• -2, 

.013 

SECTION  t 

IJLEFT  Ml NO  TOP 

DEPENDENT  VARIABUE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

,5340  ,6730  .7800 

*8870 

.9720 

l.OQOO 

X/GU 


,000 

-,2319 

-.0112 

-.0669 

. 1979 

,010 

-.0270 

-.0445 

,3019 

.020 

-,0465 

-.0297 

,2787 

,040 

-.0208 

.2223 

.041 

io«*e 

,050 

-.0627 

.0G9 

.080 

.081  . 1610 
.086  .0587 

.09«*  -.0901 

.113  -.1109 


.5058 

,4389 

.4071 

,4147 

-.«*2B9 

.5508 

,5600 

.5649 

.5488 

.4051 

,4812 

.5022 

.4983 

-.1309 

.31 18 

.3157 

.3487 

,3579 

DATE  2D  OGT  75 


lAaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULATION 


PAGE  1591 


[ . 


ARC 11-019  IA81  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  n - -6,e99  5ETAG  ( 2)  • -2.01S 


SECTION  t 

IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730  .7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

. 150 

-.DI9B  .0165  .0000 

.0992 

. 157 

-.2193 

.163 

.177 

.1689 

.0238 

.229 

-.0257 

.246 

*.0149 

.247 

-.0685 

■ 250 

-.1391  -.1262  -.1003 

-.0943 

.274 

-.1103 

.345 

-.2437 

.362 

.0718 

.390 

.400 

-.0995 

-.2517  -.2799 

-.2075 

.Hoa 

.H18 

*H89 

.H97 

.503 

.5H7 

.550 

.565 

.600 

.637 

.639 

-650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.908 

-63H 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 


-.2209 


*.0157 

*.0163 


-.0931 


-.2I>7 


-.eSlH  -.3107 


-.1289 


--1OH0 


-.3HC3 


-.116H 


-•  mai 


-.0162 


-.3  me 


.0328 


.20HH 


-.2005  -.2363 


.0098 

.1607 


*.  1H22 


*.1481 


-.1201  -.1287  -.2177 


-.2146 


-.2642 


-.3785 


-.2304' 


-.2257  -.3009 


-.2550 


-.2228 


-.1005 


^.1436 


-.1752 


-.1773 


-.1301 


-.1749 


iiSlf*i*Trii^ii  lriii 


(RETU14) 


i ViiA  ilii  .ii 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1592 


ALPHAOt  U 

SECTION  < 

Y/BW 

X/CM 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


• -6.295  BET AO  I 21 

nLEPT  WING  TOP 
,2350  .2990  .36H0 

-*1850 

-.1869 

-.1601 


ARCl 1-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -2.013 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.H27Q  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  l.OOOO 


«RETUl«n 


. 1642 
.41,28 


ALPHAOt  n • -6.258  8ETA0  t 3) 

SECTION  t I1LEFT  WING  TOP 


-.1000  -.0590  -.0324 

-.3088 

.056 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.3234 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-,2768 

-.0560 

- , 1005 

. 1276 

,4299 

.3703 

.3314 

.3513 

-.2578 

.010 

-.0798 

-.0781 

.2486 

.5030 

.5111 

,5090 

.4732 

.020 

-.1011 

-.0620 

.2400 

.4474 

,4488 

,4594 

,4556 

-.1500 

.040 

-.0545 

, 1959 

.041 

-. 1025 

.050 

-.1109 

.2876 

,3006 

,3202 

.3301 

.069 
.080 
.OBI 
.006 
.094 
.113 
.150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
,247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.4  IB 
.429 
.497 
.503 
,547 


-.1356 


*.0889 


.0229 

,0292 


*.U59 


-.0314 


.0541 


-.1098 


.0293 

, 1459 
-.0245 

-.0999 


.1349 


.0195 


-.1077 


-.2145 


. 1681 


-.0040  .0305  ,0000  .0833 


1627 


-.2314 


^.1183  -.1189  -.0932  -.0896 


-.2358 


-.2258  -.2596 


-.2895 


-.1655 


-.254! 


DATE  30  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1993 


ARC  11-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  HINO  TOP 


(RETUIHI 


ALPHAOl  I)  * -6.358  BETAO  ( 3)  - .056 


SECTION  ( I) LEFT  NINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/BW  .3350  .3930  .36^0  .4370  .5340  .6730  .7800  .8970  .9730  t.OOOO 


X/CM 


,550 

.565 

.600 

.637 

-.0059 

.630 

-.1521 

.650 

.670 

.700 

-.0167 

.725 

.727 

-.1060 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.2182 

.0339 

.0003 

.839 

.850 

-857 

-.1711 

.052 

.865 

-.2355 

.879 

-.1091 

.900 

.905 

.919 

-.1970 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOO 

-.1705 

-.2023 

.1715 

-.2624 

-.2947 

-.3299 

-.3702 

.0261 

-.1567 

.02^7 

-. I8H5 

-.2113 

-,2212 

-.2023 

,mi5 

.1828 

M2*4 

-.0935 

-.1325 

.I960 

129H 

-.1538 

, 1 BHO 

-.1060 

-.ors7 

.0971 

.^200 

-.3593 

-.3011 

-.3191 


-.1618 


-.3306 


ALPHAOt  1)  « -6.344  BETAO  ( 41  - 3. 13B 


SECTION  C 

1 1 LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARU8LE  GP 

Y/BM 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

X/CW 

.000 
. 0 10 
.020 
.040 
.041 

-.3098 

-.3373 

-.1108 

-.1310 

-.1463 

-. 1353 
-.1119 
-.0931 
-.0839 

. 1 1>66 
.3171 
.3162 
. 1797 

.3712 

.4631 

,4122 

.3019 

.4634 

,4081 

.2721 

.4670 

.4266 

.2975 

,4379 

.4234 

-.2162 

-,1028 

DATE  50  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1594 


I 


ARC11-G19  IA8I  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -6,544  BETAO  { 41  • 5.156 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


CRETUI41 


ALPHAGt  1) 

SECTION  t DLEFT  Him  TOP 
Y/BW  ,5350  .5990 


X/CW 
,050 
.069 
.080 
.0811 
.086 
.094 
. 113 
.150 
. 167 
. 163 
. 177 
.559 
.546 
.547 
.550 
.574 
.345 
.365 
.390 
.4:00 
,405 
.418 
,459 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.800 
,637 
,630 
.650 
,670 
.700 
.755 
.757 
,730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.799 
.909 
.934 
.839 


- . 1669 


^.1078 


*.0344 


-.0371 


-.1541 


-.0718 


.5574 


' , 1460 


-.1395 


-.0415 


.0345 


-,U05 


-.0015 

.U7B 

-.0318 

-,0940 


. 1506 


.0115 


-.0951 


-.5033 


-.1039 


.0303 


. 0516 


5340 

.6730 

.7000 

.8070 

5677 

1889 

,5761 

, 3050 

.3084 

0074 

.0344 

.0000 

,0907 

0988 

-.1140 

-.0929 

-.0953 

5056 

-.5461 

-.2035 

- . 1890 


- , 5465 


-.5359 


*.  1616 


-.5561 


-.5305  -.5068 


-.3585 


-.3164 


.0605 


-.0749 


-.2085 


.0305 


-.0047 


-,1819 


.0533 


. 1489 


-.1833  -.2608 


-.2185 


-.1590  -.1 


*.  1^,11:;  i.-. . •*. 


DATE  20  GCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULA! rON 


PAGE  1595 


ALPHAOC  n - *6.244  TjETAG  f 4) 

SECTION  ( ULEFT  WIiNO  TOP 


ARCU-G19  U81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 
2.1  SB 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


(RETU14) 


Y^BW 

*2350  .2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

X^CN 

.850 

-.1200  - 

.0994 

- . 0040 

.857 

1697 

,862 

-865 

-.2405 

.879 

-.2040 

.900 

-.1801 

1353 

-*1021 

.905 

-.2070 

.919 

-.2091 

.950 

-.1188  - 

.0165 

. 1368 

.953 

-.1958 

.955 

-.2069 

.965 

-. 1889 

1.000 

-.3764 

- 

.3877 

-.2685 

ALPHAOt  n 

- -6.233  8ETA0  ( 5) 

» 4 

.187 

SECTION  t 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABkt  CP 

Y/BM 

.2350  ,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

X/CW 

.000 

-.3086  -.1679 

-.1654 

,0997 

.3235 

*2455 

*2393 

.261 1 

.010 

-.1858 

-.1392 

, 1947 

.4299 

.4208 

*4359 

.4050 

.020 

-.1922 

-.1149 

, 1935 

. 3B42 

.3742 

,3984 

.3957 

.040 

-.1036 

. I'66Q 

.041 

*.2742 

.050 

-.1837 

.2544 

.2594 

-2645 

.2902 

.069 
.080 
.081 
.006 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.SS9 
.246 
.247 
.250 
.274 
,349 
.362 
.390 


. 1922 


-.1477 


-.0105 


1 1 1 5 


. 1527 


-.0028  .0381  .0000  .0806 


-.0549 


1243 


. 1022 
-.0279 


.0156 


-.0841 


-.1062  -.1108  -.0950  -.1027 


- . 1472 


*.2103 


-.26M 


.0312 


-.2413 


-.0903 


QATE  GCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  159S 


ARCU-019  1A81  LVAPCEUHL  SEALED')  LEFT  WING  TOP 


<fCTUI»*) 


ALPHAOt  U • -6,B33  BETAO  f 5)  “ H.V67 

SECTION  ( DLETT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  ,3640  .4270  .5340  .6730  .7800 

x/cw 


.400 

-.21'95 

-.2316 

.402 

-. V943 

.418 

.429 

-.0426 

,497 

-.1120 

,503 

.547 

-.0396 

,550 

.565 

.600 

.637 

.838 

,650 

.670 

*. 1584 

.0442 

-.0730 

-.2363 

-.2741 

.700 

.725 

, 0150 

.0632 

- . 0264 

.727 

.730 

-.0834 

.750 

.760 

.0326 

.775 

-.1421 

-.1611 

.793 

.790 

.2380 

-.0027 

.BOB 

-.1630 

.834 

.0327 

.839 

-.1836 

.050 

-.1508 

-.1183 

.857 

.862 

1791 

.865 

.879 

-.2341 

-.2133 

.900 

,905 

-.2075 

-.2195 

-.1722 

,919 

“,2167 

.950 

-,  1586 

-.0143 

.953 

-,2111 

.955 

.955 

1.000 

-.2090 

-.2205 

-.2783 

-.4028 

.8870 

-.2773 


.9720  I. 0000 


-.1777 


.2639 


-.3527 


-.3032 


.2013 


-.0759  -*2500 


-.2208 


.Q5B9 


.1193 


.1552 


,0676 


-.2357 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  11 -01 9 IA01  LVAPCELHL  SEALED-)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlH) 


ALPHAOC  2)  « -‘♦,20^  BETAO  { IJ  - -6,151 


SECTION  ( DLCrr  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


I 

I 


i 

'n 

i 

ii 

I 


.^350 

.2990 

X/GW 

,000 

-.1310 

.0759 

. 01 0 

.0527 

.020 

.040 

.0298 

.041 

-.0404 

.050 

.069 

.080 

.081 

.096 

.0076 

,034 

-.0445 

,113 

-.0160 

.3640 

.4270 

,5340 

.0222 

.3180 

.6655 

.0068 

.3907 

.6018 

.0033 

.3313 

.5135 

.GOBI 

.2510 

.3093 

.1430 

, 1626 

.08H0 


6730 

.7000 

.8070 

.9720 

6097 

.5815 

.5937 

-.3250 

6401 

.6357 

-5714 

5284 

,5407 

.5341 

-.0159 

3214 

.3457 

.3563 

-.0593 


.150 
.157 
,163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 


-.0054 


-.0318 


-.0614  -.0147 


. 1726 

-.0115 

-.0030 


-.1947  1930 

. ]:626 


.0000 


-.1516 


.0687 

-.1830 


-.1318 


.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.636 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


.0719 


1294 


-.2600 


-.2966 


-.3297 


-.2438 


-.3290 


-.0043 

-.0930 

-,0123 


1356 


-.2433 


-.2115 


-.1868 


-,2816 


-.3429  -.3662 

-.2699 


-.4100 


-.4022 


-.3641 

-.2257 


2800 


.0550 


-.3007  -.3404 


1.0000 


1814 


1671 


. hktt  IU<r 


3 E 0 1 


.^^os 


date:  ao  oct  75 


IA01A  - PRESSURt  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1598 


ARC M -01 9 IA81  LVAPIELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP 


ALPHA©  t 2)  - BET  AO  ( 11  = -6.151 


SECTION  ( DLEri  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

XVGW 

,793 

,0216 

.798 

-,0203 

.008 

-. 1354 

.834 

.0514 

.839 

- . 1253 

.850 

.857 

- . 1243 

.862 

,865 

-, 1788 

.079 

-.1442 

.900 

-.1247 

.905 

iHoe 

.919 

1515 

.950 

.953 

- . 1249 

,955 

1559 

,965 

-.1421 

t.ooo 

-.3090 

ALPHAOt  2) 

• -4. 

193  BETAG  ( 2J 

SECTION  t 

nUEFT 

WliNG  TOP 

y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

,4270 

x/ew 

.000 

-.1867 

.0333 

-.0526 

.2849 

.010 

.0065 

-.0334 

.3610 

.020 

-.0170 

-.0205 

,3140 

.040 

-,GI55 

,2435 

.041 

-.1073 

.050 

-.0348 

.069 

.000 

.001 

. 1490 

.006 

.0582 

.094 

-.0803 

.113 

-.0631 

. 150 

,157 

.163 

, 1590 

,177 

-.0259 

.229 

-.0279 

.246 

-.0174 

.247 

-.0638 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  ,6730  .7000  .8870  .9720  1,0000 


-.1687  -,2242  -.2933 

-.2354 

-.1377  -.2375 

-.0809  -.2142  -.2'II3 

-.3063  -.3457 

.092 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

,6079 

.5502 

.5264 

.5402 

-,3560 

.5677 

.5995 

.5981 

.5365 

.4869 

.4935 

.5124 

,5028 

*,0559 

.2937 

.2999 

.3290 

,3343 

-.09110 

.1365 

.0695 

-.0205 

.0000 

,0621 

*.2032 


tiRETUm) 


DATE  aO  GCT  75 


lAB'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !5S9 


ARC M *019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP  (RETUIH) 

ALPHAOr  ai  • «H*193  BETAO  ( P)  - -H.09S 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,8350 

.2990 

.36H0 

.H870  .53H0 

.6730 

.7000 

.G870 

x/cw 

.850 

-,1877 

-.1838 

-.  1536 

-.I35H 

.a7H 

.36a 

.390 

.HQQ 

,4.08 

.Has 

.H97 

,503 

.5H7 

,550 

.665 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.785 

.787 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.83H 

.839 

.850 

.857 

,86a 

.865 
,879 
,900 
,905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


-.0135 

-.0918 

- . I H53 

18B9 

. 1039 


.0561 


. 1077 


-.I31H 


-.aiH3 


.OH  15 

.8058 
. iHa7 

. 1598 


-.  166a 


.as7H 


-.3530 


-.a9a9  -.3183 


-.337H 


-.179H 


-.aei  I 


.8679 


.3359  -.3636 


-.anag 


-.H0H8 


-.3580 


-.1338 


.0186 

-IH37 

.1679 
.177H 
. 183H 


-.0318 

IH81 

-.1396 

1669 

-.1538 

-.H109 


-,3983 


-.8968  -.331H 


-.2716 


•.1618 


-,aH83  -.HH3B 


-,16H0  -,1786  -,88H8 


-.aS36 


-.IH16 


-.0068  -.1656  -.1997 


-,8907 


-.8305 


-,3HH9 


’JUlli'Jli’u 


•i  r'T' • ' r "r'  • fir  ' " t* 'i  liB 'Vi  "'i" 'i" 'i  r' 'i  •'ri'O' ' r n' 


iHr 


DATE  SO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1600 


ALPWAO*  ^ BETAO  < 3) 

SECT  ION  t nUEFT  W;ING  TOP 


ARCU-0I9  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 
.031 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUIHJ 


Y/BW 

.2350 

.2990 

*3640 

• 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

- 

x/cw 

■ 

,000 

-.2833 

-,D6I2 

-.1019 

. V660 

,4745 

.4361 

, 4224 

.4306 

-.3449 

.010 

-.0927 

-.0023 

*2510 

.4754 

.5002 

.5150 

.4569 

.020 

-*1168 

- . 0678 

*2121 

*4005 

.4221 

.4425 

*4306 

-.1335 

.040 

-,0602 

. 1530 

*04! 

-.2555 

.050 

1 

ru 

.2450 

.2561 

*2735 

.2020 

*069 

-.1558 

i 

.000 

.0989 

.001 

.0970 

t 

,0B6 

*0123 

,094 

-* 1601 

* 

*!!3 

-.1672 

.150 

-.0779 

-.039H 

.0000 

.0343 

. 157 

-.2460 

i 

, 163 

* 1057 

ii 

*177 

-.0329 

i 

*229 

-.0531 

j 

.246 

-.0527 

.247 

-*1232 

,250 

-.1718 

-.1746 

1595 

-.1502 

*27h 

,3^5 

.36? 

.390 

.HOO 

.418 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

*725 

.727 

.730 

.750 

.760 

*775 


-.0444 

-.0566 

-.1834 

-.1840 


. 02 1 ! 


.1372 


. I3G8 


-*1560 


-.2457 


-.2432 


-.1104 


-.1326 


*0011 


-.2723  -.3133 


-.3138  -.3378 


-.3785 


-.2602 


-.3335 


1295 


-.2844 


-.4023 


-.0552 


-.3241 


-*2614 


-*2648  -.3282 


.1980 


-.2254  -.2638 


>* » xirv  jj  • I ■ 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIOM 


PAGE  1601 


ALPHAOt  2> 
SECTION  I 
Y/BW 

X/CW 

.793 

,79a 

.808 

.83^ 

.039 

.850 

-857 

.862 

.065 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

,955 

,965 

1.000 


- -H.I6H  BETAG  ( 3) 

I jleft  wing  top 

.2350  .2990  .3640 


ARCH -019  1.A81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- . 031 

OEPENDEN*  VARIABLE  CP 

,4270  .5340  .8730  .7800  .8070  .9720  1*0000 


CR£TU14> 


1759 


.0114 

-.2520 

V894 

-.1945 


-.0232 

-.2179 

-.2094 

-.2135 

-.2173 


-.1999 

1743 

-.2053 
-.  1912 
-.4231 


-.1650  -.1597  -.2499 

-.1541 

-. 1237  -.0972  -.0737 


-.1992 


-.2010 


-.3407 


-.3290 


ALPHAOl  21  - -4.142 


BETAO  t 4)  - 


4.151 


SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BU 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3221 

I6S0 

-.1592 

. 1278 

.3702 

.3469 

.3354 

.3309 

-.3100 

.010 

-.2071 

-.1324 

. 1893 

.4:076 

. 4321 

.4351 

.3770 

.020 

-.213'i 

-.1120 

. 1671 

.3563 

.3620 

.3725 

.3566 

1972 

.040 

-.1000 

.1269 

.041 

-,3099 

.050 

-.21j53 

.2184 

.2214 

.2310 

.2299 

.069 

.000 

.081 

.086 

.094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 


-.2220 


1632 


-.1937 


-.0761 


-.0335 

.0816 

-.0612 


.0725 


-.0271 


.1141 


-.0259  -.0213  .0000  .0007 


-.2093 


-.2799 


1 

fir  4 ieK?WWirir,V»  Si  dii  V*:-.*  llSij  V 


•u.  i tj  ji*.  i>  M pfj , 


date:  aa  ogt  75 


JAQIA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIiQN 


PAGE  1602 


ALPMAOt  8) 
SECTION  < 
Y/BW 

X/GW 

.250 

.274 

.345 

,3B2 

.390 

.HOO 

,H02 

.410 

,429 

.497 

,503 

,547 

.550 

,565 

.600 

.537 

.638 

.650 

.670 

.700 

,725 

.727 

.730 

.750 

.760 

,775 

.793 

.799 

.B08 

,834 

,839 

,850 

,857 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 

,919 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.GOO 


AReM-Dt9  lA0it  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TQP 
- -4.142  BETAO  t 4)  * 4,151 

DLEFT  mm  ^OP  BEPENDENT  VARiABLE  CP 


tRETU14) 


-.065! 

-.0610 

-.1805 

!141 

. 1878 


.8024 


-, 1363 


1227 


-.1226 


-.2219 


5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720  1.0000 

1266 

-,1531 

1436 

-.mss 

-.2775 

2256 

-.2774 

-.3871 

-.1797 


-.3010 


-.1486 


-.2526  -.3128 


-.0045 


.3919 


%34BI 


-.0293 


,0294 


. 1 167 


.2400 


.0058 

-.2527 

-.2016 

-.2148 


-.0243 

-.2075 

-,2235 

-.2267 

-.2206 


.0051 

-.1798 

-.1913 

-.2276 

-.2176 

-.2779 


-.2145  -.3089 


-.1874 


-.1940  -.2277 


-.1467  -.1205  -.0566 

-,1624  -,1617 

-.1477  -.0400  .0855 

-.399?  -.2410 


-.1588 


. h JS.  J L ^ I. 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALOT 


DATE  80  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAfiULATION 


PAGE  ISOS 


ALPHAOl  8)  • BETAO  { 5l 

SECTION  { DLEET  WING  TOP 


ARCl 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

s.aao 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETUIH) 


Y/BH 

.2350 

.2390 

.36^0 

,4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.0870 

,9720 

X/GW 

.000 

-.3276 

-.2530 

I7V8 

,0795 

.3691 

,3269 

.2722 

.2789 

-.2407 

,010 

- . 2658 

-•l'S.18 

. 1525 

,3765 

.4116 

.3870 

.3397 

.020 

-,2667 

1341 

, 148 1 

.3288 

.3436 

, 3344 

.3227 

-.2109 

-040 

-.1243 

. 1222 

.041 

-.3313 

,050 

-.2503 

,2016 

.2139 

.2091 

.2070 

.069 

- .2246 

.080 

.0857 

.OSl 

.086 

.09H 

.113 

.150 

,167 

.163 

,177 

.229 

-2H6 

.2H7 

.250 

,274 

.345 

,362 

.390 

.400 

.402 

.416 

,429 

.497 

.503 

.547 

,550 

.565 

,600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.2591 


. 1969 


-.0458 


,0693 


.0917 


-.1814 


,0812 

.0587 


-.0048 


-.1174 


,0761 

.0602 


-.1340 


-.1817 


.0014 


-.0310 


-.1170 


.0133 


-.0459  -.0109  .0000  .0070 


-.2081 


-.0213 


-.1113 


-.1407  -.1475  -.1422  -.1465 


-.2772 


-.2167 


.2376  -.2673 


-.3217 


-.1701 


-.2955 


-.1267 


-.2686  -.3021 


-.3018 


-.3339 


.0386 


-.0649 


-.2277 


-.1236  -.2039 


-.2079 


-.2020  -.2061 


DATE  eO  OGT  75 


IAS! A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATJiQN 


PAGE  I:6GH 


ARCn-019  iASl  LVAPiELHL  SEALED1  LEFT  WING  TOP 


tRETUl^tJ 


ALPHAOit  2)  - -4.129  0ETAQ  ( 6.220 

SECTtON  t HLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 


.2350  .2990 


.3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8B7Q  .9720  1.0000 


x/cw 

.793 

799 

.809 

,834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

*900 

,905 


.1956 

-*0206 

-.2009 

.0101 

-.2269 

-.1850  -.1456  -*0025 

-.21 00 

-.1328 

-*2532 

-.2422 

-.2258  -.2032  .0259 

-*2446 


.919 

-.2460 

.950 

,953 

-.2352 

.955 

-.2359 

"•65 

-*2267 

l.OOO 

-*2040 

ALPHA0<  3) 

- -2.093  BETAO  C 1) 

n *1 

SECTION  t 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

,2350  .2990 

.3640 

*4270 

x/cw 

.000 

-.1301  .0689 

-*0389 

*3377 

*0i0 

*0442 

-.0351 

*3746 

*020 

*0256 

-.0266 

*3015 

.040 

-.0194 

*2131 

.041 

-.0585 

.050 

.0079 

*069 

.060 

.OSI 

*0967 

.086 

.0570 

*094 

-*0555 

.113 

-•0457 

.150 

*157 

.163 

* 1257 

.177 

-*0475 

.229 

-*0302 

.246 

-.0335 

.247 

-.0414 

-.1065  -.0422  *1145 

-.3071  -.2146 

. ]i69 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

.6941 

*6557 

.6332 

*6469 

-.2047 

.5567 

.6210 

.6069 

• 5314 

.4649 

.4931 

.4943 

*4853 

*0036 

.2487 

.2746 

.2821 

.2982 

-.0546 

.0899 

*0991 

-*0691 

.0000 

*0112 

* 1929 


1.0000 


DATE  OCT  75 


IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1605 


ALPHAOt  3) 
SECTION  t 
Y/BW 
X/CN 


ARCH -019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -2.093  BET  AO  ( H - -6H:69 

HLEFT  WINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .36H0  ,H270  .53H0  .6730  ,7000  .0870  .9720  1,0000 


tRETUm) 


.250 

.274 

-.2080 

- .2447 

-.2320 

.345 

.362 

.0368 

.390 

-,1692 

.400 

-.3507 

-.3779 

.402 

-.2953 

.410 

.429 

-,0216 

.497 

-.J2t5 

,503 

.547 

.550 

.565 

-,0354 

-.3006 

-.381 1 

-.4191 

.600 

.637 

-,2780 

,639 

-,1594 

.650 

.670 

,700 

-.2H1S 

-.4191 

.725 

-.3272 

.727 

-.2121 

.730 

.750 

.760 

1254 

.775 

-.4065 

-.5011 

,793 

t042 

.798 

-.0865 

.608 

.034 

-.0052 

-,1786 

.039 

-.1518 

.850 

-.2252 

-.3729 

.857 

,862 

-.1592 

.865 

-.1921 

.879 

-.1597 

.900 

-. 1370 

-. 1834 

.905 

.919 

.950 

1605 

-.1635 

-.1233 

-.2913 

,953 

-.1485 

.955 

,965 

t.OOO 

-.15H9 

-.1707 

-.3962 

-.3351 

.2529 


.3670 


-.023H 


■.2919 


-,HH25 


.3216 


*.3782  -.3735 


-,1620 


*.2897 


^,2490 


.3507 


date:  bo  OCT  75 


lAQlA  * pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  IB06 


ARCl  1-019  1A81  LVAPtiELHL  SEALED)  LEFT  W'lNO  TOP 


IRETUIH) 


ALPHAOt  • -3.079  BETA©  I 3)  • -3.0B3 


SeCTlOM  t I ) LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CH 

.000 

.010 

.030 

.OHO 

,0H1 

.050 

.069 

.QSO 

.081 

.006 

.Q9H 

.113 

.150 

.157 

.163 

,177 

.339 

.3H6 

.3H7 

.350 

,37H 

.3H5 

.363 

.390 

,HOQ 

,H03 

.Hie 

.H39 

,H97 

.503 

,5H7 

,550 

,565 

.600 

.637 

,639 

.650 

.670 

,700 

.735 

.737 

.730 

.750 

.760 

,775 


.3350  .3990 

-,3377  -.0333 

-.0503 
- . 070H 

-.31H3 

-,O05H 


-.1331 

1635 

*,oeoH 

-.1110 

.01 1 1 

-.0H93 

-.1536 

-.0880 

-.1956 

-.3373 

-.3139 


.3640  .4370 

-.0863  .3687 
-,0696  .3050 
-.0507  .BHH3 
-.0365  ,1675 


.07V5 

.0337 

.0901 

-.0697 

-.0601 

-.3075 

-.1760 

-.3933 


-.3057 

-.3697 


.0678 


-5340 

.6730 

,5863 

,4938 

,4116 

.5593 

-5511 

,4379 

,3159 

.3350 

.0694 

-.1104 

-.0771 

-.3377 

-,3401 

-.3405 

-.3743 

-.3699 

-.4065 

-.1691 

-,3975 

-.3055 

-.4610 

,7B00 

.8870 

.5354 

.5494 

.5397 

.4696 

.4409 

.4395 

.3471 

.3575 

,0000 

-.0135 

.3108 

-.1943 

-,3775 

-.4446 

-.4394 

-.3394  -.3797 


.9730  1-0000 

-.3440 

-.0699 

-.1157 

-.3336 

-.3659 

-.0561 

-.3790 

-.31^ 

-.3314 


DATE  80  OCT  75 


lA&IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TADUtATlON 


PAGE  1607 


ARC  It -019  IA8I  LVAPIELHL  SEALED)  LEfT  WING  TOP 


(RETUlUJ 


ALPHAG(  3) 
SECTION  ( 
Y/BW 


- -2.070  BET AO  ( 2J 

ULEFT  WTNO  TOP 
.2350  .2990  .3SH0 


• -2,063 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.^^70  .53^0  .6730  .7000 


.9870  .9720  1.0000 


X/CW 

.793 

.798 

.808 

.83»» 

,939 

.050 

.957 

.862 

,865 

.879 


.07H0 


,0089 


-.0481 

-.1866 


-. 1939 


-.1638 


-.2135  -.2049  -.3301 


-.2343 


-.2756 


1955 


.900 

11838 

-.17^6 

-.2468 

.905 

1999 

.919 

-.2062 

.950 

-.1163  - 

. 1853 

-.Bt36 

.953 

-.1837 

.955 

-.2106 

,965 

-.1970 

1 .000 

-.4143 

- 

.3010 

-.3565 

ALPHAOI  3) 

■ -2. 

,057  BETA©  ( 31 

2 

.077 

SECTION  i 

1 ) LEFT 

WING  TOP 

dependent 

variable  CP 

Y/BH 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,9720 

X/CW 

.000 

-.3293 

-.1429 

1440 

,2030 

.4902 

,4682 

.4500 

.4583 

-,2564 

.010 

-.1741 

-.1175 

.2379 

.4232 

.4748 

.4618 

,3895 

.020 

- . 1'842 

-.0967 

. 1855 

. 3568 

.3769 

.3720 

.3554 

-.1315 

.040 

-.0847 

. 1202 

.041 

-.3125 

.050 

-.1820 

.1812 

,1933 

.2032 

.2007 

.069 

-.1699 

.080 

.0450 

.081 

.0474 

.086 

-.0235 

,094 

-.2087 

.113 

-.2361 

.150 

-.1301 

.0916 

.0000 

-.0401 

.157 
.163 
. 177 
,229 
,246 
.247 


-.0753 


-.1744 


.0595 

-.0806 


-.2743 


.0820 


;s  V h 1 V i j HV., 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOlB^Ce  DATA  TABULATION 
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ORIGINAL  PAGE  IS 
0?  POOR  QUALin] 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  ~ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1609 


ARCn-Gt9  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEPT  WtNO  TOP 


fRETUm) 


ALPHAOC  3)  - -2.039  dETAO  ( H) 

SECnON  ( ULEFT  WING  TOP 


6,  105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BM 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3457 

-.2691 

1592 

. 1677 

,4406 

*4035 

,3622 

,3541 

-.2176 

.010 

-.2952 

- , 1466 

-1711 

.3637 

.3074 

, 3579 

.2983 

.020 

-.2909 

1274 

, 1534 

.3044 

.3002 

,2820 

.2719 

1777 

.040 

.041 

,G50 

-.3527 

-.2666 

H02 

. 1215 

. 1529 

. 1373 

, 1405 

.1342 

.069 
.080 
.081 
.086 
.09^ 
.113 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.,229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
,429 
.497 
.503 
,547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-,2627 


. 141 1 


-.2399 


.2166 


.0069 

.0656 


. 1770 


.0586 


-.1079 


. 0575 
.0680 


-.0076 


-.1387 


-.1372 


-.0501 


-.0738 


-.0081 


,0375 


.0495 


-,  063:1 


-,1460 


-.2376 


-.2710  -.3152 


-.1702 


-.2960  -.3348 


,0131 


-.1304 


-.2421 


-.2175  -.2346 


-.2121 


IG16  -, 1043  .0000 


,0669 


-,2980 


-.1779  -,2042  -.2142 


.2185 


-.3050 


-.3668 


-.1437 


-,2638 


.4121 


-.3727 


.2629 


.3454 


-.2846 


• I 'l  I r I rJairu.- 


DATE  20  OCT 

73 

IA01A  - 

PRESSURE 

: SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-019  tABl  LVW>tELHL  SEALED)  1 

ALPHA01  3) 

• -S.039  BET AO  ( 4) 

^ 6. 

185 

SECTION  i 

DiLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

.5340  .6730  .7800 

.8870 

x/cw 

.793 

. 1650 

.799 

-.0394 

.B08 

-.2224 

.834 

-.0073 

.839 

-.2458 

,850 

-.2002  -.1841  -.0B21 

,857 

-.2292 

.862 

.865 

-.2634 

.879 

-.2594 

.900 

-,2353 

-,2144 

-.1261 

.905 

-.2566 

.919 

-.2552 

.950 

-.1993  -.0752  .0529 

.953 

-.2423 

-955 

-.2404 

.955 

-.2S99 

l.OOQ 

-.2170 

-.3857 

-.2879 

PAGE  IBIO 


.9720  t.OOOO 


-.2013 


IRETUm) 


ALPHAO(  4> 


.021  BET AO  ( n « *6.181 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.OBO 
.081 
.096 
.094 
.U3 
.150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 


.2350  .2390 


-.0448  .0573 

.0326 
.0164 

-.0BI7 

.0052 


-.0643 

-.1337 


-.0439 

-.0491 


.3640  .4270 


-.0529  .4101 
-.0497  .3870 
-.0406  .2995 
-.0342  .1795 


.0386 

.0370 


.0875 

-.0949 

-.0696 


.5340 

,6730 

,7228 

.7027 

.5060 

.5947 

.4006 

.4502 

. 1859 

.2206 

,0286 

-.1749  -.1291 


.7000  .8870 

.6821  .6859 

.5744  .4687 

.4453  .4154 

.2215  .2184 

<0000  -.0496 


.9720  I <0000 

,0401 

.0271 

-.0413 

-.1862 


DATE  20  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1611 


ARC  1 1-019  I A81  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  tflETUlH) 

ALPHAOt  H)  - .021  BETAO  I H = -6.181 

SECTION  ( ULEFT  WiING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BW  .2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


DATE  30  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUtATlON 


PAGE  1613 


i 


ALPHAO(  H)  • .QS3  BETAO  ( 3) 
SECTION  { 1 )LErr  WINO  TOP 
Y/BW  .?35Q  .2990  .3640 


ARC  1 1-0 19  IA91  LVAPrELHt  SEAUEOJ  LEFT  WlWG  TOP 
-H. 121 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


X/CW 

.000 

.010 

.020 

.QHQ 

,G4l 

.050 

.069 

.080 

.081 

.085 

.094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.0252 

-.0808 

.3657 

.6816 

.6582 

.6397 

.6376 

.0102 

-.0147 

-.0833 

.3493 

.4822 

.5606 

.5450 

.4410 

-.0394 

- . 0650 

.2672 

.3859 

.4263 

.4255 

.3913 

-.0093 

-.0490 

, 1618 

-.0476 

. 1763 

.2049 

.2098 

.2010 

-.0708 

,0252 

,0355 

.0308 

-.0916 

-.1651 

-.1320 

.0000 

- . 0580 

-.3875  -.4159 


-.4753 


-.4255  -.3691 


-.=2002 


-.2865  -.2841  -.2587  -.2380 


-.2337 


-.4137 


»y  .u.  hint 


DATE  2Q  OCT  7S 


IA04A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATTON 


PAGE  1613 


ALPHAOf  HI 
SECTION  f 
Y/BVI 
X/CN 


• .033  BETA0  C 3) 

HLEFT  WING  TOP 
.3350  .3990  .36H0 


ARC n -019  1A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
• -4 . 131 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4370  .5340  .6730  .7800  .8870  .9730  I. 0000 


CRCTU14) 


.793 

-.1553 

.790 

1343 

.606 

-.3336 

.834 

-.0450 

.839 

-.1961 

.850 

-.3636 

-.3983 

.857 

-•1890 

.863 

.665 

-.3331 

.879 

-•1857 

.900 

.905 

-.1654 

-, 1963 

-•3317 

• 919 

-• 1948 

,950 

H806 

-,3335 

,953 

-,1838 

.955 

.965 

1.000 

-.1867 

-. 1983 

-.4097 

-.3419 

.3693 


.3798 


-.3903 


-.3754 


ALPHAOt  4)  - .037  BETA©  i 31 

SECTION  I ULEFT  WING  TOP 


-3.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

•3350 

• 3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7800 

.6070 

• 9730 

x/cw 

,000 

1964 

-.0379 

-•1064 

.3337 

. 6344 

.6149 

.59H9 

.5934 

-.0397 

.010 

-.0760 

-•0897 

.3133 

• 4551 

.5309 

.5088 

.4137 

.030 

-.0961 

-.0693 

.3335 

.3661 

.4031 

.39HH 

.3638 

-.0395 

• 040 

-,0553 

,1377 

.041 

-.1037 

.050 

-•0950 

. 1659 

. 1890 

. 189H 

, 1 B37 

,069 

.060 

.081 

.086 

,094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.339 

.346 

.347 


-•3009 


-.1178 


-.0607 


-.1317 


.0055 


.0639 


-.0863 


.0196 


.0168 


-.1589  -.1364  .0000  -.0676 


-.0955 


-.3153 


-.0969 


»•  TE  20  OCT  73 


ALPHAO(  4)  - 
SECTION  I I) LEFT 
Y/BW 


X/GW 


.2350 


lABTA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-019  lABl  LVAPXELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.027  BETA©  ( 3)  = -2.070 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2990  ,36^0  .H270  .S3*+0  .6730  .7800  .8870  .9720  1*0000 


(RETUIH) 


.250 

- . 2850 

.274 

-.2473 

.345 

,362 

-*0044 

.390 

-.2108 

*400 

-.3047 

,402 

-.3233 

,418 

.429 

-.0540 

.497 

1659 

.503 

.547 

-.0793 

*550 

-.4095 

.565 

-.3372 

.600 

.637 

-.3035 

.633 

-.2T41 

.650 

.670 

.700 

-.2583 

.725 

-.2388 

.727 

-*2284 

.730 

.750 

.760 

-.1207 

.775 

-.3342 

.793 

-.0406 

.798 

-.0960 

.808 

-.2242 

.834 

-.0215 

.839 

1 

jv 

.850 

-.2648 

.657 

-.1849 

.862 

.865 

-.2400 

.879 

-.2016 

.900 

-* 1870 

-.2298 

.905 

-.2007 

.919 

-.2142 

.950 

-.1647 

.953 

-*  1935 

.955 

-.2202 

.965 

-*2086 

1 .000 

-.4177 

-.2850  -.2825  -.2624  -.2442 


-.2429 


-.4162 


*,  1824 


-.3172 


-.4664 


^*4751 


-.4460 


-.39*12 


^.4142  **3812 


-*4020 


2648  -*2682  -*3774 


^*3723 


-*2712 


1647  -*2611  -.270* 


-.3146 


-•3909 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF,  POOR  QUALITY, 


DATE  30  GCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAOC  H)  • .037  BETAG  ( H) 

SECTION  t ULEFT  WTNO  TOP 


ARC  I! -019  lABl  LVAPCELNL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-.007 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUIH) 


Y/BH 

.3350 

,3990 

.3640 

• He70 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9730 

X/CW 

.000 

-.3661 

-.0703 

-.1570 

.3966 

,5650 

,5550 

,5338 

.5503 

-.0698 

, 010 

-.1166 

1395 

.8820 

.4098 

.4883 

.4734 

.3843 

,030 

-.  1313 

-.1 136 

.2086 

.3300 

.3679 

.3633 

.3370 

-,0705 

,040 

,041 

-,3333 

- . 0949 

. 121 3 

,050 

-,1404 

. 1431 

, 1673 

. 1666 

. 1631 

,069 

,080 

-.0003 

- . 1348 

,081 
.086 
,09H 
.113 
, 150 
.157 
.163 
. 177 
.339 
.346 
.347 
.350 
.374 
,345 
.363 
.390 
.400 
,403 
.418 
.439 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
,600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.735 
.737 
,730 
.750 
.760 
.775 


-.34:08 


*.1495 


.0730 

.0938 

.3195 

.3334 


.1714 


-.0791 


-.0340 


-.1766 


-.3583 


.0136 


*,0093 

.0391 
- . 0936 

-.3106 


1015 


-.3443 


-,3153 


-.3339 


*,3893 


-.1663  -.1453  .0000  -,0809 


-.3935  -.3869  -.3693  -.3504 


.3764  -,4135 


-.4334 


.3933  -.4405 


-,4699 


-,4758 


-.3463 


-.3661 


-.3180 


-.1896 


-.4318 


-.3094 


-.1610 


.0907 


-,4030  -.3905 


-.3993 


-.3059  -.4300 


OATE  eo  OCT  75 


tA8lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  16  SB 


ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WiJNG  TOP 


(RETUIH) 


ALPHAOI  HI  - ,0B7  0ETAO  ( H)  « -.007 

SECTION  ( ITLEFT  WINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0H 


.3350  .3990 


,3SH0  .H370  .53H0  .6730  .7800  .8870  .9730  t .0000 


x/cw 


.793 

,0619 

.798 

-.0781 

.80S 

-.3366 

,034 

-.0360 

.839 

-.3390 

.050 

.857 

-.3130 

,863 

.865 

-.3663 

.879 

-.3390 

.900 

-.3350 

.905 

.9'19 

-,3475 

-.3305 

.950 

,953 

-.3355 

.955 

.965 

t.OOO 

-.3431 

-,3510 

-,4353 

-.3611  -.3061  -.36HH 

-.3596 

-.3356  -.3647 

-.1616  -.3030  -.3503 

-.3306  -.4040 


ALPHAO { 4 ) - .038  BETAO  ( 5 ) - 4 . M 3 


SECTION  I DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 


X/CW 
.000 
.010 
.030 
.040 
.041 
,050 
.069 
.080 
.081 
.006 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.339 
.346 
.347 


.3350  .3930 


-.3638  -.3164 

-.3447 
-.3438 

-.3417 

-.3303 


-.3309 

-.3996 


1031 

-.3094 


,3640  .4370 


-.1556  .3169 

-.1388  .3005 

1036  . 1516 

- . 0933  . 0869 


.01 33 

-.0431 


.0393 

-.1013 

-.0850 


,5340 

.6730 

.5397 

.4993 

.3539 

.3943 

.3914 

,3079 

. 1303 

.1077 

-,0009 

.1613  -.1589 


.7800  .8870 

.4605  .4607 

.3733  .3803 

.3738  .3380 

, 0964  . 0873 

.0000  •,1336 


.9730  UQOOD 

-.0664 
- . 1095 

-,  15811 
-.3798 


ij"  i iri  J : , M laa  vriMiXi 


£ ii.  \Ji-t 


DBIGliTAL  PA-GB  IS 
POOR  QUALITY. 


DATE  SO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCll-019  lABiI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  H)  - .038  BETA©  ( 5)  « ^.112 

SECTION  C ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1617 


(RETum) 


Y/BW 

K/CW 


.8550  .8990 


.3640 


.4870  .5340  .6730  .7000  .0070 


.350 

.874 

.345 

.368 

-.0139 

-.8043 

--8503 

-.8988 

.390 

-.1698 

.400 

-.3838 

- . 3045 

.408 

-.8799 

.416 

.489 

-.0819 

.497 

-. 1549 

.503 

.547 

-.0708 

.550 

-.3567 

-.3975 

-555 

-.8743 

.600 

-637 

-.1635 

-638 

-.1986 

.650 

.670 

.700 

-.1018 

-.3515 

.785 

-.1076 

.787 

-.1944 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.0350 

-.8507 

-.8969 

.793 

. 1888 

.790 

-.0530 

.BOB 

-.8875 

-834 

-.0167 

-B39 

-.8439 

-B50 

-.8379 

-.8173 

.057 

-.8356 

.868 

-B65 

-.8690 

-879 

-.8613 

.900 

-.8358 

-.8811 

.905 

.919 

.950 

-.8590 

-.8551 

- . 1938 

-.1673 

.953 

- .8407 

,955 

.965 

1.000 

-.8455 

-.8500 

-.8900 

-.3816 

.9730  1.0000 


-.3031 


.4309 


-.1397 


-.3309 


“,4651 


-.4457 


.3014 


-.3374  -.3903 


-.4456 


‘.3390 


-.3306 


-.3954 


date  20  OCT  75 


IA0IIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1618 


ARCn-019  tA81  LVAPTELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP  tRETUlHJ 

ALPHAOC  H)  - .051  BETAO  ( 61  » 6.17H 


SECTION  t DLEPT  WliNQ  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.030 
.0^0 
.am 
.050 
.069 
.080 
.001 
. 006 
.G9H 
.113 
, 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.339 
.346 
.347 
.350 
.374 
.345 
.363 
.390 
.400 
.403 
,418 
.439 
.497 
.503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.67? 
.700 
,735 
.737 
.730 
.750 
.760 
.775 


.3350  .3990 

-.3564  -.3973 

-.3140 
-.3061 

-.3656 

-.2734 


-.3643 

-.3189 

-.ms 

-.3365 

-.0011 

-.0913 

-.  1434 

-.0630 

1886 

-.1593 

-.1019 


.3640  .4370 

1637  .1971 
-.1378  .1720 
-.1154  .1.367 
-.1040  .0790 


.0077 

- . 0599 
,0373 

-.0983 

-.0760 

-.1794 

-.1631 

-.2637 


-.3491 

-.1393 


-.0363 


,5340 

.6730 

.5207 

.3320 

.2726 

,4650 
.3665 
. 2648 

.1149 

. 0915 

-.□084 

-.1619 

-.1553 

-.3280 

-.2810 

-.3114 

-.3633 

-.3367 

-.3751 

-.0510 

-.3339 

-.3395 

-.3730 

.7800  .8870 

.4196  .4183 

.3322  .2495 

.2399  .2150 

.0741  . 0753 

,0000  -.1304 

-.3819  -.3796 
-.4351 

-.4450 

-.4338 

-.3033  -.3531 


.9720  1,0000 

-.0560 
- . 1 193 

-.1601 

-.3005 

-.3947 

-.3644 

-.3381 

-.3665 

-.4493 


; t - V*sAi  !.• 


DATE  ZO  OCT  75 


IA91A  ^ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1619 


ARC n -a  19  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUIHJ 


ALPHAOl  4) 

" .051  BETA©  < 6) 

* 6.174 

SECTION  I 

ULEFT  WINO  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BM 

.2350  . 2990  . 35>40 

.4870  .5340  ,6730  .7800 

x/cw 

,793 

.1384 

.790 

-.0498 

.808 

-.8807 

.834 

-.0108 

.839 

-.8438 

.850 

-.8345  -,8106  -.8899 

.857 

,868 

-.8408 

.865 

-,8678 

.879 

-.8656 

.900 

-.8358 

-,8314 

.905 

-.8679 

.919 

-.8653 

.950 

-,8150  -.1881  ,0183 

.953 

-.8544 

.955 

-.8505 

.965 

-.8483 

1 .000 

-.8486  -,3705 

ALPHA© t 5) 

• 8,131  BETAO  C n 

- -6.166 

SECTION  t 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8870 


.9780  1,0000 


-,3043 


-.8048 


,3851 


Y/BW 


x/cy 
.000 
,010 
.080 
.040 
.041 
,050 
,069 
.080 
.081 
.096 
,094 
. 113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.889 
.846 
.847 


,8350  ,8990 


-.0150  .0046 

.0085 
-.0015 

-.0951 

-.0134 


-.0719 

155)1 


.0610 


.3640  .4870 


-.0437  .4477 
-.0563  .3706 
-.0500  ,8506 
-.0371  . J831 


-,0818 

. 0168 


.0557 

-,1587 


.5340 

.6730 

.7448 

. 7408 

,4490 

,5519 

.3517 

.4001 

. 1851 

. 1686 

.031  1 

-.8339  -.1906 


.7800  ,8870 

.7194  .7817 

,5839  ,4107 

. 3895  . 3434 

,1593  ,1483 

. GOOD  - . 1044 


,9780  l.OOOO 

.8118 

.0317 

-,0339 

-.8113 


-,0643 


t ■. 


in  -«  L . k 


1014 


OA'iC  ?0  OCT  73 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  IBBO 


tRETUltl 


IXJITVI 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOC  51  - 2*132  BETAO  C 2) 

SECTION  E ULEFT  UINO  TOP 


lABlA  • PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 
TAO  C 2)  - -2,063 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAOE  1621 


ERET014I 


Y/BW 

,2350 

*2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.BB70 

,9720 

X/CU 

.000 

1456 

-.0501 

1255 

.3395 

.6641 

,6523 

.S309 

.6316 

. 1713 

,010 

-.0956 

1240 

.2807 

.3949 

,4852 

.‘4690 

.3496 

.020 

-* 1 154 

-. 1069 

,1961 

.3135 

,3488 

.3441 

.2908 

.0051 

.040 

-.0920 

,0913 

.041 

-.1706 

.050 

-.1160 

.0999 

. 1269 

. 1339 

. 1024 

“.1283 


-*1030 


-.0209 


-.0300 


.0392 

-.lOS't 

-.2381 


- , 0465 


-,23U  -.1992  *0000  -.1307 


-.3221  -.3427  -,3059  -.2924 


-.3568 


-.H270  -.4536 


-.0610 


-.2260 


-.3107 


-.4525 


-,2638 


-,2B59 


-,3G73 


-.3293 


-.1901 


-.4394  -.4912 


-.3112 


-,4B74 


-.3888  -.5396 


-.4012 


*.4856 


-.4525  -.3978 


-,5675 


DATE  £0  OCT  75 


lASilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeUUATIGN 


PAGE  1632 


ARCH -019  !ABl  LVAPtELML  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETU14) 

ALPHAOt  53  - 2.132  BETAO  t 2»  - -E,D63 

SECTION  t ULEFT  RING  TOP  OEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.793  -.1246 

.798 

-.1485 

.008 

-.2666 

.834  -.0688 

.039 

-.2485 

.850 

.857 

-.2155 

.862 

,065  -.2609 

.879 

-.2103 

.900  -.I960 

.905 

-.2197 

.919 

-.2207 

.950 

.953 

-,2j97 

.955 

-.2274 

,965  -.2246 

l.OOO 

-.4185 

ALPHAO'«  SJ  - 2.136  BETAO  ( 3) 

• 4 

.53^0  .6730  .7800  .6370  .9720  1,0000 

-,2926  -.3610  -.i+OeS 

-.2696  -,3387 

-.2175  -.3318  -.2927 

-.3223 

2,06^ 


SECTION  ( nUEFT  WING  T0P 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

,000 

-,2993 

-.1226 

-.2225 

.2412 

.010 

-.1805 

161 1 

.2016 

.020 

-.1900 

-.1054 

. 1283 

.040 

-.0849 

.0459 

.041 

-.2716 

.050 

-.1826 

,069 

.080 

.001  -.0508 

.086  - , 0371 

.09^  -.1878 

.113  -.3051 

.150 

, 157 

, 163  .0221 


.5340 

,6730 

.7600 

.8870 

.9720 

.5866 

.5935 

.5744 

.5454 

.0173 

.3239 

.4070 

.3772 

.2520 

.2524 

.2637 

.2650 

.2023 

-.1010 

.0714 

.0826 

.0700 

,0345 

-.1485 

.0577 

,2155 

-.2152 

,0000 

-.1661 

-.2704 


,177  -.1388 

.229  -.0931 

.246  -.1142 

.247  -.1845 


1.0000 


^i!^liaiilUSf:si^h3l^±a  ^ Vr.t  v 


OATC  ao  OCT  15 


I AST A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  168! 


ARCn-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED'  LEFT  MINO  TOP 


CRETUim 


ALPHAOt  51 
SECTION  t 
Y/8W 

X/CW 
.250 
.27^ 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
,760 
.775 
.793 
.799 
.800 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1.000 


2*136  6ETA0  I 3)  - 2,064 


DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


*.0712 


-,0910 


-.2192 


-.2268 


.0559 


-.0287 


-.1887 


.2209 


-.2675 


-.3313 


53H0 

.6730 

.7800 

.0070 

.9780  1.0000 

3109 

-.3373 

-.3263 

-.3130 

-.3307 

3888 

-,4451 

-.4615 

-.3620 


-.4065 


.3322 


-.4031  -.4671 


-.2870 


-.4950 


-.4848 


-.2647 


-.4482 


-.4838 


-.2010 


-.0302 


-.269S 

-.2201 


-.2491 


-.0805 


-.2366 


-.2420 


-.2502 


-.2473 


-.1054 


.2307 


-.2221 


-.2429 


-.2359 


-.3850 


-.4493  -.4005 


-.5937 


-,3090  -.4110 


-,2616  -.2201  -.3921 


-.2360  -.3212 


-.1806  -.1985  -.2676 


-.3482  -.4424 


-.4625 


DATE  20  OCT  75 


lASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  isa^ 


ARCU-D19  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP  tHETUl>*) 

ALWAGI  5)  • E.IHB  8ETA0  I H)  ■ 6.175 


SECTION  I 1 1 LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

*3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.3424 

-.3074 

-.231 1 

. 1914 

.010 

- . 3336 

1790 

.1353 

.020 

-.3199 

1465 

.0814 

.040 

-.1330 

.0204 

.041 

-*3391 

*050 

-*2644 

.069 

.080 

. O0il  - . 04  19 

•085  -,07B3 

. 034  - .2709 

.113  -.3476 

. I SO 
. 157 

.163  .0162 

.177  -.1324 

.229  -.1072 

.246  -.0912 

.247  -.2494 

.250 

.274  -.t247 

. 345 

.362  -.0060 

.390  -.1904 

.400 

.40a  -.3000 

-.067S 

*497  -.1518 


.534:0 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

*5094 
,2414 
* 1034 

.^961 
.3Q27 
. 19H0 

*4670 
.2715 
* 17!0 

.4519 
. 1577 
,1133 

-.0330 

-.1514 

. 031 3 
.0812 

.0187 

.0000 

-.0354 

- * 1886 

.21 04 

- . 2H29 

.0000 

-.2063 

-.3099 

.2946 

- . 3>+H5 

-.3461' 

-.3303 

-.3679 

.3521 

- . 4298 

-.4706 

*503 

.547 

*550 

*565 

*600 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.7r?5 

.727 

.730 

.750 

.760 

*776 


-.0711 


-.3767  -.4393 

-.2916 


-.1940 


-.2431 


.4708 


-.esne 


-.2113 


-.3907 

1374 


-.4269 


.4824 


-.4796 


-.0556 

-.2639  -.3115 


-.3874 


-.3933 


1.0000 


-.4892 


-.5971 


DATE  20  OCT  75 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1625 


ALPHAOt  5)  « 2.1H8  BETAO  f 

SECTION  ( DLErT  WING  TOP 


.2350  .2990  .36^0 


ARCH ‘01 9 1A81  LVAP<ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
■ 6,175 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,H270  ,53*40  .6730  .7800  *8870  .9720  t.OOOO 


XACW 

.793 

.798 

.808 

.83^ 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

,879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 


-.2703 

-.2257 


-.2»t65 


-.2653 


-,cHH9  -.2374  -.3226 


-.2483 


-.2281  -.1097  -.0856 


-.4278 


1 .000 

-.2459 

.3567 

-.4427 

ALPHAO(  6) 

• 4.219  BETAO  ( U 

- -6. 

143 

SECTION  t 

HLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/aw 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.8970 

.9720 

x/cw 

.000 

.000)  .0126 

-.0470 

.4220 

.7582 

.7838 

.7899 

.7591 

. 1440 

.010 

,0080 

-.0558 

.3101 

,3731 

.5001 

.4545 

.2920 

.020 

-,0072 

- , 0385 

,181  1 

,2763 

,3361 

.3105 

.2120 

-.1039 

.040 

- . 0227 

,0500 

.041 

-.1139 

.050 

-,0280 

. 0544 

.0940 

.0304 

,0300 

-.tSl6 


-.0857 


-.3)08  -.2537  .0000  -.2000 


-.2994 


-,08U 


date  ao  OCT  7S 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAGULATIQN 


PAGE  J'BSS 


ARC1!-0V9  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAO<  6)  - 4.219  BETAO  t 1)  • -6.143 


CRETU14) 


SECTION  ( 
Y/BW 

X/GW 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
.429 
, 497 
.503 
,547 
,550 
,565 
,600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
,79B 
,008 
,834 
,839 
,850 
.857 
.862 
,865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
,953 
,955 
.965 
1,000 


IILEFT  mm  TOP 


-.0664 
- . 0746 

-.2262 

-.2701 

-.2573 


-.0326 


-.1867 


-.2645 


-.3562 


-.3142 


-.1647 

-.2880 

-.2050 

-.2190 


-.2478 

-.3180 

-.2544 

-.2358 

-.2137 


-.2864 

-.3377 

-.2904 

-.2926 

-.2522 

-.3802 


DEPENDENT  VARIASLE  CP 


4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.3870 

.9720  1.0000 

3352 

-.3957 

-.3925 

-.3640 

-.3357 

-.4159 

-.4659 

-.5046 

-.4706 

-.3863 


-.3875 


-.3443 


-.4918 


-.4825  -.5334 


-.5165 


-.5232 


-.4568 


-.5220 


-.5795 


-.4994  -.4433 


-.6010 


-.5040  -.5583 


-.4366  -.5347  -.4528 

-.3241  -.3993 

-.2434  -.5072  -.3746 

-.4595  -.4636 


-.6484 


ORIGINAL  PAGE  IS 
QSl  POOR  QUALOT 


DATE  ^0  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IB27 


ARCI1-Q19  IA91  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WlNO  TOP 


ALPHAOt  6)  • ‘*.518  BETAO  ( 5!  « -4.0B9 


SECTION 


Y/BW 


x/cw 

.000 

.010 

.oao 

.O^Q 

.OHI 

.DSO 

.089 

,080 

.081 

.006 

.113 
, 150 
. !57 
. 1 S3 
.177 
.529 

.S'*? 

.250 

.27H 

.3^5 

.362 

.390 

.HOO 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


IJLEFT  WIiNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9750 

- . 0677 

.0272 

-.1016 

.3743 

.7293 

.7305 

.7364 

,7006 

.1069 

-.0340 

-.0991 

.2648 

.3590 

.4562 

.4306 

,2577 

-.0601 

-.0817 

. 1445 

.2634 

.3070 

.2892 

. 1863 

- . 1 1 9B 

-.0647 

.0322 

- . 1463 

-,0720 

,0424 

.0764 

.0705 

.0141 

-.I'SDO 

-.1067 

-.0980 

-.0442 

1076 

-.2233 

1030 

-,0124 

-.2109 

-.3102 

-,2569 

.0000 

-.2055 

-.3034 

-.1514 

-.0085 

-.0369 

-.2636 

-.3325 

-.3861 

-.3913 

-.3656 

-.3432 

-.HI  18 

-.4636 

-.5005 

-.4810 

.3894 


-.0742 

-.1917 


-.0036 


-.2422 


-.3176 


-.2745 


-.3600 


-.4815  -.5337 

-.3931 


-.4874 


-.5185 


-.5209 

-.5210 

-.4391 


-.5770 


-.2558 


-.5002 

-.4800  -.5582 


-.4441 


1 .0000 


-.3819 


-.6216 


date:  80  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  16B9 


ALPHAOC  SJ  « H.218  BET AO  ( 

SECTION  t IILEFT  WING  TOP 
Y/BW  .3350  -2990  .36'40 


x/cw 

,793 

,799 

,806 

,93H 

.839 

.950 

.057 

.863 

-865 

.079 

,900 

,905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 

ALPHAOt  5) 


.3350  -2990  .36'40 

',3401 

-.2304 

-.1271 

-.3053 


ARCll-0t9  IA61  UVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
■ -4.0B9 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,4270  ,5340  .6730  ,7800  .8870  .9730  1.0000 


IRETU14J 


-.3623  -.5241  -,HS28 


-.6436 


-.2617 

-.3193  -.3033 

-.3730 

-.3333 

-.33 

-,2395 

-.3313 

-.3383 

-.4010 

4,318  BETAO  t 3)  « .008 


-.3334  -,4915  -.3748 


-.4114 


-,3994 


SECTION  ( 

ULEFT 

WING  TOP 

QEPENDENT 

variable  CP 

Y/BM 

.3350 

.3990 

.3640 

.4370 

.5340 

,6730 

.7000 

,0070 

.9730 

! X/CU 

1 .000 

-,3135 

-.0859 

-.1734 

,2665 

.6588 

.6553 

.6394 

.5893 

,0375 

! .010 

-. 1514 

-.1806 

, 1'8B4 

.8885 

,3657 

.3353 

. 1830 

i .080 

-.1651 

-,1769 

.0994 

.8088 

.3311 

.3044 

. 1236 

-.1512 

. 0>tO 

-. IB30 

.0113 

i .OHI 

-.3260 

1 .050 

-,1465 

.0088 

. 0239 

.0057 

- . 0307 

-.1580 


-.3775 


-.0789 


- . 0035 


-.3047  -.3836  ,0000  -.3341 


-. 1956 


-.3163 


-.1517 
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ARCH-G19  IA01  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  klNG  TOP 
ALPHAOt  6)  - H*2ie  BETAO  ( 3>  = .000 


SECTION  ( MLEFT  W1NG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/ew  .2350  .2990  ,3640  .H270  .5340  .6730  ,7800  .8870  .9720  I .0000 


X/CW 
.250 
,27H 
,345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 
.793 
,790 
.000 
.034 
.839 
.850 
.857 
,862 
.065 
,879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


-.3735  -.4060  -.3024  -.3644 

-.3100 


-.0411 

- . 2599 


-.4566  -.5024 

-.3756 


-.4941 


-.4130 


- . 0044 

1386 

- . 0996 


-,2528 


-.3057 

-.2708 


-.4827 


-.4572  -.5273 

-.3777 


-.3446 


-.5254 


-.5190 


-.5096 

- . 2879 


-.5322 


-.5042  -.4441 

-.2002 

-.3602  -.5500 

-.0939 

-,1631 

-.2852 

-.0671 

-.2760 

-.3109  -.3995  -.4673 

-.2617 


-.2602 

- . 2539 

-.2261  -.2966  -,3951 

-,2476 

-.2400 

-.2520  -.3436  -.3604 

-.2300 

-.2381 

-,2484 

-.3052  -.3765  -.4783 


-.6531 


-.4698 


-.6563 


{RETU14) 


DAl^  SO  OCT  75 
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ALFHAOl  6J  • H.B17  BETAO  ( H) 

SECTION  I n.LEFT  WING  TOP 


ARC n -019  1A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
136 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETUlHl 


Y/BW 

.3350 

.3990 

.364  0 

.4370 

. 5340 

.6730 

.7800 

,8070 

.9730 

x/cw 

.000 

-,3341 

-.3139 

-,3300 

.3504 

.5683 

.5605 

.5443 

.5071 

-.0630 

,010 

-.3759 

- , 3670 

. 1475 

.1971 

.3709 

,3373 

,1081 

.030 

-.3703 

-.1780 

,0734 

. i 33 1 

. 1465 

- 1343 

.0533 

-.3366 

,040 

-.1530 

-.0075 

.041 

-,3893 

.050 

-.3196 

-.0411 

- . 0361 

-,0536 

-,0934 

.069 
.080 
.081 
. 006 
.09H 
, 113 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.339 
.3^6 
,3H7 
*350 
.374 
,345 
,363 
.390 
.400 
,403 
.418 
,439 
.497 
.503 
,547 
,550 
,565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
-70G 
.735 
.737 
,730 
.750 
,760 
,775 


-.3400 


-.3046 


-.0815 

-.0910 

-.3375 

-.3443 


-.3331 


-, 1353 


-,0334 


1831 


-,0873 

-.0147 

-.1379 

-.2307 


-,3703 


-.1014 


-.1808 


-,3874 


- . 3374 


,3143 


1351 


*.  1530 


.3966  -.3038  ,0000  -,3686 


-.4139  -.4879 


- . 3380 


-.4139  -.4905 


-.51  10 


-.3180 


-.4690 


-,50n  -.4404 


.3533 


-,3607 


-.3544  -.409B  -,4GU  -,3865 


-.4390 


- , 5053 


-,5466 


-,4900 


-.5386 


-,5363 


-.6685 


-.3145  -.4517 
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ARCll'-CJlS  iA0iI  UVAPtELHL  SEALED)  LEET  WINO  TOP  (RETUm) 

ALPMAOC  6)  ■ ^^*217  BETA©  i H)  • ^.1^6 


SECTIGN  ( DLEFT  wing  TOP 


Y/BM 

.2350  .2990 

. 36H0 

.4270 

X/CW 

.793 

.0060 

.790 

IQ8H 

.BOB 

-.2413 

.834 

-.0459 

.839 

“.2H75 

.850 

.BS7 

-.2370 

.062 

.865 

-.2746 

,879 

-,8569 

.900 

-.2164 

.905 

-.2590 

.919 

-.8SB0 

,950 

.953 

-.2500 

,955 

-.8513 

.965 

-.2511 

1 .000 

-.2187 

ALPHAOf  6) 

« 4.218  BET AO  1 5) 

« i 

SECTION  ( 

DLCrT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.3293  -.3050 

-.3072 

. 1848 

.010 

- . 3470 

-.2501 

.0948 

,020 

-.3321 

-.2202 

.0290 

.040 

-.2126 

-.0276 

.041 

-.3086 

.050 

-.2709 

,069 

,000 

.081 

-.1014 

.086 

-.1161 

.094 

-.2750 

.113 

-.3592 

.150 

.157 

.163 

.0032 

.177 

-. 1654 

.229 

-.1182 

.246 

-.1142 

.247 

-.2300 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,5340  .6730  .7800  -.0070  .9720  1.0000 


-.2764  -.2410  -.4296 

-.6007 

- . 2620  - . 3896 

-.2161  -.2045  -.2897 

-.3439  -.4876 

196 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

*7000 

.8870 

.9720 

.4930 

.5057 

,4992 

.4691 

-.1321 

, 1:623 

.2357 

. 1997 

.0742 

.0985 

. 1 194 

.0944 

.0243 

-.2565 

- . 0462 

-.0504 

-.0743 

-.1154 

-.2751 

1481 

-.2782 

-.2996 

.0000 

-.2792 

-.3751 
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-•0778 

-•0735 

-•2106 

-.2320 

-.0095 


.0209 


-.1673 


-.21 10 


-.303H 


ALPHAOt  6)  * H.218  BETAO  ( 5) 

SECTION  I irLEFT  WUNG  TOP 
Y/eW  .2350  .2990  .3640 


X/CW 
.250 
.27H 
.345 
• 362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
,B50 
,670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.800 
.834 
,039 
.850 
,857 
.862 
.865 
.079 
.900 
.905 
.919 
,950 
.953 
,955 
.965 
I .000 


-.2646 


* , 0347 

-•?674 

-.2155 

-.2506 


ARCn-019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
« 6, 196 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  *9720  1.0000 


t RETU 1 4 ) 


,2600 


.3197 


-.3184 


.0833 

.2379 

.2574 

.2574 

.2530 


-.3441  -.3995  -,4008  -.3917 


-,449'1 


-.3801  -,47G3 


-.3993  -.4699 


.5007 


-.5770 


-.5039 


-.5143 


-.4996 


-.5342 


-.2014 


-.4377 


.4621  -.4404 


-.6640 


, 1039 
.2257 
,2362 

.2643 

.2543 

.2371 


-.2013  -.3931 


-.2549  -.2503  -.3862 

-.2506  -,3691 

-.2162  -.2028  -.2276 


-.5742 


-.2933 


-.4932 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSWE  SOURCE  DATA  TA0ULAT1ON 


PAGE  1633 


ARCll-019  lABl  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlH) 


ALPHAOT  7)  ^ 6.327  BETAO  t 1)  - -H.066 

SECT  ION  ( ULEFT  m-NG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. T 

*•  \\r 

‘ } 


J 

S 

1:1 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,36‘*0 

. 4P70 

x/cw 

.000 

-.1074 

.0103 

-.vat  2 

.3604 

.010 

-.0684 

i me 

.2144 

.020 

-.0002 

1013 

.0885 

.040 

- . 0935 

- . 0350 

*041 

-.1556 

.050 

-.0073 

.069 

.080 

.OBI  -.1612 

.086  -.0700 

.09H  -.0943 

.113  -.2270 

.150 

.157 

.163  -.0610 

.177  -.2033 

.229  -.l2t+5 

.246  -.2067 


.5340 

.6730 

,7000 

.8970 

.9720 

.7529 

.7512 

,7358 

.6801 

. 0035 

. 271  I 

.3528 

.3074 

. 1364 

.1720 

.1938 

.1712 

.0667 

-.2573 

.0442 

-.0249 

-.0409 

1005 

-.2790 

, 1043 

.3806 

-.3336 

,0000 

-.2909 

-.3920 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

-637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.0067 


-.0992 

-.1142 

-.2581 

-.3002 


.0833 


.2197 


-.2960 


-.3579 


-.4210 


-.4092 


-.4662  -.4547  -.4205  -.4051 


-.5063 


-.5090  -.5522 


-.5251  -.5790 


-.5219 


-.5633 


-.3050 


-.5525 


-.5502 


-.3407 


-.4699 


-.5612 


-.6630 


-.2893 


-.5390  -.4915 


-.5099  -.5793 


1.0000 


-.4758 


-.6500 


.tISL  iUlCl  Ujtoft  1 1 


DATE  20  OGT  75 


lAQlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  163H 


ARC  1 1-019  IASI  LVAP(£LHL  SEALED!  LEET  WING  TOP 


(RETUm) 


ALPHAOt  7) 
SECTION  ( 
Y/8H 

X/CW 
.793 
.790 
.009 
.034 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.079 
.900 
.905 
.919 
.950 
,953 
.955 
.965 
1 .000 

ALPHAOC  7)  » 


• 6.307  BETAO  t D 

IILEFT  WING  TOP 
.0350  .0990  .3640 


- -4.066 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4070  .5340  .6730  .7000 


.0870  .9700  1.0000 


-.2835 


-.1637 

-.0971 

-.2545 

-.0567 


-.0668 


' . 3444 


‘.3071 


-.2580 


-.0384 


-.3570 


-.3446 


.3014 


-.0830 


-.4014  -.5609  -.5037 


‘.3063 


-.0502  -.4811  -.4189 


.3026 


-.6711 


6.307 


BETAO  I 01 


SECTION  < IILEFT  WING  TOP 


.3700 
• -0.028 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4556 


-.4680 


Y/BM 

.2350 

.0990 

.3640 

.4070 

.5340 

.6730 

.7000 

,8870 

.9700 

X/CM 

.000 

-.1767 

-.0717 

-.1747 

.2956 

.6980 

.6943 

.6775 

.6331 

- . 0440 

.010 

-.1398 

-.1914 

, 1413 

.0109 

.3148 

.2624 

. 1030 

.oao 

-.1453 

-.1794 

.0394 

. 1 145 

. 1670 

,1340 

.0394 

-.0783 

.OHO 

15D8 

-.0647 

.OHl 

-.0091 

.050 

-.1106 

-.0708 

-.0451 

-.0692 

-.1010 

.069 
.060 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 


*.0S6I 


1083 


-.1420 


1455 


-.1156 


- . 0774 


-.1990 


1678 


,000? 


-.3809  -.3444  .0000  -.3060 


-.0978 


-,4045 


.0687 


.'tsj  1 i ijia 
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ARCH-01'9  lASl  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  V41NG  TOP 


ALPHAO(  71  • 6,327  BETAO  ( 2)  • -2,028 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  .3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .9720  l.ODOO 


x/ew 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.555 

,600 

.637 

.639 

.650 

.670 

,700 

.725 

.727 

,730 

,750 

.760 

.775 

*793 

.790 

.806 

.834 

.039 

,050 

.057 

.0G2 

.065 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

*955 

.965 

l.OGO 


-.4605  -.4607  -,4383  -*4190 

-.3598 


-.0705 


-*3004 


-.4965  -.5536 

-.4233 


*53  VO 


-.5132 


-.5135 


-,U05 

-.2154 


-.5600 


-.1205 


-.2730 


-.5113  -.5785 

-.4UB 


-,3800 


-.5605 


-.5611 


-.3415 


-.2991 


-,5602 

-.4590 


.6057 


-,2613 


-.1193 


-.2392 


-.3231 


.2762 


-.3409 


-.3276 


-.5468  -*4997 


-.4856  -.5004 


-.3731  -.5466  -.5130 


-.2759 

-.2369 

-.2502 

-.2609 


-.2995 


-.2407 

-,2545 


-.2590 


-.3895 


-.3142 


-.4621 


-.2398  -.4989  -,4280 


-.3939  -.4980 


-.6026 


*6697 


t'RETUVH) 


DATE  ^0  GCT  75 


IA01A  > PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1536 


ALPHAOl  7)  « 6.325  SET AG  i 31 

SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


ARCU-019  !A0t  LVAPCELHL  5EALED1  LEFT  Wl'NO  TOP 

,0P1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


vRETUim 


Y/6W 

.2350 

.2990 

* 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,0970 

.9720 

x/cw 

,000 

-.2210 

-.1020 

-.2439 

.2663 

.63 14 

.6512 

.6364 

.5760 

-,0992 

.010 

1762 

-.2555 

.1066 

. 1607 

.2679 

.2191 

. 0647 

.020 

-.1780 

-.2290 

.0256 

.0669 

.1274 

.0966 

.0032 

-.3070 

.040 

-.2103 

-.0643 

.041 

-.2445 

,050 

-.1423 

-.1012 

-.0739 

-.0953 

-.1475 

. 069 
.080 
.081 
.006 
.094 
. ! 13 
.150 
.157 
. 163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
,630 
.650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
,775 


-.2512 


-.1347 


-.1057 

-.1097 

-.2741 

-.2936 


-.1657 


1663 


-.0608 


-*2121 


■-1395 

■ . 0596 
-.1073 

-.2938 


1693 


.2715 


-.3650 


-.4001 


-.3794 


-.3300 


-.2103 


- .3853  - . 351 0 .0000  - . 3203 


- . 4940 


.5511 


.4013 


-.5073  -.5734 


-.5579 


,3822 


-*5542 


-.2567 


-.3199 


-.4173 


- . 4574  -.4641  - . 4475  - . 4279 


,5113 


-.5360 


-.5438 


•*5529 


-*563B 


-.6932 


-.5470  -.5000 


-,6933 


-.4406  -,5759 
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ALPHAOl  71  • 6.325  BET AO  i 3) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990  .36H0 

X/CW 


.793 

-.1664 

.798 

-.2113 

.800 

.034 

-.0773 

.839 

-.3114 

.850 

.857 

,062 

.065 

-.2661 

.879 

-.2994 

.900 

-.2487 

.905 

.919 

-.2694 

.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 

-.2566 

-.2492 

ALPHAO^  7) 

- 6.323  BET AO  ( 41 

SECTION  f 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

X/CW 

.000 

-.2053  1575 

-.3092 

.010 

-.2371 

-.3100 

.020 

-.2298 

-.2042 

.040 

-.2593 

.041 

-.2722 

,050 

-.1046 

.069 

.000 

.0011 

*□06 

-.t2tt 

.094 

-.2089 

.113 

-.2066 

.150 

.157 

.163  -.0^60 

, 177 

.229  -.1728 

.246  -.1826 

.247  -,1602 


ARCU-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED) 

* , 021 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
, 4 270  . 534  0 .6730  . 700  0 . 8870 


*.3295  -.5169  -.5145 

-.3152 


-.3087  -.4630 

-.3013 

-.2665  -.4603  -.4206 

- . 2637 


-.3179  -.3852  -.5045 

* 2,091 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


. 4270 

-5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.2349 

.0993 

.0157 

-.0603 

.5942 
. 1319 
.0490 

.5928 
.2240 
. 0912 

.5920 
. 1870 
.0714 

.5339 

.0266 

-.0312 

-.1152 

-.0972 

-.1166 

-.1765 

-.1677 

-.2261 

*.3880 

-.3609 

.0000 

-.3382 

.2612 


LEFT  WING  TOP  tRETUIW) 

.9720  l.OOOO 

-.6838 


.9720  t .0000 

1560 

-.3449 

-.3567 

-.4402 
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ABGll-019  !A9l  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUm) 

ALPHAOC  73  - 6.323  BETAO  « H)  • 2.091 


SECTION  ( MLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/eW  .2350  ,2990  .3BH0  .H27G  .53H0  .6730  ,7800  .8870  .9720  1,0000 


] 


i 

I 


X/GW 
.250 
.27H 
-3H5 
.362 
.390 
.HQQ 
.H02 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
,700 
,725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 
,793 
.798 
.808 
.834 
.833 
,B5Q 
.857 
,862 
.BBS 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


-.0613 

-.2901 


-.4399  -.4682  -,4507 

- . 3600 


-,4410 

-.5193 


-.4890  -.5439  -.5456 

-.3947 


- . 0909 

-.2138 

-.1102 


-,4864  -.5677 

. 3823 


-.2652 


- . 3590 


-,3225 

-,2829 


-,5491 

-.2830 


-.5711 


-,5504 


.5512 


-.7004 


-.5461  -.50BI 

-.2204 

-.3756 

-,0708 

-.1750 

-.3077 

-.0662 

-.3003 

-.3285  -.3851  -,5170 

- . 2987 


-.2810 

-.2934 

-.2501  -,3160  -.4674 

-.2316 

-.2659 

-.2676  -.3018  -,4263 

-.2534 

-.2536 

-.2590 

-.2240  -.3482  -.5047 


-.6911 


-.5728 


-,6940 
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ARCn-019  IA8T  LVAPIELHL  SEALED)  LEPT  WINO  TOP 


tRETUlH) 


ALPHAQt  7)  • 6,316  BET AO  ( 5)  - 4.1H6 

SECTION  t hLEFT  Wil'NG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/m 

,2350 

,2990 

X/CW 

,000 

-.2817 

-,2444 

.010 

-.3103 

.020 

-.2954 

. 040 
,041 

-.2004 

.050 

-.2274 

,069 

.080 

,081 

.006 

,094 

-.2374 

,113 

-.3030 

, ISO 
, 157 
.163 
, H7 
,229 

- . 1450 

.246 

,247 

- . 1065 

,250 

.274 

,345 

,362 

-.0392 

,390 

.400 

.402 

,4ie 

,429 

-.0920 

.497 

1931 

.503 

.547 

-.0950 

.550 

,565 

.600 

,637 

.639 

-,2463 

,650 

,670 

,700 

-,3060 

,725 

,727 

-,2699 

.730 

,750 

,760 

,775 


.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

-.3963 

-.3606 

-.3160 

-.2720 

. 1659 
.0449 
-.0142 
- , 0B49 

,5064 

.0692 

-.0009 

,5566 

.1820 

.0527 

- , 1452 

- . 1276 

-.1114 

-. 1748 

-.2428 

-.3971 

-.3739 

- . 0442 

-.2439 

- . 1650 

-.3264 

-.4163 

-.4712 

-.2591 

- . 3651 

-.4540 

-,5464 

-,H452  -.5400 

" , 3655 

-.3465 


-,5E47 

-,2729 


-,t9l2 

-.3664  -,5G92 


.7800 

.9870 

.9720 

.5426 

.4033 

-.2109 

. 1385 

-.0095 

.0306 

-,0647 

-.3707 

, 1437 

-.2004 

-.3919 

,0000  -,349B 

-,4629 


-,4587  -.4495 

-,5107 

-.5489 

-.5959 

-.5470 

-.5662 

- . 5460 

-.6099 

-.7060 

-,5421  -,5038 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1S40 


ARC  1 1-019  lAB  l LVAP(  ELHL  SEALED  ) LEFT  WI'NO  TOP 


(RETUIt) 


ALPHAOI  7)  - 8.3116  BET  AO  ( 5)  ■ M.IHB 


SECTION  ( 

MLErr  WING  TOP 

Y/BW 

,8350  .2990 

.3640 

. 4270 

X/CN 

.793 

-,0363 

.798 

1551 

.0G8 

-.2083 

.834 

-,0641 

-039 

- . 2907 

.850 

.057 

-.2610 

.062 

.865 

-.2085 

.879 

-.2696 

.900 

-.2300 

,905 

-.2772 

.919 

-.2642 

.350 

,953 

- . 8626 

.355 

-.2579 

,965 

-.2557 

t .000 

-,2015 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 

.53H0  .6730  .7B00  .B870  .97BG  l.OQOO 


-.3173  -.2631  -.5279 

-.6B06 

-.2940  -.4603 

-,243B  -.2259  -.3945 

-.2922  -.5053 


DATE  80  OCT  75 


IA8)A 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  16V I 
{RETU15)  I n OCT  75  ) 


ARC  1 1-019  IA91  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


REFERENCE  DATA 


SREF  - 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  <• 

976, 

LREF  - 

S 897. 0000 

INCHES 

YMRP  « 

BREF  * 

1897.0000 

INCHES 

ZMRP  « 

HOO' 

scale  « 

.0300 

SCALE 

AUPHAO'  n = -6. 

170  BETAO  ( n 

A 

SECTION 

( ULEFT  1 

WilNG  TOP 

Y/BW 

.8350 

.8990 

. 3640 

,4870 

X/CN 

.000 

-.HHBl 

.0878 

,0659 

.3080 

.010 

.0473 

. 1484 

,4869 

.080 

.0378 

. 1789 

. 3090 

.OHO 

. 1938 

.3009 

.OHl 

-.IV8H 

.050 

.0664 

,069 

.080 

,081 

. 1593 

.086 

,8588 

.09H 

,0636 

,U3 

-.00H3 

.150 

. 157 

.163 

.8340 

.177 

* 

.0886 

.889 

. 1401 

.8H6 

,0047 

.8H7 

.0518 

.850 

.87H 

- 

.253Q 

.3H5 

.368 

.UHl 

.390 

-,8007 

.400 

.408 

- 

.8803 

.Hie 

.489 

.1388 

.H97 

-.1880 

.503 

.5V7  -,08H9 

,S5G 

.565  -.0787 

-BOO 

.637  -.0871 

-B38  -.IV35 

.650 

.670 


0000  IN.  XT 
DODO  IN.  YT 
GOOa  IN.  ZT 


.069 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.534:0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

,4386 

.5801 

.4349 

,3185 

.5148 

.4168 

.8597 
.4923 
, 4088 

.8708 

.3988 

.3578 

-.5151 

-.8805 

.8883 

.0485 

.8083 

.8055 

, 1561 

-.3638 

. 1603 

-.8037 

,0000 

-.8081 

-.4519 

.3837 

-,3707 

-.H09H 

-.4968 

-.3710 

.84 18 

-.3509 

-.61 10 

-.8773 

-.I03V  -.3379 

-.8535 

-.nv9 

-.5789 


PARAMETRIC  DATA 

MACH  • .900  m/rr  - 
ELV-IB  • B.OOO  ELV-00  • 
RUDDER  - .000  SPDBRK  • 


1.0000 


-.31V8 


8.850 

6.000 

.000 


DATE  eo  OCT  75 


tA0tA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABOtATlON 


PAGE  JSHS 


ARC  1 1-019  1A81  UVAPiELHl.  SEALE01  LEET  MitNO  TOP  (RETU18) 


ALPHAOt  IJ 

- ~6,I7U  BETAO  t 1) 

m “1 

SECTION  r 

IXLEPT  U3NG  TOP 

Y/0W 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

x/cw 

.700 

,0097 

-725 

.727 

-.0039 

,730 

.750 

.760 

-.251 1 

.775 

.793 

,1120 

.798 

-,3175 

,808 

-.7283 

.834 

-*2037 

,839 

-.7099 

.050 

,857 

-.4299 

.862 

,065 

-.6780 

-879 

.0000 

.900 

-,3380 

.905 

-.1091 

.913 

-.1632 

.950 

.953 

-.0348 

,955 

-.0903 

,965 

1B23 

1.000 

-.0113 

ALPHAOC  n 

- -6.165  BET AG  C 2» 

* -c 

SECTION  ( 

ULEPT  W'tNG  TOP 

Y/ew 

,2350  .2990  .3640 

,4270 

x/cw 

,000 

-.4587  ,0232  .0700 

.2825 

,010 

.0402  ,1269 

,4028 

.020 

,0308  .1610 

,3715 

.GHO 

, 1779 

.2954 

,041 

-.4436 

,050 

.0595 

.069 

.080 

,081 

, 1634 

.085 

.2393 

.094 

. 0571 

. 113 

-.0073 

069 

DEPENDENT  VARU3LE  CP 


.5340 

,6730 

.7800 

,0870 

.9720 

1.0000 

-.1421 

.0384 

-,7197 

-.7053 

-.4135 

-,7543  - 

.7326 

- . 3857  - 

.3615 

-,1916 

,0058 

-.0994 

,0190 

.0043  - 

,0323 

.0621 

,0385 

,0827 

034 

DEPENDENT 

variable  CP 

,5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

1.0000 

.3792 

,4947 

.4232 

,2591 

.4888 

.4067 

.2048 

.4695 

,3999 

.2124 

.3046 

.3472 

-.4859 

-,3U3 

,2305 

,0632 

.2145 

.2141 

, 1633 

-.3839 

ORIGINAL  PAGE  IS 
OR  POOR  QUALTn; 


DATE  20  GCT  75  IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC n -01 9 !A8l  LVAPiELHU  SEALED)  LEET  WING  TOP 
ALPHAOt  1)  • -6,IS5  8ETA0  t 2)  - *2.03if 

SECTION  { nLEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIA8LE  CP 


PAGE  V6H3 


CRETUI51 


1 YA8W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4370  .5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720  1.0000 

1 x/cw 

.150 

' . V57 

1 . 163 

.2366 

- . 1275 

- . 1688 

.0000 

-.1902 

-.4613 

, 477 
.229 
.246 

.247  ,0534 

.250 

.274 

,345 

,362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429  .1338 

.497 

.503 

.547  -.0137 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638  -*1307 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727  -.0085 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793  .0995 

.799 
.806 
.834 
.939 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 


-.3101 


-.1708 


-.3551 

-.7467 


-.GB09 


-.2230 


-.2072 


-.0356 


-.2836  -.3188  -.3604  -.4625 


.2233  -.3262 


-.5848 


-.0835 


-.1945  -.3425 


-.2469 


-.7143  -.6569 


-.7373 


-.7712  -.7344 


-.467J  -.3852  -.2300 


-.3520 


-.4004 


-.5274 


-.4010 


- . 3799 


-.1248 


-.0048 


DATE  2.0  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  16*44 


ALPHAOt  n - -6.165  SETAO  2) 

SECTION  ( ULEET  WING  TOP 


ARCIS-G19  1A81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WitNO  TOP 
-S.034 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUIS) 


Y/BW 

.2350  ,2990 

. 3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

x/cw 

.91'9 

1838 

.950 

- . 0230  - 

.0678 

,0467 

.953 

-,0624 

,955 

1235 

.965 

-.2324 

1,000 

-.0426 

,0227 

.0766 

ALPHAO(  1) 

• -S.I29  BETAO  t 3) 

- 

,03! 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TCP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/ew 

.2350  .2990 

,3540 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

1 . 0000 

x/cw 

.000 

-.4842  .0154 

,0713 

,2545 

.3200 

.1942 

. 1285 

, 1397 

-.4448 

.010 

.0249 

,1115 

,3719 

.4605 

.4523 

.4312 

,3564 

.020 

.0173 

, 1444 

.3454 

.4037 

.3823 

,3754 

,3222 

-.3580 

.040 

, 1610 

,2776 

.041 

-.3134 

.050 

.0465 

.2256 

.2048 

,2058 

,1564 

.069 
.U0O 
.081 
.086 
,094 
. 1 13 
. 150 
, 157 
. 1‘63 
. 177 
,229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
,400 
.402 
.418 
,429 
,497 
.503 
,547 


-.0199 


.0443 


.1210 

.0'!'69 


,0459 


, 1240 


, 1 160 


-,1060 


,2205 

.2267 

.0169 

- . 1640 


, 1677 


-.0464 


-,2045 


-.1973 


.0714 


-,1007  -.1514  .0000  -,1959 


-,26£6  -.2970  -.3443  -.4481 


-.4175 


-.4686 


-.4103 


-.2186  -.3240 


-.5763 


-,3800 


-,4201 


tlaA*  > , jr  A v-Bj  i I i Krt3a.li 


>.  H V !,■*  rf  (U.'t  ft  .J 


"rl>7  AX  PAGE  33 
QLVvLTni 


DATE  eO  OCT  75 

ALPHAOt  n ■ -6.189 

SECTION  ( HLEFT  MilNG  TOP 


Y/BW 

.3350  ,3990  ,3640 

.4B70 

.5340 

X/CW 

.550 

-,3186 

.565 

-.1048 

.600 

.637 

-,0604 

.638 

-.1556 

,650 

.670 

.700 

-.0338 

.735 

-,3361 

.737 

-.0353 

.730 

.750 

,760 

-.3375 

,775 

-.7941 

,793 

,0730 

.738 

-,3916 

.808 

‘ .7733 

.934 

-,3435 

,039 

-.8070 

.850 

-.5638 

.857 

-.5815 

.863 

,865 

-.7873 

.879 

,0000 

.900 

-.4107 

-. 1655 

.905 

-. 1081 

.919 

-.3177 

,950 

- . 0655 

,953 

-.0968 

.955 

-H466 

.965 

-.3405 

1.000 

-.0633 

ALPHAOl  n 

w -6-! 19  BETAQ  ( 4) 

- 3. 

.093 

[ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  I.A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  ( 3)  • *031 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.6730  .7800  .0870  .9730  t.OOQO 


PAGE  16H5 


tRETU15) 


-.1383 


.7578 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


-.0106 


dependent  variable  CP 


-.5050 


-.3519 


5638  -.H33I  -.3667 


.OOIH 


-.5039 


-.7704  -.8993 


-.4153 


-.0375 


-.0341 


.0034 


Y/BW 

,3350 

.3990 

,3640 

,4370 

.5340 

.6730 

,7000 

.8870 

.9730 

X/CU 

.000 

.010 

-.5136 

.0007 

,0131 

.0011 

.1088 

.3493 
.351 1 

.3811 

.3906 

. 1485 
,4339 

.0694 

.3967 

.0788 

,3304 

.030 

.040 

.041 

-,3005 

.0057 

.1361 
. 1534 

,3393 

.3673 

.3760 

.3649 

.3550 

,3009 

-.3908 

OATC  ao  OGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !6*+6 


ALPHAOt  t)  • *6.118  BETAO  i HI 

SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


.0811 
.086 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
. VB3 
. 177 
.829 
.8H6 
.8H7 
.850 
.87H 
.345 
,362 
.390 
.HOO 
.402 
,418 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
,650 
.670 
,700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
,775 
.793 
,790 
,808 
.834 
.839 


ARCI1-QI9  IA81  LVAP<€LHL  SEALED)  LEFT  U|NG  TOP 
2.093 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUIS) 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720  t.OOOO 

x/cw 

.050 

,069 

.080 

.0379 

.2066 

.0780 

.2031 

.2037 

. 1496 

-.‘♦>♦58 

* . 0804 


.0508 


.1153 

-.0069 

-.1142 

-.0399 

.0474 


.0469 


. 1 183 


.1103 


,0945 


.3684 


.2103 

.2200 

.0237 

1402 


.1544 


-.0740 


,0398 


-.4084 


-.8157 


-.0931  -.1274  .0000  -,1752 


-.0286 


1798 


-.1866 


.1142 


-.3597 


.7889 


-.4882 


-.2357  -.2695  -.SIES 


-.2124  -.3127 


-.2196  -.3582 


,4246 


-.5575 


-,4196 


-.3974 


.4295 


.5202 


-.4028 


-.2605 


1572 


-.5448 


.7916  -.7284 


.4508 


-.0083  -.8148 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITYj 


DATE  HO  OCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  16^7 


ARC  1 1-019  !A8l  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  n « -6. tie  BETAO  f 4'  - 2,093 

section  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350  ,2990  .36^0  ,*+270  .53H0  .6730  .7800  .8870  ,9720  I.OQGO 


K/CW 

.850 

.057 

.062 

.865 

,079 

,900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 

ALPHAOC  n 


-.9038 

-.4288 


-,2897 

-6.no  BETAO  t 5) 


-,6406  -.4771  -.3337 

-.2019 

-.1119  -.1341  -.0324 


-.0304 


SECTION  ( 

ntEFT 

W:ING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE 

: CP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

7800 

.8870 

.9720 

x/cu 

.000 

-.5296 

-.0336 

.0726 

,2357 

.2819 

.1152 

0298 

.0336 

-.4505 

.010 

-.0290 

.0995 

,3321 

.4374 

. 3928 

3659 

.2984 

.020 

-.0219 

.1242 

.3159 

.3818 

.3383 

3261 

.2735 

-.4202 

.040 

.1361 

.2560 

.041 

-.230d 

.050 

,0277 

, 2221 

. 1962 

t'862 

.1364 

-.4690 


-.1689 


-,0809  -.1194  .0000  -.1794 


-.5033 


,2086  -.2583  -.3089  -.4219 


.1058 


-.1223 


DATE  20  OCT  75 


I AS]  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I6H8 


ARC  11-0 1 9 lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOt  1) 

- -6, 

.no  8ETA0  ( 5) 

m 1 

SECT i ON  C 

1 MEFT 

WliNG  TCP 

Y/0W 

.2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

x/cw 

,H00 

-.1776 

.H\B 

,429 

, 1 165 

.U97 

-.0815 

.5Q3 

.0035 

-55Q 

,565 

-.1302 

-6GQ 

.637 

- . 0985 

.638 

- . 0975 

,650 

,670 

,70Q 

,725 

,727 

- . 0536 

-.0682 

.730 

,750 

,760 

.775 

.793 

,0140 

-,3898 

.798 

-.4433 

.808 

-.8072 

.834 

-.3976 

.039 

-.8297 

,050 

,857 

-.7032 

.062 

.065 

-.0170 

.879 

.0000 

,900 

-.4462 

.905 

-.2699 

.919 

-.2953 

.950 

.953 

-,1571 

.955 

.965 

1.000 

-.3159 

-.2176 

-.1395 

138 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,5340 

.6730 

.7000 

.9870 

.9720 

1.0000 

-,2086 

-.3086 

-.5605 

-.4448 

-.H08'+ 

-,2329 

- . 3676 

-,5340 

-.2969 

-.1913 

-.4342 

-.5815 

-.8090 

-.7580 

-,H521 

-.81166 

- . 8437 

-.7623 

-.5334 

-.2999 

-.0301 

-.2434 

-.0770 

-.1505 

-.1674 

-.0741 

-.0730 

.0594 

DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !SH9 


ALPHAO{  £)  - BETAO  ( 1) 

SECTION  < ULEFT  HINO  TOP 


ARC 11*0 19  TAB!  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WINO  TOP 
-6,131 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUIS) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8070 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3842 

*0454 

. I36B 

.4054 

.5456 

,4740 

.4352 

,4299 

-.3079 

,010 

.0523 

.1732 

,4400 

,4593 

,4874 

,4602 

,3250 

,020 

,0409 

, 1985 

.3491 

,3515 

, 3379 

,3279 

,264B 

-*2107 

.040 

.2109 

.2227 

.041 

-.2440 

,050 

,0633 

* 0949 

.0720 

.0631 

.0261 

,069 
-OdO 
.OBI 
*006 
*094 
, 1 13 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
*229 
*2M6 
,247 
.250 
.274 
*345 
*362 
.390 
.400 
.402 
,41B 
.429 
,497 
,503 
,547 
,550 
,565 
.600 
.637 
,539 
.650 
,670 
*700 
,725 
,727 
,730 
.750 
,760 
.775 


-.0286 


,0386 


.1157 

-*0857 

-.2312 

-.0165 


.0571 


.1308 


,0715 


-.2102 


.2357 

. 1725 
- . 0778 

-.3114 


.0070 


,0559 


-.2213 


-.3714 


-.3219 


-.0793 


,0247 


-.2301 


-.1079 


,3197  -,3674  *0000  -.3595 


-.4772  -.5597  -.6012  -.6137 


-.2956  -.4357 


-.1921  -.3510 


1253 


.0314 


-.7741 


-.0950 


-,3323 


-.5049 


-.6164 


-.3223 


-.4661 


-,1216 


-,6000 


-.7366  -.6595 


.5198 


-.7619  -.6776 


DATE  aO  OCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAOC  2)  - -‘♦.082  BET  AO  t 1) 


SECTION  t 

ULCFT  WliNG  TOP 

Y/BW 

.8350  .8990 

.3640 

x/cw 

.793 

.1858 

.79B 

-.8968 

.800 

.B3H 

-.8501 

.839 

-.6738 

.850 

.857 

.868 

.865 

-.6465 

.879 

.0000 

.900 

-.3165 

.905 

.919 

-.0993 

.950 

.953 

.955 

-.0585 

.965 

-.1354 

l.OOO 

ALPHAO(  8) 

- ->♦.072  0ETAO  ( 2: 

SECTION  t 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.8350  .8990 

.3640 

X/CW 

.000 

-.4209  .0365 

.1817 

.010 

.0414 

. 1572 

.080 

.0874 

.1819 

.OHO 

.1966 

.041 

-.3969 

.050 

.0546 

.069 

.080 

.081 

.086 

.8890 

.094 

.0495 

.113 

-.0313 

.150 

.157 

.163 

. 1016 

.177 

,889 

. 1837 

.846 

-.0600 

.847 

.0384 

ARC II -019  tA8l  LVAPIELHL  SEALED) 
• -6.131 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.4870 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

-.7019 

- . 1 950 

-.1653  - 

.8805 

-,0402 

-.0578 

-.0811 

.0570 

.0081 

.0537 

,0309 

.1020 

.0802 

.0735 

.0950 

• -4 

.088 

DEPENDENT 

variable  CP 

,4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.3731 

,4883 

.3436 

.8333 

.4794 

.4553 

.3483 

,4284 

.4718 

.3391 

,3787 

.4431 

.3804 

.3784 

.3815 

.8618 

. 1091 

.0877 

.0931 

,0329 

.0703 

-.0737 

-.8701  - 

.3385 

.0000 

-.3393 

. ISTif 


LEET  RING  TOP  tRETUtSI 

.9720  1.0000 

-.0260 


.9720  1.0000 

-.3‘t02 

-.2387 

-.3H‘*0 

-.5753 


miGINiX-  PAGE  IS  > 
CE  POOE  QUALITY) 


DATE  eo  GCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I65T 


ARC  1 1-0 19  I ASI  LVAP  IELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOC  21 

- ->*.072  SETAO  ( 2) 

. -1 

SECTION  t 

1 » LEFT 

WING  TOP 

Y/BM 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.250 

.274 

-.3420 

.345 

-362 

.0735 

,39G 

-.2882 

.400 

.402 

-.3008 

.418 

.429 

. \ 156 

.497 

-.1986 

.503 

.547 

*.0725 

.550 

.565 

- . 0948 

.600 

.637 

.638 

.650 

-.2164 

-.0443 

.670 

.700 

-.0)125 

.725 

.727 

-.0279 

.730 

.750 

.760 

-.2671 

.775 

.793 

. 1020 

.799 

-.3341 

.808 

-.7173 

.834 

-.2918 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

-.6853 

-.7089 

-.3140 

.879 

.0000 

.900 

.905 

-.3508 

-.1013 

.919 

*. 1404 

.950 

.953 

-.0224 

.955 

.965 

1.000 

-.1887 

-.0079 

-.0020 

OSS 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

,7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

-.4251 

-.5243 

-.5575 

-.5908 

-.5565 

-.2953 

-.3990 

-.7281 

-.5491 

-.3452 

-.21 12 

-.3716 

-.3954 

-.1519 

-.0517 

-.1400 

-.5703 

-.7091 

-.6442 

-.4754 

-.7611 

-.6995 

-.2634 

-.3101 

-.0979 

-.0252 

-.0681 

. 0461 

.0141 

-.0-1 18 

.0710 

.0526 

.0963 

DATE  eO  OCl  75 


TAB I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1652 


ARC  1 1-019  lABil  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP  tPETUiS) 

ALPHAOt  2)  • -H.058  BETAO  t 3)  - -016 


SECTION  t DLEFT  WilNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


I 


I 

I 

I 

i 

t- 


Y/BN 

X/CW 

,000 

,010 

.020 

.OHO 

.OHl 

.050 

.069 

.080 

.081 

.086 

,09H 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.2H6 

,2H7 

.250 

.27H 

,3H5^ 

.362 

.390 

.HOO 

.H08 

.H18 

,H29 

,H97 

.503 

,5H7 

.550 

.665 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


,2350  .2990 

*.H756  .0071 

.0070 

.0002 

-.H851 

.0287 


.0275 

-.037H 

. 1031 

.02H9 

-0710 

.0931 

-.173B 

•.0SH8 

1858 

*.0462 

-*0S30 


.3640  ,4270 

.0919  r3!4H 
,1213  .3603 
. 1'465  . 3084 
.t'619  .2193 


.0880 

. 1987 
.1770 

-.1414 

-.0419 

-.2939 

-.23T/3 

-.2639 


-.1270 

-.0822 


*,3542 


-534C 

.6730 

. 4063 
.4213 
.3377 

.3007 

.4274 

,3186 

. 1284 

.1074 

- . 0368 

-.2104 

-.2700 

-.3688 

-.4229 

.2787  -.3915 


-.24118  -.3959 


*,1524 

-.2565 


-.8082  -.7684 


.7800 

.8870 

.2477 

.2514 

.4005 

.30V5 

,3054 

.2555 

.1001 

.0526 

.0000 

-.2974 

.H6>t3 

-.5479 

-.6642 

-*5612 

-,4138 

-.7615  -.6961 


.9720  1.0000 

-.4294 

-.3201 

-.4002 

-.5402 

-.4829 

-.3731 

-.5023 

-.5695 

-.5718 


■ •• 


DATE  20  GCT  75 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


ALPHAQC  2> 
SEGTlCa^  ( 
Y/BM 

X/CM 

.793 

.798 

.GOB 

.83^ 

.839 

.850 

.857 

.062 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


- -4.058  8GTA0  ( 31 

11 LEFT  WINO  TOP 
.2350  .2990  . 36HG 


ARCH -019  IA81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  HINO  TOP 
• .016 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.4270  ,5340  .6730  .7800  .8870  .3720  1,0000 


(RETU191 


.0527 


-.3601 

-.7844 

-.4247 


-.2410 


ALPHAOt  2:  * *4,039 


-.4060 
-.8110 

.0000 
-,2126 
-.1468 

SET AO  i 41 


-.7855 


-.4596 


. 1625 
.0855 


-.3496  -,4043  -.2032 

-.1502 

-.0711  -.0923  .0035 


- .263 


-.0128 


SECTION  I DLEFT  WING  TOP 


-.0517  -.0040 

4.120 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.0860 


Y/BW 

.2350 

.assQ 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8070 

,9720 

X/CW 

.000 

-*5143 

-.0HO7 

,0663 

.2698 

,2096 

*2183 

,1537 

* 1463 

-.4385 

.010 

-.OHS', 

.0923 

.3131 

.3804 

.3622 

.3416 

,2526 

.020 

-.03H3 

.1124 

.2725 

,3104 

.2756 

*2641 

,2122 

-.3964 

.040 

. 1237 

. 1976 

.041 

.050 

-.2277 

.0103 

.1152 

.0947 

.0860 

,0373 

.069 

.080 

.081 

.086 

. 1640 

,0916 

-,0163 

-*4603 

.094 

.0261 

*113 

-.1669 

.150 

-.1020 

-.2331 

.0000 

-.2915 

.157 

.163 

.177 

,229 

,^46 

.247 


*0948 


.0354 


,1632 

-.0279 


-.5429 


.099S 


DATE  50  OCT  *75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  165H 


ALPHAOC  21 
SECTION  t 
Y/BW 

X/CW 

,250 

.345 
.362 
,390 
.HGO 
. H02 

.Hie 

.H29 

,H97 

,503 

.5H7 

,550 

,565 

.600 

.637 

.638 

,650 

.670 

.700 

.725 

,727 

,730 

,750 

,760 

.775 

,733 

,798 

.BOB 

,83H 

,839 

,850 

,857 

.662 

.665 

,879 

,900 

,905 

.919 

,950 

,953 

.955 

.965 

l.OOO 


ARCU-019  1A81  tVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
^ -H.039  BET AO  t H)  - H.120 


CRETU15I 


DLETT  WING  TOP 


,0079 

-,DH57 

-.1507 

-.0807 

,oon 


,070H 


-.1336 


-.086H 


*,mo7 

-.6167 

-,HH32 

-.3028 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


“.190H 


4870 

.53H0 

,6730 

.7800 

,8870 

8405 

-.3133 

-.3526 

-.412H 

-.5320 

-.265H 

-.3736 

-.6390 

-.2H0I 


-.H603 


1237 


-.H622 

-,8530 

,0000 

-,27H5 

-,2117 


-.2660  -,HI5I 


-.5861 


■.H859 


-,3239 


-.22H7 


-.HIH3 

-.8295 

-.5363 

-.H6H5 

-.1629 

-.1877 


-.8HH0  -.8571 


-H733 


-.399H 


- .H976 


-.6087 


-.9250  -,753H 


-.5620 


-,HB92  -,H709  -,2H52 

-.2178  -.0599 

-.1529  -.1595  -,05BH 


-.0229 


-.06HI 


.0608 


DATE  20  OGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARGl  1-019  IA01  LVAPEELHL  SEALED)  LEFT  W;ING  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOl  21  - -‘t.DSS  BETAO  ( 5)  6.171 


SECTION  ( ULEFT  UINO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

,2990 

x/cw 

.000 

-.4592 

-.0981 

.010 

-.0794 

.020 

-.0729 

.040 

.041 

-.2789 

.050 

-,oin 

.059 

.060 

.061 

.086 

.094 

.0067 

.113 

-.2359 

. ISO 
. 157 
,163 
.177 
.229 

.0828 

.246 

.247 

.0297 

.250 

.274 

.345 

.362 

,0598 

.390 

.400 

.402 

.416 

.429 

.0806 

.497 

-.1253 

.503 

.547 

-,0431 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

1477 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

-,1053 

.730 

.750 

.760 

.775 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.0609 
.0779 
.0973 
. 1089 

.2295 

.2661 

.2451 

.1867 

,3424 
.3712 
. 3021 

. 1828 
.3474 
.2676 

.0032 

.0996 

. 1489 

.0900 

-.0065 

1659 

-.2147 

, 1555 

-.0626 

,0221 

-.2077 

-.2914 

-.3362 

,1725 

-.2199 

-.2623 

-.3732 

-.2778 

-.4161 

,1755 


*.2502 

-,35»4l 


-.W34 

-.8657  -.8660 


.7800 

.8870 

,9720 

.1018 

.3142 

.2507 

.0921 
,2286 
. 1924 

-.4643 

-.4251 

.0928 

.0337 

-.4928 

.0000 

-.2761 

-.5545 

.3826 

-.5113 

".H&B6 

-.6196 

*.^♦087 

-.H870 


.59H5 


-.5089 

-.5829 


-.5320 

-.8401  -.7720 


DATE  80  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1656 


ARCl  1-019  lABl  LVAPt'ELHL  SEALEDl  LEFT  WINO  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOl  3)  “ -H.035  BETAO  t 51  - 6.171 

SECTION  ( DLEFT  WiI'NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/8M  .8350  .8990  .3640  .4870  .5340  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


X/CW 


,793 

«.0309 

,799 

.809 

.B3H 

-.4385 

.939 

.850 

.857 

,868 

-.9347 

>865 

->7999 

,079 

,OQOO 

,9QQ 

.905 

->^^99 

.919 

.950 

.953 

-.3046 

.955 

-.2339 

.965 
I. GOD 

-.3495 

ALPHAOl  3)  » -8.011  BETAO  ( l> 


^ SeCTliGN  ( 

nUEFT 

WING  TOP 

1 Y/BW 

>2350 

>2990 

.3640 

X/GW 

.000 

-.3767 

.0492 

> V573 

.010 

-0314 

.1765 

.020 

. 0231 

. 1972 

.040 

>et  14 

. 041 

-.3206 

.050 

.0409 

^ .069 

.090 

^ >081 

.066 

.2095 

. 094 

.0336 

.113 

-.0752 

> 150 

. 157 

. 163 

.1293 

^ .177 

f >229 

. 1081 

r >246 

-.1344 

^ .247 

. 0318 

.8411 


-.5635 

-.5381 

-.5055 

->2425 

-.2610 

-.8494 

-.0713 

-.1943 

-.1701 

-.1740 

-.0999 

1526 

-.0919 

.0695 

- -6.134 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

>6730 

.7000 

>9870 

.9720 

1.0000 

.44.36 
.4127 
.2941 
> 1555 

.6009 

.3872 

.2609 

.5551 

.4145 

.2369 

,5260 

.3658 

.2048 

.5021 
. 1972 
> 1236 

-•1327 

-.2717 

.0268 

-.0088 

-.2102 

->0477 

-.0748 

-.1307 

-.4025 

-.4119 

->5060 

>0000 

->481B 

-.6670 


-.3383 


DATE  ao  OGT  75 


UeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPMADt  3) 
SECTION  1 
Y/BW 
X^CK 


ARCU*0T9  USl  UVAPIELHL  SEALED!  LEFT  WINS  TOP 
• -a.  on  BETAO  ( 1)  - -6.134 

I ) LEFT  MING  TOP  DEPENKNT  VARIABLE  CP 

.3350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


(‘RETU191 


-250 

-.5511 

-.6462 

,27H 

-.4340 

.3H5 

,362 

*0301 

,390 

-.3830 

-.5500 

-.7237 

.‘♦02 

-.5075 

.me 

.429 

* V032 

,497 

-.2870 

.503 

*547 

-.1294 

.550 

-.1976 

-.3537 

.565 

- . 0894 

.600 

.637 

-,0419 

.830 

-,3175 

.650 

.670 

.700 

-.0261 

-.0216 

.725 

-.  IU5 

.727 

-.0509 

.730 

*750 

.760 

-.2318 

.775 

-.7501 

-.6432 

,793 

.1217 

.798 

-.2956 

.808 

-.6826 

.034 

-.2635 

.039 

-.6509 

.050 

-.1271 

-.1879 

,057 

-.1734 

.862 

,865 

-.6739 

.879 

.0000 

.900 

.905 

-,3072 

-.0472 

.0055 

*919 

-,0864 

.950 

,0729 

.0499 

*953 

,0155 

.955 

.965 

1*000 

-*1250 

-.0407 

,0243 

,0903 

-.7702 


-.9464 


-.4197 


-.0810 


-.6363 


-. 1403 


-.5223 


-.7006  -.2065 


-.7772 


-.30'19 


.039i 


.0840 


.Tfi»  ji>: 


DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1656 


ALPHAOl  3)  ' -S.OOO  BETAO  f S) 
SECTION  t ULEPT  WiNG  TOP 


ARCH -019  lABit  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 
-S.05S 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU15) 


Y/6W 

.0350 

.0990 

.3640 

-.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8970 

,9700 

X/GW 

,000 

-.4390 

,0101 

, 1 150 

.3845 

.5209 

.4561 

.4049 

.4080 

-.0060 

,010 

-.0000 

.1349 

.3765 

.3759 

,3879 

.3500 

. 1914 

.000 

-.0077 

. 1590 

,0780 

. 0648 

.0303 

.0070 

.1317 

-,3015 

. 040 

. 1715 

. 1616 

.041 

-.5165 

.050 

. 0018 

,0173 

-.0007 

-.0465 

-.1058 

.069 

-.4105 

.080 

-,1700 

.001 
.006 
.Q9H 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
.177 

.0H6 

.047 

.050 

.074 

.345 

.360 

.390 

.400 

.400 

.410 

.409 

.497 

.503 

.547 

.650 

.565 

.600 

.637 

.636 

.650 

.670 

.700 

.705 

.707 

.730 

.750 

.760 

.775 


.0697 


.0161 


, li860 


.0005 


.0906 


.0177 


.1349 

1095 


,0336 


- . 3060 


.0068 
. 1 190 


-.0540 


-.0817 


-.0780 


-.0515 


.0710 


‘ . 31303  - .4304  . 0000  -.4545 


-.0640 


-.3739 


-.3966 


. 1095 


-.0331 


.3066 


-.6697 


- . 5017  • .6061  - .6560  - .6648 


-.7441 


-.3090  -.5194 


-.8900 


-.4554 


-.7918 


-.0400  -.4153 


-.5367 


.3668 


-.1061 


-.5087 


-.7310  -.4680 


-.9008 


-.7904  -.7189 


DATE  20  QGT  75 


IA01A  " pressure:  source  data  TABULATIiON 


PAGE  1659 


: - 1 
r-.’  t,:| 

■ ^ v' 


::T' 


9^ 
£;  b 

S -.  td 


li 


AUPHAO<  31  - -2.000  BETAO  12)- 


ARC n -019  lABI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 
-2,052 


tRETUlS) 


SECTION  ( 

1 )UEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

I 

Y/ew 

*2350 

.2990 

.3640 

*4270 

.5340  .6730  .7800 

f- 

X/CW 

f 

.793 

.0657 

!' 

.798 

-.3709 

L 

.80S 

-.7584 

,834 

-.3360 

s= 

.839 

-.7619 

j 

.850 

-.2331  -.2980  -.0923 

.857 

-*2797 

.862 

.865 

-.7346 

5' 

.879 

.OGDO 

s 

.900 

-.3717 

-.tool 

ij 

.905 

-.1200 

r 

.919 

-.  1489 

*950 

-.0195  -.0123  .0677 

1 

,953 

-*0^76 

? 

.955 

-.0938 

t 

1 

. 965 

-.2164 

i 

1,000 

-.0159 

.0386 

‘.0637 


,0361 


.0036 


ALPHAO(  3) 


-1*905  BETAO  ( 3) 


SECT IQN  < I ILEFT  WING  TOP 


2.064 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

*4270 

.5340 

.6730 

*7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-*5055 

-.0377 

.0742 

.3248 

.4441 

.3501 

*3113 

.3029 

-.2938 

.010 

-.0408 

.0962 

.3127 

.3291 

.3444 

. 3125 

.1750 

.020 

-*0415 

.1186 

*2332 

.2358 

.2135 

.1920 

.1231 

- . 3430 

.040 

*1294 

*1317 

.041 

-.4846 

.050 

- . 001 3 

.0187 

-.0123 

-*0313 

-*0903 

.069 
.080 
.081 
,DB6 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
,247 


-*0910 


*0055 


*1545 


. 0038 


- . 1464 


*4423 


-.3080  -.3736  .0000  -.4190 


.0798 


.01 16 


.1171 

-.0391 


.2177 


- .BB?'* 


DATE  20  OGT  75 


UeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUUATIiON 


AUPHAO( 
SECTIOM  t 
Y/BW 
X/CW 


ARCM*019  IA8:1  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  UING  TOP 
- *l.9B5  SETAO  « 3)  • 2.064 

IVLEFT  WiING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.2350  .2990  .3640  .4270  .5340  ,6730  .7800  .0070  .9720  l.OOOO 


(RETUIS) 


.250 

-.4437 

-.5276 

.274 

-.3460 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.4I'8 

.429 

,0720 

.0314 

-.2871 

- . 3252 

-.3137 

-.4305 

*497 

-.2205 

,503 

.547 

-.1003 

,550 

-.2738 

-,4362 

.565 

-.1590 

.600 

.637 

-.1157 

.638 

-.2343 

.650 

.670 

.700 

-.0854 

-.2058 

.725 

-.3107 

.727 

-,0909 

.730 

,750 

.760 

-.3926 

,775 

-,8268 

-.8278 

.793 

.0143 

,799 

-,4388 

.806 

-.8121 

.834 

-.3922 

.839 

-.8206 

.950 

.857 

-.4191 

-,3340 

-,3960 

.862 

,865 

-.7849 

,879 

.0000 

,900 

-.4363 

-.1797 

,905 

-.1880 

.919 

-.2338 

,950 

-, 1219 

-.1220 

.953 

1208 

,955 
.965 
1 ,000 

-.2761 

-.1717 

-,0917 

-,0354 

-,4940 


-.6000 


-.7533 


-.4583 


-.6075 


-.6305 


-,6477 


-.7824  -,7298 


.8841 


-.04^ 


-.0160 


,0680 


Wiii  i i iistUt  wft  I n 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


FAOE  1661 


ARC  11 ‘'ll 9 IA91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU151 


ALPMAOI  3)  • -1<973  8ETA0  ( 

SECTION  I ULEFT  WING  TOP 


,069 
,080 
,061 
.086 
.09*4 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.829 
.8H6 
.8H7 
.850 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.408 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.785 
.787 
,730 
.750 
.760 
,775 


6.153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.8350 

.8990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.6870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.5345 

-.1409 

.0417 

.2500 

.4010 

.8873 

.8334 

.8144 

-.3556 

.010 

-.1173 

.0641 

.8390 

. 3045 

.8990 

.8669 

. 1503 

.020 

-.0898 

.0834 

. 1862 

,8804 

.1846 

.1675 

.1018 

-.3093 

.040 

.0931 

. 1 V59 

.041 

-.8691 

.050 

-.0319 

.0280 

-.0005 

-.0258 

-.0015 

-.8817 


.0150 


-.0078 


.0668 


.0863 


.0688 

-.0853 

-.1946 

-.1856 


. 1851 


.1168 

. 1019 
-.0708 

-.8883 


. 1617 


-.1348 


.0146 


.4424 


- . 1 166 


-.2500  -.3355  .0000  -.3034 


-.4791 


-.6360 


-.1580 


-.8783 


-.8742 


-.1988 


-.3787  -.4490 


.3084  -.4174 


-.2994  -.4498 


.4874  -.5968 


.6941 


.5319 


-.4609 


-.5504 


.6199 


.5344 


,3727 


-.2697 


-.5259 


-.0364  -.7559 


-.8006 


-.8650  -.0595 


DATE  20  OCT  75 


I AS  I A * PRESStJRE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1662 


ARCl 1-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOt  3) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cw 

.793 

.798 

.80S 

.83H 

.839 

.050 

.857 

.862 

.065 

.879 

.900 

.905 

,919 

.350 

.953 

.955 

.965 

l.DOO 

ALPWAO(  H) 

section  i 


- -1,973  SETAO  t H) 

MLEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  ,36H0 


- 6.153 

DEPENDENT  VAR1A0UE  CP 
.H270  .53H0  .6730  .7800 


,8870  ,9720  1,0000 


-.omn 


-.8051 

-.4510 

-.3359 


-.4909 

-.8252 

.0000 

-.2853 

-.2314 


-.8359 

-.4655 

-.2515 

-.1769 


-.3870  -.4204  -.2351 

-.2321 

-, 1659  -.1846  -,0794 

-,0085 


- , 0604 


-,0780 


• .079  BETA0  ( U 

MLEFT  WING  TOP 


1508 
■ -6. 140 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0513 


Y/BH 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8970 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3570 

.0249 

, 1373 

.4515 

.6217 

.5905 

.5663 

.5143 

-.1172 

.010 

-.0042 

. 14 19 

. 3494 

.2659 

.2842 

.21 37 

-.0062 

.020 

-.0165 

.1'6I3 

.2043 

.1.241 

.0880 

.0330 

-,0075 

-.4296 

.040 

.1679 

.0578 

.041 

-.1035 

,050 

.0115 

-.1501 

-.2210 

-,2668 

-.3407 

,069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.M3 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


-.0940 


.0088 


.01 10 


,0873 


. 1563 

.0507 

-.2183 


1404 


-.4239 


-.3703 


-.6170  -.7051 


.0000  -.6564 


-,5298 


-,8044 


DATE  eo  OCT  75 


lABiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1663 


ARCH -019  1A81  LVAPJELML  SEALED)  LEPT  WING  TOP 


tRETUlS) 


ALPHAOi  4)  - *079  BETAO  t 1)  * -6* VHO 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/eW  .2350  .2990  .36H0  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


X/CW 
.£50 
.£74 
.345 
.3B£ 
.390 
.400 
.402 
.418 
.433 
,497 
-503 
-547 
-550 
.565 
.600 
-637 
.638 
.650 
.670 
.700 
-736 
.737 
,730 
.750 
.760 
.775 
,793 
.798 
.800 
.834 
.839 
.850 
.057 
.063 
.065 
.879 
.900 
,905 
.919 
.950 
.953 
,955 
.965 
1 .000 


- , 6673  - . 8003  - . 8709  - . 8585 

-.5659 


-01Q9 

-.4851 


-.7034  -.0894 

.6308 


-.9331 


-0748 

-,3861 


io79 


-.4825 


-.8040  -.8450 

--1388 


-,0044 


--5BS7 


-.8434 


-,mo 


.0934 


.0676 


-.0697 

-.1874 


-.2887 

-.6398 

-,£389 

-.0756 


-.8974 

-.5601 

.0000 

-.0753 

-.0285 


-.8470 

-.6498 

-.1369 

-.0334 

.0812 


-.7979 

-.0669 

-0151 

.0699 


-.6189 


-.12VS 


.0408 


-.4137 


-.0509 


.0848 


-.3684 


-.1713 


--BS29 


.6380 


-.7019 


-.5857 


.95% 


-.3499 


.0895 


.0845 


-.0117 


OATt  20  OGT  75 


1A0U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAO(  - ,084  BETA0  ( 2) 

SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


ARCl 1-019  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-^.099 

DEPENDENT  VARlAaLE  GP 


(RETU15) 


Y/9W 

*2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.3792 

.0060 

. 1 182 

.4233 

.5076 

.5515 

,5250 

.4745 

I4PQ 

.010 

-.0230 

. 1267 

.3364 

.2586 

.2741 

.2100 

-.0056 

,020 

-.0322 

. 1'45B 

. 1997 

. 1308 

.0848 

.0316 

-.0854 

-.4337 

.040 

. 1574 

.0594 

,041 

-.3346 

.050 

- . 0005 

- , I'H  11 

-.2079 

-.2590 

-.3374 

.069 

.080 

.OBI 

.086 

.113 
. 1 50 
, 157 
. 1153 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.419 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.63B 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.0836 


.01 10 


.0071 


. 0001 


-.0080 


.0640 

-.1830 


-.3639 


-.3965 


-.0708 


-.1273 


1257 


, 1508 


.0625 

.2066 


-.4131 


.4513 


-.1090 


.3395 


-.5203 


-.5936 


-.  1597 


-.2990 


-.5395 


-.5670  -.6669  .0000  -.6443 


-.8035 


.6231  -.7370  -.8282  -,B410 


-.9321 


-.6627  -.8489 


-1,0274 


-.6726 


-.9130 


-.2402  -.3608 


-.7289 


.1I8&1 


. 1595 


-.0723 


-.7143 


-.5600  -.2748 


-.7191 


.7901  -.6707 


OA.TC  20  OCT  75 

ALFHAOl  H)  • 
SECTION  ( nUEFT 


Y/BW 


*2350 


!A8iVA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCt  1-019  lABl  LVAPfELHL  SEALS)!  LEFT  WIND  TOP 
.00^  BETAO  t 2!  - -H,099 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP  . 

*2990  * 36H0  . M270  . 5340  . 6730  . 7800  , 8970  * 9720  1 . 0000 


.793 

.0598 

.790 

-.3622 

,808 

-.7:72 

.834 

-.3049 

.839 

-.6165 

.850 

-.1214 

-.IHIH 

.057 

- . V5B9 

.862 

.865 

-.6630 

.879 

.0000 

,900 

-.2661 

-.0186 

.905 

-.0545 

.919 

-.1028 

.950 

, 0421 

. 0312 

.953 

-.0036 

.955 

-.0553 

.965 

-.1260 

1.000 

-.0202 

.0783 

ALPHAOJ  4) 

» .005  BETAO  ( 3 

1 » -,004 

SECTION  ( ULEFT  wing  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.081 

.006 

.094 

.113 

,150 

.157 

.163 

,177 

.229 

.246 

.247 


-.0750 


-.0066 


-.0070 


*0667 


.1271 


.0665 


-.1609 


-,0940 


-.3733 


-,5382 


-.0124 


.0460 


Y/aw 

.2350 

,2990 

.3640 

,4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

,000 

-.HH59 

-.0450 

,0611 

.3506 

.5138 

,4599 

.4403 

,4013 

-,2103 

.010 

-.0621 

.0793 

.2943 

,2396 

.2690 

.2182 

,0257 

,020 

-.0621 

,1053 

, 1788 

. V273 

,0999 

, 0603 

-.0379 

-,4164 

,040 

,UB5 

.0599 

,041 

-.H799 

.050 

-.0191 

-,1160 

-.1624 

-.2033 

-,2710 

.069 

-.5257 

,080 

-.2971 

-.4550  -.5641  .0000  -.5805 


-.7721 


PAGE  1665 


tRETUlB) 


DATE  SO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1666 


ARCU-019  1A81  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  WINO  TOP  tRETU15J 

ALPHAOt  H)  • .005  BET AO  ( 3>  « -.00^ 

SECTION  t MLEFT  WilNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y^BW  .2350  .2990  .36^0  .^270  -53MO  .6730  .7G00  ,8070  .9720  1.0000 


x/ew 
.250 
.27H 
.345 
.362 
,390 
, HOO 
, MOB 
,418 
.429 
.497 
,503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
,638 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
,953 
.955 
.965 
l.OOO 


.0577 

^.1677 

-.3376 

taai 

.0257 


-.0062 


-.3091 


-.0906 


-.3661 

-.7522 

-.3805 


-.2122 


-.4098 


-. 1251 


-.4281 

-.7869 

.0000 
-.1761 
1 151 


-.462! 

-.5139 

-.1763 

-.3843 

-.8012 

-.2830 

-.1462 

-.0867 

-.0457 


-,5704 

-.4328 

-.2760 

-.2926 
- .8059 

-.2134 

-.1324 

-.0536 


-,6B40 

-.6977 

- . 4493 

1802 

-.7799 

-.2708 

-.0518 

.0225 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IS67 


ALPHAOt  m ■ ,097  BETAO  i m 

SECTION  I nUEFT  WING  TOP 


ARC  11 -01 9 lABl  LVAPiELHL  SEALED!  LEFT  WING  TO^* 
H.092 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


(RETUI5) 


Y/BM 

,2350 

.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,8370 

.9720 

X/CU 

.000 

-.5220 

1270 

. 0166 

.2693 

.45  IB 

.3903 

.3576 

,3243 

-.2870 

.010 

-.1159 

,0446 

,2133 

. sues 

.2290 

.1785 

,0020 

.080 

1002 

,0685 

, 1344 

. 1800 

.0768 

, 0349 

-.0612 

-.4480 

.OHO 

.0768 

.0442 

,0Ht 

-.4479 

.050 

-.0409 

-.0991 

-.1570 

-.1941 

-.2745 

.069 

,oeo 

,0B1 
.086 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
,246 
.2ii7 
.250 
.274 
.3H5 
.362 
.390 
.'♦00 
.H02 


-.03H1 


-O'tai 


-.0107 


gg 

.418 

.429 

.497 

.0387 

*ti  Q 

.503 

SI 

.547 

.550 

-,1557 

.565 

P S 

.600 

.637 

.638 

-.2904 

F S 

,650 

g Ed 

,670 

.700 

IS  m 

.725 

,727 

-.1404 

.730 

.750 

.760 

.775 

*.m2H 


.0919 


-.0183 


-.20OH 


.0855 


*0^8H 

'.tHBB 


%33SS 


-,16H2 


-.2534 


-.2890 


.3913 


,5162  -.6353  -.6975  -.7381 


-.3913 


-.3560  -.'♦759 


-.2000 


-.3028  -.4688 


,4377 


i -*J  J-S.0i.j  .{J  v»  i iiit Ww  Kj-  iVJbi'i.  j ^:u>W 


-.5311 


,3609 


.2624 


.8549  -.8445 


.5435 


-.4046  -.4964  .0000  -.5600 


-.7725 


-.7971 


-,8599 


-,71 10 


-.7720 


-.6334 


•,6675 


-.7907  -.7369 


-1 .0769 


DATE  20  GGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1668 


ARCH -019  1A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP  (RETUI5) 


ALPWAOt  H)  ■ .097  BETAO  1 H)  * H.092 

SECT  ION  C D LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARI  ABLE  CP 


Y^BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X7CW 

.793 

-.0290 

.798 

-.479)1 

.808 

-.0347 

.034 

-.4464 

.839 

-.8429 

.850 

.857 

-.3959 

.862 

.865 

-.8390 

,079 

.0000 

.900 

-.4738 

.905 

-.2183 

.919 

-.2582 

.950 

.953 

-.1499 

.955 

.955 

1.000 

-.31 16 

-.1954 

-.1221 

.53H0  .6730  .7800  .8870  ,9720  1.0000 

*.3198  *.3797  -.2251 

-.1130 

-.2059  -.0490 

-.1542  -.1565  -.0372 

-.0648  .0527 


ALPHAOt  4)  - ,102  BETAO  \ 5)  • 6.138 


SECTION  i 

I nuEFT  wme  top 

f/BU 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.5195 

-.1805 

.0030 

.2039 

.010 

-.1432 

.0348 

. 1548 

.020 

-.1146 

,0515 

.0969 

.040 

.0566 

.0206 

.041 

-.2465 

.050 

-.0582 

.069 

.080 

.081 

-.0727 

.088 

.0729 

.094 

-.0336 

:113 

-.2088 

. 150 

.157 

.163 

.0397 

.177 

-.2411 

.229 

.0433 

.246 

-.1305 

.247 

-.0079 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

.4365 

.3566 

.3182 

.2794 

-.3ieo 

.2009 

.2163 

. 1694 

-.0011 

.1132 

.0757 

.0369 

-.0538 

-.HH9H 

.0928 

-.  1425 

-.1774 

-.2580 

-.5386 

.2434 

.3754 

-.4573 

.0000 

-.5383 

.7588 


A J 1 MJJ.  3iLm  t- 1*,  J 7-  «e<  *;«•/.  L S L J i 


OEIGINAL'  PAGE  IS 
05!  POOB  QUALITY! 


DATE  20  OCT  75 


AUPMAOt  - 


.102 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 !A8l  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 
BETAO  t 5)  - 6.138 


PAGE  1669 


(RETUiS) 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/ew 

X/CW 


. 2350  .2990  . 36^0  . 4270 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  .6730  -7B00 


.250 

,274 

-.3520 

-.4719 

--503B 

.345 

.362 

-.0057 

,390 

-.2876 

.400 

.402 

-.3371 

-.3584 

-.4006 

.410 

.429 

.0382 

.497 

,503 

.547 

-.1310 

-.236! 

.550 

-.3107 

-.4787 

.565 

-.2lS8 

.600 

.637 

-.1914 

.638 

-.2542 

.650 

.670 

-700 

1546 

-.2945 

.725 

-.3890 

.727 

.730 

-.1508 

-750 

,760 

-.4548 

.775 

.793 

.798 

.806 

-.0502 

-.5081 

-.8481 

-.0837 

-.0463 

.834 

-.4528 

.839 

-.8371 

.850 

-.3293 

-.3713 

.857 

.862 

.865 

.879 

-.8149 

.0000 

-.4069 

.900 

-.4409 

-.2241 

.905 

-.2437 

-919 

-.2725 

-950 

-953 

.955 

-.2236 

-.1729 

-.1644 

-.1799 

.965 

1.000 

-.3222 

-.1367 

-.0850 

.et  j 

-.7171 

-.7915 


.9720  1.0000 


*.6924 


-.7054 


-.6991 


-.6747 


-.6663 


-.5921 


-.8306  -.7480 


-1 .0818 


-.0931 


.0561 


-.0454 


.0527 


jjai 


DATE  eO  QCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1670 


ALPHAOf  51  • 2.176  BETAO  ( t) 

SECTION  C DLEET  WitNG  TOP 


ARCll‘019  IA81  LVAPdELHL  SEALED)  LEFT  WiI'NG  TOP 
-6. 13^ 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

>3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9780 

x/cw 

.000 

-.3292 

-,0033 

. 1022 

.4307 

.6299 

,5965 

.5663 

.4763 

-,20uh 

.oto 

-.0539 

.toil 

>2829 

.1398 

. 1710 

.0618 

-.2020 

,020 

-.0600 

,1139 

. 1 1'64 

.0126 

-,0402 

-.1197 

-.2850 

-.6042 

,040 

,.1294 

-.0375 

.041 

-.1680 

.050 

-.0185 

-,2733 

-.3510 

->4154 

-,5303 

-,0075 
-,88^  I 


->5676 


-.1150 


-,H816 


-.670! 


-.6929  -.786^  .0000  -.7638 


->7836  ->95^4 


-.8085  -1.0163 


-.1292  ->3919 


->2135 


-.7927  -.53H0 


-,0398 


A-iiavU 


liar; ; I •.  ^ ri > ■ < - ,.  . 

DATE  ao  OCT 

75 

lABilA  - 

PRESSURE 

SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1671 

ARCH -0)9  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING 

TOP 

(RETU15) 

ALPMAOl  S') 

• 2,176  BETA©  t U 

• -6. 

134 

SECTION  C 

DLEFT  WINO  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  ,2990 

.3640 

,4270 

.53*t0  . 6730  .7800  . 8870  .9720 

1.0000 

— _ 

XVCU 

*793 

. 1063 

*798 

-.2899 

.808 

-.6072 

.83^ 

~.Zt09 

*839 

-.5540 

.850 

-.0633  -.1330  -.2903 

.057 

-,1515 

,862 

-.HOIS 

*865 

-.6451 

.879 

*0000 

*900 

-.2402 

.0169  -*4001 

.905 

-.0451 

*919 

-.0762 

.950 

.0727  -.005H  -.IH96 

.953 

.ot&+ 

,955 

-.0265 

.965 

-*0787 

1*000 

,0395 

.OSBH  -.331H 

ALPHAO  ( 51 

- 2.181  8ETA0  t 21 

« -2. 

059 

1 SECTION  ( 

i ' 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 Y/BW 

.2350  ,2990 

.3640 

.4270 

.53H0  .6730  .7800  .8870  .9720 

1.0000 

X/GW 

*000 

-.4016  -.0600 

.0508 

.seiH 

.5638  .52H9  .H955  .4130  -.2704 

.010 

-.0981 

*0656 

.2567 

.1330  .1606  .0598  -.1945 

.*  ,020 

-.0959 

,0916 

.1139 

.0049  -.0335  -.1105  -.2701  -.6062 

.040 

. 1036 

-.0208 

.04 1 

-.H309 

— 

. 050 

-.0444 

-.2728  -.3312  -*3960  -.5057 

. 069 

>.6856 

*080 

-,4323 

,081 

-.2009 

.066 

, 1017 

,094 

-.0302 

.113 

-.1036 

. 150 

- . 6595  - , 7579  , 0000  - * 7596 

. 157 

-.9188 

. . 163 

,0089 

*177 

-,4409 

.229 

.0553 

.246 

-,2517 

.247 

-.0184 

DATt  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCU-019  lAQil  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 
ALPHAOt  5)  • 2*101  BET AO  C 2)  - -2.059 


(RETU1S1 


SECT ION  ( 
Y/BW 

X/CW 
.250 
.271+ 
.345 
.362 
*390 
.400 
,402 
.4  IB 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.633 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.809 
,B34 
.839 
,B50 
.857 
.862 
.665 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


IILEFT  WilNG  TOP 


. 0433 
-.2137 

-.4662 

-.1790 

.0315 


.0455 


-.4066 


-.1337 


-.3509 

-.7280 

-.3162 

-.1574 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.5170 


-.5981 


-.6661 


-.1971 


-.1554 


-.3973 

-.6723 

.0000 

-.1259 

-.0762 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

KOOOO 

-.7035 

-.8600 

-.9497 

-.9436 

-.0462 

-.7401 

-.9278 

-.9799 

-.0877 

-.2730 

-.3917 

-.6917 

-.6798 


-.4142 


- . 1948 


-.1395 


-.5485 


-.3375 

-.7294 

-.2062 

1733 
-.0969 
- . 0464 


-.4840  -.4675 


-.5300 


-.8013  -.7460 


-.1702  -.1042  -.1215 

-.0041  -.2907 

-.0052  .0105  .0196 


-.4757 


.0560 


-.2005 


DATE  20  OGT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUL AXIOM 


PAGE  1673 


ALPHAOt  5)  ■ 2,185  BETA0  t 3) 

SECTIGM  i nUEFT  WING  TOP 


ARC  1 1-019  lAGil  LVAP  IELHL  SEALED)  LEFT  WilNO  TOP 
2,040 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


IRETUI5) 


r/Bu 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8070 

.9720 

X/GW 

j. 

,000 

-,4700 

-.1355 

-.0255 

,3090 

.4900 

.4428 

.4217 

,3519 

-.3498 

i 

,010 

-.1482 

.0103 

.2038 

,1194 

. 1360 

.0576 

-.1798 

,020 

1279 

. 0468 

.0834 

.0134 

-.0420 

-.1011 

-.2528 

-.6050 

,040 

.0608 

-.0302 

i 

.041 

-.5227 

,050 

-.0616 

-.2235 

-,3097 

-.3676 

-.4753 

,069 

-.6776 

.080 

-.3948 

.081 

1854 

■ 

.086 

.0658 

r 

,094 

,tl3 

1070 

-.0466 

.150 

-.5049 

-,6835 

.0000 

-.7402 

‘ 

. 157 

-.9022 

1 

. 163 

.0017 

. 177 
.229 

.0324 

-.4179 

.246 

-.2311 

-247 

.250 

-.0280 

-.6206 

-.7479 

-.0316 

-.9026 

.274 

-.5227 

.345 

-1.0058 

.362 

-.0512 

.390 

,400 

-.4499 

-.6082 

-.8333 

- 1 .0700 

.402 

,410 

,429 

.497 

.503 

.547 

,550 

.565 

.600 

.637 

.630 

.650 

,670 

.700 

.725 

-727 

,730 

.750 

.760 

.775 


.0222 

-.2129 

-.4031 

-.1753 


-.3763 


.5570 


-,2tl3 


-.2967  -.4622 


-.1708 


-,6510 


-.4337 


.1499 


-,3418 


-.2423 


-.7662 


-.9026 


-.9752 


-.4255 


-.7659  -.3931 


-.7292 


-.8055  -.9459 


m 


DATE  20  GGT  75 


lAB'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA8UUATI0N 


PAGE  167H 


ALPHAO(  5J 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CW 


• 2.HB5  BET AO  t 3) 

ULEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARC 1 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 
• 2.0*+8 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.H270  .53H0  .6730  .7800  .8B7G  .9720  I.OOOO 


(RETU15J 


.793 

-.0069 

.798 

-.4631 

.808 

-.8131 

.834 

-.4143 

.839 

-.7973 

.950 

-.2295 

,857 

-.2685 

.862 

.865 

-.8472 

.079 

.0000 

.900 

-.4227 

-.1502 

.905 

-.1815 

.919 

-.1965 

.350 

-.0963 

.953 

1268 

.955 

-,1483 

.965 

-.2462 

1.000 

-.0937 

.2295  -.2577  -,1311 


ALPHAOt  S) 


2,183 


BETAO  ( '♦I 


SECTION  i DLEFT  WING  TOP 


-*0100 

6,  mo 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.080 
.081 
.086 
.09»* 
.113 
,150 
. 157 
.163 
.177 
.229 
.2H6 
.947 


-.204! 


-.0225 


-.0555 


.0228 


.0324 

-*0100 

-.1774 


.1567 


.3294 


-.6310 


-.0854 


,0025 


Y/BU 

,2350 

.2390 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.5209 

-.2256 

-.0470 

,1700 

.4477 

.3891 

.3559 

.2072 

-.4003 

. 010 

-.1781 

. 0012 

* 1000 

.1071 

.1114 

.0322 

-.1'839 

.020 

-.1485 

,0228 

.0264 

.0139 

-.0447 

-.1086 

-.246! 

-.5954 

.040 

.0263 

-.0439 

.041 

-.3604 

.050 

-.0820 

-.1990 

-.2810 

-.3367 

-.4423 

-.3581 


-.4885  -.5864  .0000  -.6860 


-.6514 


-.0670 


DATE  eO  OCT  75 


IA81A  > PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1675 


ALPMAOl  5)  • S.  IBS  BETAO  C ^ 
SECTION  t DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .S350  .EB90  .36H0 

X/CM 


ARCl 5-019  1A81  LVAPtELWL  SEALED)  LEFT  HI NO  TOP 
• 6.  IHO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.ta70  .53HO  ,6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


(RETU15) 


.850 

-.5535 

- .6950 

.87H 

-.4256 

.345 

.368 

-.0452 

* 

.390 

-.3510 

.400 

-.4314 

-.5738 

.408 

-.4036 

.418 

.429 

.0250 

.497 

.503 

-.2945 

.647 

-.1701 

.550 

-.3450 

-.4808 

,565 

-.2378 

.600 

.637 

-.2067 

.639 

-.3132 

.650 

.670 

.700 

-.1813 

-.3106 

.725 

-.4028 

.727 

-.1789 

.730 

.750 

.760 

-.4718 

.775 

-.8853 

-.8416 

.793 

-.0544 

,799 

-.8103 

.eoa 

-.8379 

,834 

-.4624 

.839 

-.8155 

.850 

-.2988 

-.3295 

.857 

-.3445 

.862 

.065 

-.8394 

,879 

.0000 

.900 

-.4632 

-.2247 

.905 

-.2354 

.919 

-.2723 

.950 

-.1642 

-,1974 

.953 

-.1761 

.955 
,965 
1 .OOQ 

-,3293 

-.2252 

-.1421 

-.0973 

-.5570 


-.9370 


-.9587 


-1.0319 


-.96H3 


-,63l»* 


-.8916 


-.8133  -.67>*7 


-.9380 


-.<♦976 


-.070H 


.onm 


Ja.uK  nii  U5'  ri  ^ 


DATE  20  OCT  75 


lASiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1676 


ARC!) -019  lABil  LVAPtELHL  SEALED'!  LEFT  WING  TOP 


(RETU15) 


ALPHAOt  6)  - BET  AO  CM"  -6,  MB 


.3640 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
. 4270  .5340  . 6730  .7800 


.BB7Q  .5720  1.0000 


SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.8350 

.8990 

X/CM 

.000 

-.3000 

-.0306 

.OliO 

-.1078 

.080 

-.1061 

.040 

.041 

-.8885 

.050 

-.0468 

.069 

.OBO 

.081 

.086 

.054 

-,03V5 

.113 

1889 

.150 

.157 

.163 

.177 

.885 

.0617 

.846 

.847 

-.0136 

,850 

.874 

.345 

-368 

-.0696 

.390 

.400 

,408 

.416 

.485 

,0485 

.497 

-,4496 

.503 

.547 

-.8408 

,550 

.565 

,600 

.637 

,638 

-.5796 

,650 

,670 

.700 

-.1666 

.785 

.787 

-.8398 

.730 

.750 

.760 

.775 


.0540 
,0537 
.0749 
. DGB 1 

,4833 

,8158 

.0386 

1307 

,6808 
,0890 
- , t'488 

,5803 

,0520 

-.1555 

- . 3978 

-.4587 

.0683 

-.3487 

- . 577B 

-.7785 

-.9878 

,0565 

-.5553 

.3161 

-.7048 

-,S076 

-1.0190 

.6098 

-.8375 

-.9031 

-.9340 

-.IBBH  -.6B03 

-.1323 

-.1626 


-.4085 

-.1609 


-.8716 

-.7864  -.4600 


.5419 

. 4 188 

-.3393 

- , 0850 

-.3760 

-.8605 

-.4836 

-.81  IS 

-.5544 

-.6875 

-.8036 


.0000  -.8961 

-.7353 


-.9056  *.8iOB 

-.5689 


-.6787 

-.6081 


-.6408 


-.5915 


5843 

-.4590 


-.4978 

-.5133  -.5807 


iS''4L  hu  L\!i 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IS77 


ARCH -019  IASI  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  HI  NO  TOP 


fRETUIB) 


ALPHAOt  6) 

• H.251  BETA©  t 1) 

- -6 

SECTION  t 

ULEFT  WI  NG  TOP 

■- 

Y/BH 

.2350  .2990  .36H0 

.4270 

X/CM 

,793 

.1239 

,798 

-,2825 

,eca 

-,5770 

,03H 

-.2202 

,839 

,850 

-.6075 

.857 

1915 

,862 

.865 

-,6862 

,879 

.0000 

.900 

-.3017 

.905 

- , 0855 

,9!  9 
.950 

- , 0933 

.953 

-.0133 

.955 

- . 04 10 

.965 

-.0889 

1 .000 

,0306 

ALPHAOC  6) 

- 4.253  BETAO  ( 2) 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

X/CW 

.000 

^,3444  -.0653  .0358 

.4010 

.010 

-.1243  .0432 

,2151 

.020 

-.1174  .0671 

.0307 

.OHO 

. OBilO 

-.1000 

.OHl 

-,3391 

.050 

.069 

,060 

-.0630 

.031 

-.3207 

.086 

. 0629 

.0^ 

-.0451 

,113 

.150 

.157 

-.1310 

,163 

-.0445 

. 177 

-.5258 

.229 

,0466 

.2H6 

-.3064 

.247 

-.0273 

.118 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.S3H0  .6730  .7600  .8870  .9720  l.OOOO 


-.U'9‘1  -.22H3  -.»t2B2 

-.HHOO 

-.0328  -.**796 

.0252  -.1180  -.SifOB 

-.0193  -.«t»*BB 

076 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

,6070 

,9720  1.0000 

.6001 

.5569 

,5121 

.3902 

-.3956 

.0469 

.0505 

-.0856 

-.3759 

-.0749 

-.1498 

-.2607 

-,4810 

-,8275 

-.3505 

-,5549 

-,4479 

-.5475 

-,6825 

-.8177 

-.7449 

-.8980 

,0000 

-.9044 

-.7569 


DATE  eO  GC7  75 


iraiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  J67B 


ALPHA01  6) 
SECTION  < 
Y/8M 
X/CU 


ARCU-019  lABI  LVAPTELKL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
• 4,253  BETAO  t 2)  - -t+.076 

I ) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  .2990  .36H0  ,H270  ,5'*  T ,6730  .7600  ,8870  .9720  1.0000 


(RETU15) 


,250 

-.6615 

.274 

-.6952 

.345 

.362 

-.0748 

.390 

-.59)10 

.400 

-.8978 

.402 

-.7961 

,418 

-429 

.0389 

.497 

-.4528 

-503 

,547 

-.2395 

.550 

-.1298 

,565 

-.1793 

.600 

.637 

-.1650 

,638 

-.5646 

,850 

.670 

,700 

-.1742 

.725 

-.  Ii8  i0 

,727 

-,2326 

.730 

.750 

.760 

-.2980 

.775 

-.0043 

.793 

.0826 

.790 

-.3183 

.808 

-.6520 

.834 

-,2708 

.839 

-.6690 

,850 

-.1870 

.857 

-.2699 

.862 

.865 

-.7033 

.079 

*0000 

*900 

-.3139 

-.0308 

.905 

-,0981 

.919 

-,1211 

.950 

,0266 

.953 

-.0136 

.955 

-.0577 

,965 

-.1266 

1.000 

.0205 

- . B6 i 5 - 1 . 0 162  - ,9268  - .8261 


-.6039 


,7285 


-.6228 


,5739 


-.6142 


-*5973 


-.4450 


-.4937 


-.5140  -*5344 


-.4828 


-*464^t 


-.4930 


,0266  -.0929  -,3270 


.0086 


-.4400 


PACE  1679 


: " 


DATE  50  GCT  73 

ALPHAOC  6)  - ^ 

SECTION  ( DLErr 


IAS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCM-Q19  IASI  LVAPlELHL  SEALED!)  LEFT  WTNG  TOP 
.005 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI5) 


,855  BETA©  ( 31  - 
WING  TOP 


o S 

§1 

P S 

Ss 


Y/BU 

,2350 

.2990 

,3640 

,4270 

.53f0 

.6730 

,7800 

.8870 

,9720 

x/cw 

.000 

-.4297 

-.1437 

-,0379 

. 3871 

.5331 

.4914 

,4497 

.3354 

-.4566 

.010 

-.1813 

-.0003 

. 1748 

.0^  tS 

,0515 

-,0771 

-,3565 

,020 

1533 

.0356 

.0281 

-.0608 

-,1429 

-.2446 

-.4523 

-.7974 

,040 

.041 

-.4737 

.0483 

-.0970 

.050 

-.0042 

-.3352 

-.4230 

-.5152 

-.6512 

,069 
.000 
,081 
.066 
.09^ 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.589 
.SHB 
.2»f7 
.850 
.^7^ 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.489 
,497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.636 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 


-.1323 


-.0337 


.0247 

-.2347 

-.5131 

-.2241 


-.0576 


,0335 


•.0716 


-.4266 


-.1840 


.0487 

-.0341 

-.2906 

-.5587 


-.1920 


,2806 


-.3566 


-.5188 


-.7091  -.8163 


-.4870 


-,6374 


-.7115 


-.2345 


.7647 


.9526  -1,0183  -.9231 


-.8200  -.9791 


-.2507  -.4553 


,6716 


-,5967 


-,2307 


-.2203 


-.5155  -,5328 


-.8257 


.0000  -.8636 


-.8647 


-.6050 


-.8896 


-.6540 


-.5625 


- S386 


-,5206 


-.8072  -.8030 


□ATE  ao  OCT  75 


IA81IA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PACE  1580 


ALPMAOC  6) 
SECTION  t 
Y/BW 

x/cw 


■ ^.^5^  BETAO  t 5) 

ULEFT  WiIfNG  TOP 
.2350  .2990  -36HO 


ARCU-DI9  lABil  LVAPtELHL  SEALED1  LEFT  WINO  TOP 

- .002 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  UOOOO 


tRETUiS) 


.793 

.0220 

.798 

-.4039 

.808 

-.7277 

,834 

-.3660 

.839 

-.7471 

.850 

-.2518 

.857 

-.3150 

.862 

.865 

-.8218 

.879 

.0000 

.900 

-.3706 

-.1417 

.905 

-.1417 

.919 

1747 

.950 

-.0530 

.953 

-.0657 

.955 

-.1100 

.965 

-.1943 

1.000 

-.0230 

-.5103 


-.HH95 


ALPHAOt  B)  • 4.253  BETAO  ( 4) 

SECTION  i ULEFT  WING  TOP 


.0225 

4,095 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.3726 


Y/BW 

.2350 

.2990 

3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

X/GU 

.000 

-.4860 

-.2145 

-.0991 

.2308 

.4610 

.4233 

.3823 

.2664 

-.SHe** 

.010 

-.1938 

-.0366 

.0993 

-.0251 

.0153 

-.1033 

-.3860 

.020 

1598 

.30l!B 

-.0093 

-.1105 

-.1662 

-.2687 

-.4809 

-.8171 

.040 

.0123 

-.1042 

.041 

-.5407 

.050 

-.0922 

-.3582 

-.4345 

-.5110 

-.6590 

.069 

- . 8HH3 

.080 

-.4970 

.081 

.086 

.094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 


*.1259 


^.0356 


-.0680 


.0089 


.0197 

-.0490 

-.2501 


-.2538 


-.6014  -.7989  .0000  -.8399 


-.9814 


-.4525 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABlJLATIG^ 


PAOE  168! 


ALPHAQt  6) 
SECT! ON  ( 
Y/BW 

x/cw 


ARC  I 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED  ) LEET  WING  TOP 
• 4,253  BETAO  ( H)  • 4-095 

nUEFT  Wil'NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2930  ,3640  ,4270  .5340  .6730  .7800  ,6070  .9720  1,0000 


CRETU15) 


,250 

-.6988 

.274 

-.5679 

.345 

.362 

-.0795 

.390 

-.4845 

.400 

-.6053 

.402 

-.5979 

-410 

.429 

.0091 

.497 

-.3900 

.503 

,547 

-.2267 

.550 

-.3361 

-565 

-.2453 

.600 

.637 

-.2190 

.638 

-.4472 

.650 

.670 

.700 

-.1964 

.725 

-.3955 

.727 

-.2107 

,730 

.750 

.760 

-.4589 

.775 

-.8465 

.793 

-.0391 

.798 

-.4961 

.808 

-.6308 

.634 

-.4461 

.839 

-.0299 

.850 

-.2554 

-057 

-.3157 

.862 

.865 

-.8370 

,879 

.0000 

.900 

-.4142 

-.2017 

.905 

-.2528 

.919 

-.2339 

.950 

-.1460 

.953 

-.1706 

.955 

-.1774 

.965 

-.2588 

l.OQO 

1343 

-.6988  -.8387  -.9558  -1.0003 


-.7937 


-U0227 


-.0114 


-.7478 


- .6986 


-.3046 


-.2305 


-.6832 


-.6916  -.5219 


-.6575 


*.6182 


-.3681 


-.0310 


*.1057 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1692 


ALPHAOt  61  - BETAO  ( 5) 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


ARCH -019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6. 148 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETUIS) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

x/cw 

,000 

-.5108 

-.2530 

-.0355 

.1376 

.4497 

.3954 

.3501 

.2378 

-.5728 

.010 

-.2100 

- . 0336 

.0347 

.0179 

, 0070 

1QB5 

-.3779 

,020 

- . 1707 

- . 0065 

-.0412 

-.0801 

11619 

-.2594 

-.4642 

-,8028 

. 040 

-.0003 

-,U66 

.041 

-.4632 

.050 

1075 

-.2995 

-.4130 

-.4870 

-.6326 

.069 

-.8275 

,080 

- , 4751 

.081 
-086 
.034 
.U3 
. 150 
,157 
. 163 
,177 
.229 
,246 
,247 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
,402 
.418 
.429 
.497 
,503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 


-,2035 


.0390 


.0026 


*,2100 


-.3726 


-.2187 


-.0740 


,0073 


-.0698 


-,3393 


-.2034 


,0013 


-.0572 


‘.2306 


-,415S 


-.2285 


-,2368 


-.6048  -.7431  ,0000  -.8260 


-.4006 


-,5133 


-.4780 


-.5354  -.8194 


-.2622 


-.3594  -.5059 


.4056 


-,7550 


,4919 


-.4223 


-.3124 


-.9923 


-.6455  -,773S  -.8622  -.9708 


-,9491 


-1.0414 


-.9198 


-,8?32 


-.7704 


-,7537  -.5385 


-.7744 


-,8955  -.9051 


DATE  20  OGT  75 


1,A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1693 


ALPHAOt  61 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CU 


■ BET AG  C 5) 

1 1LEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .36^0 


ARC n -019  IA01  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- 6*14B 

GEPENDENT  VARIABLE  CP 

,1*270  .53^0  .6730  ,7800  ,8870  .9720  UOOOO 


(RETUIS) 


.793 

-,0664 

,798 

-.5254 

.808 

- . 0246 

.834 

-.4629 

.839 

-.7899 

,850 

-.2870 

-.2850 

.857 

- . 3282 

.862 

.865 

-.8278 

879 

.900 

.905 

-.4393 

.0000 

-.2293 

-.2150 

.919 

.950 

,953 

-,2702 

- . 1622 

- . 1607 

1891 

.955 

.965 

t.ooo 

-.3088 

-.2215 

-.1272 

-.0920 

ALPHAOI  7)  « 


5,3DH 


BETAO  ( U 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


-‘♦.072 

DEPENDENT  VARI  ABLE  CP 


.069 

.080 

.081 

.086 

.09H 

.113 

,150 

,157 

.163 

.177 

,229 

,246 

.247 


-.1367 


^.0668 


.0363 


-.3624 


-.6061 


,0283 


-,0357 


-.0753 

-.3419 


-.5573 


-.6923 


,2221 


.0276 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3540 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

.8870 

,9720 

x/cw 

.000 

-,3429 

-.0883 

.0022 

.3817 

.5856 

.5462 

,4944 

,3503 

-.4660 

,010 

-,1536 

,0103 

,1718 

-.0H53 

-.0129 

-,1617 

-,4627 

,020 

-.1441 

,0409 

,0025 

-,1316 

-.2174 

-,3390 

-,5745 

-.8983 

,040 

,0537 

-.1533 

.041 

-.3264 

.050 

-.0841 

-.4080 

-.5076 

-.6104 

-,7727 

'.8111 


-.7946  -.9616  ,0000  -,0336 


-.7301 


DATE  PC  GCT  75 


U0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  168^ 


ALPHAOt  71 
SEGTiON  t 
Y/BU 
X/CH 


ARC  n ‘019  lASil  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
■ 5*30H  BETAO  ( U » ‘H,07P 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,P350  ,P990  .36H0  ,4P70  ,5340  .6730  ,7000  .8870  .97P0  UDOOO 


ERETUI5) 


.P50 

-.9170 

.074 

*.7554 

.345 

.362 

-.1006 

.390 

-.6206 

.400 

-.9121 

.402 

-.0377 

.418 

.429 

.0273 

.497 

-.4862 

.503 

,547 

-.2551 

,550 

1918 

.565 

- . 1852 

,600 

,637 

-.1908 

.638 

-.5955 

,650 

.670 

.700 

-.1850 

.725 

-.2337 

,727 

-.2337 

,730 

.750 

.760 

-.3183 

.775 

-.8313 

.793 

.0979 

,798 

-.3200 

,808 

-.6685 

.034 

-.2829 

.839 

-.7054 

.850 

-.2344 

.057 

-,3229 

.862 

.865 

-.7640 

.879  . 

.0000 

.900 

-.3523 

-.0875 

.905 

1231 

.919 

1425 

.950 

-.0127 

.953 

-.0419 

.9K 

-.0745 

.965 

-.1401 

I.QOO 

.0100 

-.9170  -1.0188  -.8784  -.8P75 


-.7386 


-.63b6 


-.5183 


-.6001 


-.6165 


-.5914 


-.6191 


-.5147 


-,55P4  -.5688 


-.4853 


-.48P7 


-.0587 


-.9330 


-.4915 


DATE  2D  OCT  75 


lASiiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1685 


ALPMAOI  7)  - 5.305  BET AO  ( 

SEGTiON  { ULEPT  U\m  TOP 


ARC  11 ’OS 9 .lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  umO  TOP 
-2.Q35 

GEPENDENT  VARIABLE  CP 


tR£TUl5) 


Y/SW 

,2350 

.293D 

. 364G 

,4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.GOO 

-.40i|3 

-. I30G 

-.021-6 

.3601 

.5700 

.5171 

.4679 

,3364 

-.4969 

.010 

1843 

-.0050 

,1745 

.0009 

.0037 

-.1409 

-.4481 

.020 

- , 1'664 

.0315 

.0085 

-.1099 

-,1956 

-.3177 

-.5467 

-.8973 

.040 

,0465 

- . 1 346 

.041 

-.4196 

.050 

- . 0893 

-.3834 

-.4783 

-.5927 

-.7437 

.069 
.090 
,G8l 
.006 
.G9H 
.113 
, 15G 
, 157 
. 183 
. 177 
.229 
.2^6 
.247 
,.25G 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
,600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.1465 


-.0323 


-.0707 


.0307 


-.0844 


.0457 

.0551 

.3070 

.5847 


.0277 

-.2450 

-.5788 

-.2447 


.4617 


-.1827 


-.3370 


-. 1897 


-.3196 


-.5666 


-.7482  -.9140  .0000  -.8811 


-.5292 


,6988 


-.7891 


-.2189 


-.8605  -1.0247  -.8989 


-.8953  -.9732 


-.1279  -.5641 


-.6355 


-.6520 


.8111 


-.7444 


.8512 


-.7781 


-.6346 


-.6408 


.6213 


.2218 


-.4019 


-.5463 


-.5528  -.5738 


-.5035 


-.8096  -.6935 


InucltfilC 


DATE  20  orr  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1686 


ARCn-Dl9  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOt  71  * 5.305  BETAO  f 2)  - -2.036 


SECTION  t DLEfT  WUNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

T/BW  .2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .8B70  .9720  1.0000 


X/CW 


.793 

.0660 

.799 

-.3458 

.808 

-.6B48 

.834 

-.3089 

.839 

-..7250 

-BSO 

,857 

-.3801 

-0B2 

-B65 

-,7754 

,979 

.0000 

,900 

-.4015 

.905 

-,1549 

.919 

1744 

,950 

,953 

-,0500 

.955 

-.0943 

.965 

-.1942 

1 ,000 

.0047 

-.3027  -.3085  -.4619 

-.5103 

-.1043  -.5197 

-.0126  -.1347  -.3638 

-.0185  -.4610 


ALPHAOt  7)  « 5.302  BETAO  (31=  .007 

SEGTIQN  ( ITLEPT  WliNG  TOP  DEPENDENT  VAR  1 ABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

.2990 

. 364.0 

.4270 

X/CW 

.000 

-.4204 

-.1735 

- . 0794 

,3108 

.010 

-.2077 

-.0403 

,l30il  .- 

.020 

-.1773 

,0003 

-.0113  - 

.040 

.0262 

-.1410 

,041 

-.4602 

,050 

iOlO 

- 

, 0r,o 

,000 

* 

,001 

-.3297 

.006 

.0246 

.094 

- . 0610 

.113 

-.1376 

. 150 

, 157 

. 163 

-.0643 

,177 

-.5204 

,229 

,0295 

.246 

-.3079 

.247 

-.03BB 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

l.OOOQ 

.5319 
.0032 
. \ 180 

,4808 

-.0107 

-,2008 

,4263 
-.  I486 
-.3228 

,30 18 
-.4508 
-.5496 

-.5370 

-.9117 

,5775 

,5662 

-,4823 

-,5830 

-.7450 

-.8301 

.7486 

-,0762 

.0000 

-.9355 

-,7B76 


(RETU15) 


DATE  eo  XT  n 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  V607 


AUPHAOt  7) 
SECTION  ( 
Y^BW 
X/CW 


ARCII-0V9  1A01  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  W'lNG  TOP 
• 5.302  BET AO  t 3)  = .007 

HLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .36HQ  -H270  ,53HQ  .6730  .7800  .8970  .9720  1.0000 


CRETU15) 


.250 

- . 8251 

,274 

-.6784 

.345 

,362 

-.0819 

.390 

-.5852 

.400 

-.0703 

,402 

-.7573 

.418 

.429 

.0174 

.497 

-.4477 

.503 

.547 

-.2468 

.550 

-.1770 

.565 

- . 2350 

.600 

.537 

-.2066 

.630 

-.5568 

.650 

.670 

.700 

1892 

.725 

-.2535 

,727 

-.2335 

.730 

.750 

,760 

-.3479 

.775 

-.8357 

.793 

.0386 

.790 

-.3804 

.608 

*.7216 

.834 

-.3466 

.839 

-.7492 

.850 

-.2960 

.857 

-.3479 

,062 

.865 

-.8176 

.879 

.0000 

,900 

-.3800 

-.13:14 

.905 

-.1611 

,919 

- . 1887 

.950 

-.0511 

.953 

- , 0BB3 

.955 

-.1153 

.965 

-.2028 

1.000 

-,0227 

.8251  -1.0130  -.9173  -.8618 


-.8072 


-.6696 


- . 3085 


.0511  -.102H  -.3107 


.0007 


-.6555 


-.6536 


-.6331 


-.653*+ 


-.55H3 


-.5*+3B  -.5687 


-.5186 


-.5106 


-.*+977 


-.4258 


DAT^  ^0  OGT  75 


I ASIA  - PRSrSSURE  50URCC  DATA  TABULATION 


PAGE  1680 


ALPHAOt  7>  - 5.300  BET AO  { 4) 

SECTION  ( niEET  WDNG  TOP 
.0990 


Y/0W 


X/CW 
.GOO 
.010 
.020 
,040 
.041 
,G50 
,069 
-GBO 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.883 
.046 
.047 
.050 
,074 
.346 
.350 
.390 
.400 
.400 
.418 
.409 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.705 
.707 
.730 
,750 
,760 
,775 


.0350 
. 4404 


-.0163 

-.0330 

-.1940 


-.5069 


-.1064 


1305 


-.0696 


.0177 


-.0417 


- , 0875 


.01  ! 1 

.0413 


-.4338 


-.5177 


. l'99l 


-.0394 


ARC  1 1-0 1 9 IA81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WTNG  TOP 
0.065 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


{RETU15J 


.3640 

. 4070 

, 5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9700 

l.OOOO 

1033 
-.0634 
-.01 10 
.0068 

.0670 
. 1 079 
-.0069 
- . 1408 

.4939 
-.0037 
-. 1038 

.4543 
-.0086 
- . 1990 

.4000 

-.1510 

-.3100 

.0680 

-.4505 

-.5496 

-.5899 

-.9190 

.0130 

-.3161 

-.37 15 
-.5519 

- . 4685 

-.5757 

-.7305 

-.8435 

-.0631 

-.5073 

-.709? 

-.8431 

.0000 

-.9401 

-.8055 

-.0950 

-.6470 

-.7766 

-.9700 

-1,0010 

-.8910 

-.6900 

-.5598 

- . 7065 

-.8071 

-.9751 

-.8640 

-.6776 

-.6900 

-.0178 

-.0557 

-.0760 

-.4413 

-.6585 

-.0960 

-.0506 

-.6365 

-.5806 

-.4008 

-.8053 

-.8534 

-.5176 

-.5640 

-.5518 

L.  r . i,  Ji  i I jsai;  rtii.SiiJ'jMv  s'.;  i £W. 


j Jj.  - j iiiii  itS'L- 


DATE  BO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1669 


ARCH -019  IA8!  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WJiNG  TOP 
ALPHAO't  7)  - 5.306  BETAO  C HJ  « £.065 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/GW 

.793 

,0024 

.798 

-.4399 

.808 

-.7677 

.834 

-.3873 

.839 

-.7946 

.850 

.857 

- . 3355 

.862 

.865 

-.841 : 

.879 

.0000 

.900 

-.4014 

.905 

-.1756 

.919 

-.0059 

.950 

.953 

-.1140 

.955 

-.1478 

.965 

-.2227 

1 .000 

-.0590 

ALPHA© t 7) 

- 5. 

298  BETAO  ( 5) 

s 1 

SECTION  1 

1 )LEFT 

WING  TOP 

Y/8W 

.0350 

.0390 

.3640 

.4070 

X/CW 

.000 

-.4736 

-.2482 

-.1475 

.0167 

.010 

-.24 T4 

-.0654 

.0700 

.000 

1948 

-.0035 

-.0405 

.040 

-.0158 

-.1430 

.041 

-.5430 

.050 

-.1190 

.069 

.080 

.081 

-.0907 

.086 

-.0065 

.094 

-.0033 

.113 

-.1439 

.150 

. VS7 

.163 

-.0735 

. 177 

-.4848 

.009 

.0021 

.246 

-.2699 

.247 

-.0441 

dependent  VAR1A8LE  CP 

.5340  .6730  .7BG0  .6870  .9700  l.OOOO 


-.0706  -.0774  -.3806 

-.5330 

-.1828  -.4680 

-.1075  -.0887  -.0605 

-.0001  -.3902 

107 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9700 

.4590 

.4228 

.3640 

.2296 

-,6440 

-.0400 

-.041! 

1774 

-.4742 

-.1380 

-.2208 

-.3365 

-,5751 

-.9080 

-.3746 

-.4795 

-.5000 

-.7456 

-.8643 

-.5538 

-.7209 

-.8366 

.0000 

-.9198 

-.8597 


tRETUlS) 


DATE  aa  QCT  13 


IA0U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGB  li69Q 


ARCn-01'9  1A81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUI5) 


ALPHAOt  71  - 5,298  BETAO  i 5)  - ^*107 

SECTION  ( DLEFT  WJiNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .36H0  .M270  ,5340  .5730  .7800 


Y/BW- 

x/cw 


.250 

-.7384 

.274 

-.6004 

.345 

,362 

-.0898 

.390 

-.5059 

.400 

-.7433 

.402 

-.6399 

,410 

.429 

. 0014 

.497 

-.4074 

.503 

.547 

-.2410 

.550 

-.3512 

.565 

-.2687 

.600 

.637 

'.2416 

.638 

-.4791 

,650 

.670 

.700 

-,2187 

,725 

-.3670 

.727 

-,2459 

.730 

.750 

.760 

-.4549 

,775 

-.8112 

.793 

-.0513 

.790 

-.5009 

,000 

-.2234 

.834 

-.4427 

.839 

-.8415 

.850 

-.2459 

,857 

-.3442 

.862 

.065 

-,8205 

.879 

.0000 

.900 

-,4074 

-.1965 

.905 

-.2082 

.919 

-,2404 

.950 

-.  1463 

.953 

1429 

.955 

-.1812 

.955 

-.2666 

l.OOO 

-,0931 

8870 

3236  -1,0325  -1.0090 
9599  -.9820 


.9720  l.QOOO 


-.7277 


-.7307 


.7129 


-.6035 


-,5H00 


-.2005 


-.6651 


-.5461  -.5962 


-.6033 


-.6063 


.1317 


-.0337 


-.4371 


-.3269 


OS  rC)OE  QDALTTXi 


DATE  £0  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1691 
CRETUI6)  I 17  OCT  75  1 


ARCH -019  lAS'l  LVAP«ELHL  SEALED) 


LEFT  WINS  TOP 


REFERENCE  DATA 


PARAHETRIC  DATA 


SREF  - 

5690.0000 

SQ.FT. 

XHRP  « 

976.0000  IN.  XT 

LREF  • 

1597.0000 

liNCHES 

VhRP  - 

.0000  IN.  YT 

BREF  - 

1597.0000 

INCHES 

ZMRP  « 

‘fOO.OOOO  IN.  ZT 

scale  - 

.0300 

SCALE 

ALPHAO<  I 

n « -6.546  BETAQ  ( 1) 

= -‘t . 078 

SECTION 

t DLEFT  WitNG  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5330 

.5990 

, 3640 

.4570  .5340  ,6730 

.7800 

.8070 

.9750 

X/CW 

.000 

-.5019 

- , 1,506 

-.0319 

.4018  .5636  .4595 

.4010 

.4195 

-.1316 

.010 

-.1590 

-.0056 

.4940  .5953  ,5050 

.5656 

.5109 

.050 

-.1516 

.0140 

,4474  ,5137  .4961 

.4837 

.4765 

-.0655 

.040 

.0305 

,3633 

.041 

-.5835 

.050 

-.uai 

.3084  .5863 

.5959 

,5979 

.069 

1335 

,080 

. 1441 

,081 

.5305 

.006 

. 5351 

.094 

-.0677 

.113 

-,1905 

. 150 

-.0756  -,0793 

.0000 

-.0595 

.157 

-,5850 

.163 

.5941 

. 177 

- 

.0074 

,559 

-,0459 

.546 

,0751 

.347 
.550 
.574 
.345 
.365 
.390 
.400 
.405 
.418 
.453 
,497 
.503 
.547 
,550 
,565 
,6U0 
,63  V 
,63r 
.650 
,670 


-.0005 


,0594 


.0543 


. 1436 


-.0877 


-.  1337 


1670 


-.5833 


, 1749 


-.3515  -.3955 


,1094  -.0057 


-.1344 


,5069 


-.5445 


■,0965 


MACH 

ELV-IB 

RUDDER 


-.5075  -.5549  • .5643  -.5745 


-.3065 


-.4047 


-.1305 


-.34U5 


-.5073 


1.100  m/n  - 5.550 

8,000  ELV-00.*  6.000 

.000  SPOBRK  - ,000 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1693 


ALPHAO:(  n - -6.24.6  SETAO  ( IJ 

SECTION  ( ULErr  UtNG  TOP 


.2350  .E990  .3640 


X/CW 

.700 

.725 

.727 

,730 

.750 

.760 

,775 

,793 

.798 

,808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.665 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 


ARCn-019  IA8I  LVAPfELHL  5EALED1  LEFT  WING  TOP 
> -4 . 070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .6340  . 6730  . 7800  . 8870  . 9720  1 .0000 

. 144G 


.3649  -.2957 


.3520  -.4312 


-.3435 


-.3152 
- .2883 


-.3427  -.2923  -.3372 


-.3629 


-.2801  -.2923  -.1112 


-.0750 


.965 

-,3034 

1- 

1 ,000 

-.2263 

- 

,3552 

-.31  IB 

1 

ALPHAO'C  t 1 

- -B.23t  BETAO  ( 2) 

s -2 

033 

i- 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y^BW 

.2350  .2990 

. 3640 

.4270 

.6340 

.6730 

7800 

.8870 

,^j7c0 

L 

x/ew 

[ 

.000 

-.2921  -.1562 

-.0471 

.3714 

.5187 

.4075 

3523 

.3637 

-.1263 

,010 

-,1660 

-.0204 

.4660 

.5723 

.5550 

5414 

.4966 

i 

.020 

1855 

,0104 

.4274 

.4960 

.4692 

4703 

.4653 

-.1165 

1’ 

.040 

.0436 

.3526 

1- 

,041 

-.2901 

9,' 

"ii 

,050 

-, 1307 

. 3028 

, 2B56 

2976 

.3066 

-.2393 


DATE  BQ  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATTON 


PAGE  1693 


ARClt-DJ9  IA9!  LVAPfELHU  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlSJ 


ALPHAOf  n - -6,E3H  BETAO  ( 2) 

SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


YABW 


x/cw 
.150 
. 157 
.1'63 
.177 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.399 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

,650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

,750 

,760 

.775 

.793 

.798 

.BOS 

.834 

.839 

.950 

.057 

,862 

,065 

.879 

.900 

.905 


.2350 


-.0910 


.0736 

.0639 

- . 0836 

.2010 

.3018 


.2990 


.0467 


. 1567 


-.0693 


-.0200 

-.4113 

-.2859 


, 3640 

.2836 

.0751 

-.1190 


. 1901 


.21 18 


-.0543 

-.3779 

.0000 


= -2.D33 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7800  .8870  .9720  t.OOOO 

-.0442  -.0545  .0000  -.0101 


-.2771 


.0055 


-.1398 


- . 2095 


-.1778  -.2403  -.2241  -.2522 


-.2375 


. H614 


.0027  -.0639 


.0970  -.0393 


.3874 


- . 1477 


-.1619 


-.2431 


- . 1494 


,0626 


. 1095 


-.3013 


-.0106 


-.3604 


- . 3691 


-.3895.  -.3591 


-.2429 


-.3581  -.4329 


-,3577  -.3252  -,3445 


-.3779 


-,1119 


JJif  ?viS  ..  iii 


-.3707 


1507 


date:  eo  oct  75 


I AS! A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  169H 


ARC! 1-019  IASI  LVApfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUIS) 


ALPHAOt  n 

« -6. 

234  BETAO  ! 21 

- -2 

.033 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WilNG  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W 

.2350 

*2990 

. 3640 

.4270 

.5340  .6730 

,7800 

.0670 

*9720 

X/GW 

.919 

-.3461 

.950 

-.3207  -.3242 

-.1937 

.953 

- . 3260 

.955 

-.3197 

.965 

-.31 19 

1 . 000 

- . 2456 

- , 4 It  9 

-.3635 

ALPHAO  f I ) 

» -6. 

194  0ETAO  ( 3) 

c ^ 

038 

SECTION  { 

1 J:LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/0W 

.2350 

*2990 

.3640 

.4270 

.5340  .6730 

.7000 

*8870 

.9720 

[ x/ew 

1 .000 

-.31 12 

-.2205 

-.0551 

.3454 

.4706  .3531 

.2954 

.2971 

-.1271 

i .DID 

-.2320 

-.02Q5 

,4200 

.5352  .5166 

.5186 

.4834 

1 .020 

-.2449 

.0217 

.3957 

.4635  ,4379 

.4597 

.4547 

-*1234 

\ .040 

,0526 

.3303 

i ,041 

-.3159 

* 050 

- . 1'665 

* 2B62  . 2754 

. 3091 

.3140 

*069 
*080 
*001 
*006 
.09H 
*113 
.ISO 
.157 
.163 
. !77 
.029 
*246 
.247 
.250 
.274 
.345 
*362 
.390 
.400 
.402 
*410 
,429 

.497 

.503 

.547 


-.2849 


■*1209 


.0607 

.0533 


-.0976 


-.0651 


. 1494 


-.0631 


.1946 

.2680 

.0673 

-.0970 


.2236 


.0080 


- 1 143 


.0542 


1324 


-.0543  -.0155  .0000  .0224 


-.1795  -.1794  -.1698  -.2020 


. 1655 


-,2141 


1561 


.0317  -.0277 


-.2641 


1249 


-.1739 


l»T!«  l4aU*ii  fcJl ' ,'j+ 


DATC  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SGURCC  DATA  TABULATION 


PAGE  1695 


ALPHAO(  n 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cu 


• -6.19H  BETAQ  ( 3) 

DLEFT  MING  TOP 
.3350  .2990  ,3BHG 


ARCH '019  lABl  LVAPtCLHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
- .038 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.^^70  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


tRETUlBl 


.550 

.0614 

-.0601 

,565 

.1528 

.600 

.637 

. 1809 

,638 

,B5G 

-.0102 

,67Q 

.700 

,2045 

. 0731 

.725 

.0220 

.727 

. 1927 

.730 

.750 

.76Q 

-.0261 

.775 

- . 3904 

-.4456 

.793 

.2876 

.790 

-.0719 

.808 

-.3737 

.834 

-.0337 

.839 

-.4008 

.850 

- . 3974 

-.3483 

.857 

-.3891 

.862 

.865 

-.4313 

,879 

.0000 

.900 

,905 

-.3053 

- . 3970 

-.4191 

.919 

-.3679 

.950 

-.3813 

-,34S3 

.953 

-.3544 

.955 
.965 
t . DOO 

-.3307 

-.3439 

-.2456 

-.4325 

'.25:19 


► . 1634 


'.3179 


.4114  -.3781 


‘.2450 


-.1048 


. 1966 


-.4221 


ALPHAO(  n 


-6.181 


BETAO  t 41 


2.  103 


SECTION  t 

1 ILEFT 

WiNG  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

y/Bw 

,2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

-5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720  1 .0000 

XfCU 

.000 

-.3505 

-.2832 

-.0210 

.3169 

.4354 

.3167 

.2426 

.2423 

-.1601 

.010 

-.2906 

.0054 

,3890 

.5110 

.5101 

. 4934 

,4654 

.020 

-.2933 

.0436 

.3624 

.4470 

.4519 

,4498 

.4444 

-.1604 

.040 

,0717 

.3018 

,041 


.3779 


jisbdiii ^ 


DATE  aO  OCT  75 


1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATI*ON 


PAGE  169B 


ALPHAOC  n 
SECTION  ( 
Y/BW 


X/CW 
.050 
.069 
,0B0 
.08't 
.036 
.094 
.113 
. I5Q 
. 157 
. 163 
. 177 
.389 
.346 
.347 

.eso 

.874 

.345 

.36? 

.390 

.400 

.403 

.418 

.439 

,497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.735 

.737 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.79B 

.BOB 

.B34 

.839 


ARCn-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 
-6.1BI  BETAO  ( 4)  • 3.103 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETUI6J 


ULEET  WING  TOP 


‘.1714 


-.31 14 


-.1307 


.1706 


.3139 


-.0483 


-.1397 


, 3531 
.0717 


.0190 


-.0181 


.1415 


-.0033 


-.0339 


.0695 

.0631 


^.0168 


.1433 


.0317 


. 1713 


1964 


. 1836 


-.0531 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9730 

1,0000 

.3843 
. 1404 

.3093 

.3191 

.3334 

-. 1945 

.0074 

.0356 

.0000 

.0733 

-.3363 

.1159 

-.1336 

-.0701 

-.1543 

1693 

.0499 

-.0183 

-.3687 

-.1719 

-.1481 

,0556 

-.0503 

-.3498 

.0013 

.0668 

- . 1696 

-.3174 

-.4360 

-.4031 

-.3536 

.4134 

-.4440 

.3839 


-.0874 


.0473 


-.3935 


-.4183 


i L L.V  •L> 


.•j  i 


M '.>4 Z < -a 


DATE  eo  OCT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PASE  1'697 


ARCH -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MiI^NO  TOP 


tRETUiS) 


ALPHAO(  1)  “ -5.10't  BETAO  ( H)  • 2 


SECTION  ( 

HLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

. 3640 

.4270 

x/cw 

.850 

.857 

-.4117 

.862 

.865 

-.4510 

.879 

.0000 

.900 

-.3233 

.9Q5 

- .4290 

.919 

- . 3869 

.950 

.953 

-.3700 

.955 

-.3648 

.965 

-.3507 

I .000 

-.2329 

ALPHAO'C  1) 

“ -6.169  8ETAO  ( 5) 

=* 

SECTION  t 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BH 

.2350  .2990 

.3540 

.4270 

x/ew 

000 

-.3623  -.3384 

-.0038 

.3065 

.010 

-.3363 

.0257 

.3610 

.020 

-.3154 

.0635 

.3412 

.040 

.0851 

.2904 

-04  1 

-.4221 

.050 

-.1905 

-069 

.080 

.081 

.2246 

.086 

. 1707 

.094 

-.162! 

.113 

-.3576 

.150 

. 157 

. 163 

.2431 

.177 

.0790 

.229 

-.0185 

.246 

. 1071 

.247 

-.1621 

.250 

.274 

-.0137 

.345 

.362 

.1501 

.390 

.0017 

.103 

DEPENDENit  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7000  .8870  .9700  1.0000 

-.4101  -.3529  -.408 I 

-.1298 

-.4355  -.2555 

-.4091  -.3610  -.2821 

-.4451  -.4801 

. 159 

DEPENDENT  VARIA9LE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.4127 

.5038 

.4407 

.2799 

.4809 

.4291 

. 1987 
.4640 
.4312 

.1946 

.4452 

.4283 

-.2049 

-.2076 

.3073 
. 1876 

.2952 

.3131 

.3226 

-.2343 

.0443 

.0445 

.0000 

.0669 

-.2474 

.0732 

-.0874 

-.0065 

1549 

-.1840 


DATE  ao  OCT  75 


IA61A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALFOl  LEFT  WTNG  TOP 


ALPHAOt  1)  * -6,li69  0ETAO  ( 5)  - 4.159 


SECTliON  i IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .3350  .2990  ,3640  .4270  .ZZ^G  .6730  .7800  ,8870  .9720  I.OOOO 


x/cw 


.400 

,402 

-.0026 

.418 

.429 

,0850 

.497 

,0198 

.503 

.547 

.0878 

.550 

.565 

. 1312 

.600 

.637 

. 1590 

.630 

,0452 

.650 

.670 

.700 

. 1906 

.725 

.727 

. 1674 

.730 

,750 

.760 

-.0737 

,775 

.793 

,2779 

.799 

-.1060 

.808 

- . 4057 

.834 

-.0605 

,039 

-.4344 

.850 

,857 

-.4235 

.862 

,865 

* .4635 

.879 

,0000 

.900 

-.3521 

.905 

-,4484 

.919 

-.3933 

.950 

,953 

-.3916 

,955 
.965 
1 .000 

-,3534 

-.3799 

-.2399 

.0517  -.0299 


.0450  -,069B 


.0405 

-,0169 


-.4227  -,4655 


-,4254  -.3837 


-.4439 


-,4277  -.3921 


-.4020 


-,2576 


-,2657 


1694 


-.4309  -,4309 


,4258 


-,2910 


-,3254 


-,4696 


-,1595 


-,177B 


-.3101 


-,2539 


1534 


date:  20  OCT  75 


I ASIA  - PRCSSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1699 


ARCn-019  Uei  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUI6) 


ALPHAOl  8) 

• -4 , 

.136  BETAO  ( n 

• -6. 

1'57 

SECTION  ( 

1 VLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8350 

.8990 

. 3640 

.4870 

.5340 

-6730 

*7800 

.0870 

*9780 

x/cw 

.000 

- -c8B9 

- . 0084 

.0381 

,4823 

,6411 

.5700 

,5481 

.5695 

-.0440 

.010 

-.1056 

.0369 

,5148 

.5584 

.5865 

.5758 

*4799 

.080 

-.1330 

.0376 

.42BB 

. 4581 

*4561 

.4505 

.4274 

-*GIQ7 

,040 

.0479 

.3165 

.04  1 

-.8876 

.050 

1389 

.2222 

.217'^ 

.2276 

.2146 

,069 
,080 
.001 
,006 
,09^ 
, 113 
, 150 
, 157 
, 163 
.177 
.229 
,2H6 
.847 
.850 
.874 
.345 
.368 
,390 
.40Q 
.408 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.785 
.787 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.1851 


-.1147 


.0814 

.0034 

-.1943 

.0615 


- . 0668 


-.0861 


.1358 


-.1839 


.8390 

.8561 

-.0080 

-.8072 


.1359 


1477 


-.0714 


-.8597 


-.3784 


.0598 


1838 


.0849 


,0519 


1833  -.1945 


-.3047  -.3484  -.3517  -.3641 


-.4305  -.5180 


.0446  -.4494 


.0686 


-*5590 


-*4693 


.1009 


.3403  -.4644 


‘.0984 


.0000  -.1895 


-.3089 


-.3896 


- . 5735 


-.1048 


**4706 


.7141 


-.5518 


-.3170  -.4050 


date:  eo  oct  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATtON 


PAGE  17G0 


ARC n *01 9 IA81  LVAP(£LHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUI6) 


ALPHAOt  E)  • -H.136  BETAO  t 1)  • 


SECTION  ( n-LEFT  WJNO  TOP 
Y/BW  .E35G  .3990  -36H0 


)CVCM 


-793 

.2895 

.798 

-.0168 

.808 

.034 

.0235 

.039 

-.3401 

.050 

.857 

.862 

.865 

-.3792 

.879 

.0000 

.900 

-.2571 

.905 

.919 

-.3182 

-950 

.953 

.955 

-.2973 

.965 

-.2808 

1 .000 

ALPHAOC  21 

• -4.125  BETAO  ( 23 

SEGTIiQN  ( 

HLEFT  WiNG  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

. 3640 

X/CW 

,000 

-.2500  -.1133 

-.0334 

,010 

-,137b 

-.0128 

.020 

-,1637 

-.0039 

.040 

.0146 

.041 

-.2617 

.050 

-,1402 

.069 

.080 

.081 

.086  .1931 

, 09H  - . 09HS 

.113  -.1809 

. 150 
.157 

.163  ,3453 

. 177 

.239 

.246  ,0057 

.247  -.1173 


‘6. 157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,8870 

- . 33GS 

-.3244 

-.3449  - 

,2720 

1820 

- . 3274 

- . 3545 

-,1978 

-.2990 

- . 2470  - 

.2413 

-.0052 

-. 1397 

- 

.3056 

-.1680 

- -4 

.102 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

,4270 

.5340 

,6730 

,7800 

,0870 

.4428 
.4821 
.4  045 
,3013 

.6013 

.5378 

.4444 

,5197 

.5545 

.4310 

,4030 

,5415 

,4322 

,5184 

.4588 

.4073 

.2209 

,2030 

,2145 

.2072 

. 1506 

.0558 

-.1762  - 

. 1842 

.0000 

-,1275 

-.0609 


,9720  ! .0000 


-.6660 


.9720  1.0000 

-.1032 

-.0635 

-.1369 


-.3103 


Jt-U  *Tj  JJ 


4 W 4:^^^  ajhAriV.-.AfSi  ^£iiisUA4;l,4ri 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATC  20  OCT  75 


ALPHAot  a I 


-^.155 


lABlA  - PRCSSUPC  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IAB1  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  W=IN0  TOP 
BETAO  t 01  * -4.100 


PAGE  not 


(RETU|!61 


SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

x/cw 


.0350  .0990  .3640 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,4070  .5340  .6730  .7800 


.050 

.074 

-.0368 

.345 

.360 

. 1039 

,390 

-.1913 

.400 

.400 

.418 

.409 

.497 

.0486 

-.1094 

-.3515 

.503 

.547 

.0186 

.550 

.565 

. 1040 

.600 

.637 

.1517 

.638 

1876 

.650 

.670 

.700 

. 1557 

.705 

.707 

.1105 

.730 

.750 

.760 

-.0001 

.775 

.793 

.0797 

.799 

-.0411 

.808 

.834 

.839 

.850 

-.0063 

-.3601 

-.3539 

.857 

.860 

-.3549 

.065 

-.3987 

.879 

.0000 

.900 

-.0797 

,905 

-.3469 

. 919 

-.3395 

.950 

.953 

-.3176 

.955 

.965 

1.000 

-.3100 

-.3155 

-.0131 

,8070  .9700  1.0000 

.0946  -.3148  -.311.6  -.3371 


.3899 


-.4003  -.4075 


-,5707 


-.1330 


-.4614 


.0441  - . 1 076 


-.5079 


-.1073 


. 1057 


-,6774 


.0430 


-.3313  -.3300 


-.5701 


-.3500  -.4475 


'.3579  -.0990  -.0594 


-.3589 


-.3779  -.1085 

-.0996  -.0987  -.0434 


-.3419 


-.0064 


fui.  M 1 


date:  ao  oct  75 


lASilA  ’ r^FSSURE  SOURCE  DATA  TABULATTOU 


PAGE  I70a 


ALPHAOt  a)  • -4.100  BCTAO  ( 3) 

SECTION  ( niLEFT  WING  TOP 


ARCIl-019  tA0l  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.014 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI61 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-,29Bl 

-.2233 

-.0314 

.3058 

.5167 

.4151 

.3620 

,3735 

-.1281 

,010 

-.2465 

-.0037 

.421 1 

.4936 

.4880 

.4669 

.4079 

,020 

-.2678 

.0384 

,3599 

.4108 

,3850 

.3813 

.3678 

-.0992 

.040 

.06QI 

,2748 

.041 

-.3160 

.050 

- . H852 

.2190 

. 1885 

. 1919 

.190!! 

.069 
.08C 
.081 
.086 
.094 
.113 
. ISO 
. 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
,700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.2806 


-.1367 


,0671 

,0243 

-.1465 

* 1514 


-.1201 


-.0650 


. 1273 


.0910 


. isao 

.2359 

.0203 

1547 


. 1438 


. 1654 


. 1539 


-.0433 


.0036 


‘.1211  -.1519  .0000  -.0897 


- . 0392 


- . 1936 


-.2870 


. 1218 


.0320 


-.1661 


-.3182 


-.2346  -.3006  -.3126  -.2980 


-.3252 


-.3182  -,4244 


-.4890 


1533 


-.3323 


.0721  -.0341 


. 1997 


-.1102 


.0927 


-.2536 


-.3085  -.3321 


-.4258 


-.3765  -.4453 


DATE  80  OCT  75 


I.ABIA  - PRESSURC  SOURCC  DATA  TABULATION 


PACE  1703 


ALPHAOC  8)  • -H,108  BETAO  i 3) 

SECTION  t ULEFT  WilNG  TOP 


ARC  11 -a  13  uai  LVAPtCLHL  SEALED)  LEFT  WUNC  TOP 
.Ol'H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


BH 

.2350 

.2990 

.3BH0 

,4270 

x/cw 

,793 

,2540 

.798 

-.001 1 

,80S 

- , 384  9 

,834 

-.0515 

.839 

-.3950 

.050 

.057 

-.3933 

.062 

.965 

-.4302 

,079 

.0000 

,9Q0 

-.3093 

.905 

-.3943 

,919 

-.3662 

,950 

.953 

-,3550 

.955 

- , 3H 19 

,965 

-.3323 

I.DOG 

-,2204 

ALPHAG't  a) 
SECTION  f 
Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
-OH  I 
,050 
.069 
.080 
-oei 
,086 
.Q9H 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


-H.Q82  BETAO  ( 41 
ULEFT  WUNG  TOP 


2350 

,2990 

.3640 

,4270 

3616 

-.3509 

-,Q022 

.3177 

-.3617 

,0397 

.3333 

- , 3543 

.0834 

.3027 

.0931 

.2493 

4249 

- , 2048 

. 1732 

. 1 652 

-. 1725 

3607 

.2173 

-,37H8  -.3445  -.3607 

-.3963 

-.3503  -.3370  -.1766 

-.4169 

4.132 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,534  0 


,4677 

,4506 

,3921 


1409 


►*1234 


-.4224 


,2095 

.0763 


,6730 

.7000 

,8070 

.9720  l.OOOO 

,3415 

.2876 

,2901 

-.16>»3 

.4  352 

.4278 

,3038 

,3403 

.3572 

,3526 

- . 1532 

. 1875 

.2048 

.2066 

-.2100 

.0786 

.0000 

-,0639 

-.0134 


-,0G83 


-.1608 


,0535 


(RETUI6) 


-.2947 


DATE  ao  OCT  ^5 


lAB'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tTQH 


ALPHAOt  a) 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CM 


ARCH -01 9 IA81  LVAPtELHU  SEALED I LEFT  WING  TQP 

- -H.osa  betao  c m * H.na 

DLEFT  MilNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.,3350  .aS90  .3640  .4270  .5340  .6730  .7000  .0870  .9720  l.OOOO 


-.1810 


tflETUISl 


.250 

- . 1850 

-.2313 

-.2396 

-.2751 

-.1167 

.3^5 

.363 

.390 

.HOG 

.HQ2 

.MVB 

.429 

.0970 

. 1253 

-.0917 

-.1015 

- . 0397 

-.0545 

-.2700 

,497 

.5Q3 

.547 

.0408 

-.0573 

.550 

.0206 

-.0833 

.565 

.098=1 

,600 

-.2968 

.637 

. 1258 

.638 

-.0434 

.650 

-.1922 

.670 

.700 

. 1444 

.0246 

.725 

-.0327 

.727 

. 1281 

.730 

.750 

*.4448 

-.4264 

.760 

.775 

-.0059 

-.4373 

-.4760 

.733 

.2360 

.798 

-. 1230 

.808 

-.4168 

.834 

*.0892 

.839 

-.4410 

.850 

-.4363 

-.3956 

-.4209 

.857 

-.4303 

.662 

.865 

-.4768 

.979 

.0000 

.900 

-.3442 

-.4567 

-.231& 

.905 

- * 4467 

.919 

-.3936 

.950 

.953 

-.3920 

-.4326 

-.3953 

-.3014 

.955 

.965 

l.OOO 

-.3504 

*.3719 

-.2107 

-.3607 

-.4839 

-.1319 


-.1967 


-.3114 


-.3935 


-.1608 


DATE  f?0  OCT  79 


I ASIA  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1705 


ALPHAOt  a)  » BETAO  ( 5J 

SECTION  \ ULEFT  WilNG  TOP 


ARC  11 -G 19  1A81  LVAPiELHL  SEALED!  LEFT  WTNC  TOP 
6.  189 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8N 

,8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9780 

X/C« 

.000 

- . 3677 

-.4834 

,0135 

.861  1 

.44  19 

,3050 

.8536 

,8680 

-,1707 

.010 

-,4183 

.0444 

.8916 

. ,4868 

,4154 

.4135 

,3755 

,080 

- . 3005 

. 0774 

.8703 

.3647 

, 3408 

.3578 

,3495 

- . 1683 

.040 

.0946 

.8899 

.041 

-.4640 

, 050 

-.8880 

.8078 

,1956 

,2167 

.8194 

,063 
.090 
,081 
.086 
,09H 
. 113 
, 150 
. 157 
. 163 
. 177 

,846 

,847 

,850 

,874 

,345 

,368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.489 

.497 

.503 

,547 

,550 

,565 

,600 

,637 

.639 

,650 

,670 

,700 

.785 

,787 

.730 

.750 

,760 

,775 


-.4088 


1771 


.0969 

.0418 

-,01:83 

. 1819 


.1797 


.0190 


. H B4 


-.0444 


. 1384 


. 1547 

,801  1 
.0561 

- . 0669 


181  i 


. 1684 


.0087 


-.0864 


-.0655 


.0919 


-.0439  -.0383  .0000  -.0385 


-.1887  -,1073  -,1769  -,8030 


-.0139  -.0509 


, 0957 


- . 0988 


-.8861 


.0858  -,0864 


-.8770 


-.8037 


.0070 


-.0399 


-.4579  -.4391 


‘.8030 


- . 8589 


-.1976 


-.1518 


-.8007 


-.3881 


-,8806 


-.4334  -.4886 


IRETU16) 


date:  50  OCT  75 


iA8lA  - PflESSUPE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1706 


mr- 


ALPHAOt  2J 


-^,07H 


BET AO  I 5>  - 


SECTION  [ 

IILEFT  WING  TQP 

Y/BW 

.2350  ,2990  .3640 

,4270 

x/cw 

,793 

.2200 

,798 

-.1346 

,8G8 

-,4262 

.834 

- . 0973 , 

.B39 

-,4525 

.050 

-B57 

-,4387 

,862 

.065 

-.4806 

.879 

.0000 

,9GQ 

-,34.25 

,905 

-.4515 

.919 

-,3978 

,950 

.953 

-,3970 

.955 

-.37B2 

,965 

-.3503 

1,000 

-.2269 

ALPHAO't  3J 

« -2.033  BETAQ  ( 1) 

. -e 

ARC!l“0ig  tA8l  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.  isg 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


iR£TUl6) 


-,H3H7  -.3915 


- . 1666 


-.4557 


*,2925 


-.H314  -,3902  -.3309 


SECTION  t ITLEFT  WilNG  TOP 


-,3406 

6,165 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


-.4525 


Y/BW 

.2350 

.2990* 

,3640 

.4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

,000 

-.231 1 

-.0950 

.0054 

.518:1 

,6910 

,6526 

,6431 

,6394 

.0661 

.OtQ 

-. 1245 

.0133 

.4099 

,4927 

,5416 

,5209 

.3777 

.020 

-.  1513 

.0133 

.3756 

.3017 

,3844 

.3766 

.3191 

-.0545 

,040 

,0253 

.2409 

,041 

-.2091 

.050 

-,1377 

. 1297 

. 1244 

.1271 

.0907 

.069 

-.1479 

.080 

-.0694 

.001 
.066 
,094 
.1)3 
,150 
.157 
. 163 
, 177 
,229 
.246 
.247 


-.1255 


-. 1247 


.2048 


.0654 


-.2676  -.2693 


.0000  -.2309 


-.0433 


1 604 


.2120 

-.0680 


-.3754 


-.1527 


DATE  eo  OCT  75 


lAaiA  - pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  1707 


ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED1  LEFT  WTNG  TOP 
ALPHAOt  3)  * -2.033  BETAO  ( 11  - -6.165 

SECTION  t DLEFT  WiNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUiSl 


BN 

,2350 

.2990 

. 3640 

. 4270 

,5340 

x/cw 

,250 

- . 3022 

.274 

-.3094 

,345 

,3B2 

,1019 

.390 

-,.2448 

.400 

- . 4024 

,402 

-.4122 

.410 

.429 

,0553 

.497 

-.1637 

.503 

,547 

- , 0302 

.550 

-,3459 

.565 

-.0378 

.600 

.637 

.0287 

.B3R 

-,2321 

.650 

.670 

.700 

.0263 

.725 

,0279 

.727 

-,0951 

, .730 

.750 

,760 

,0062 

.775 

-.3629 

.793 

,2417 

,798 

-.0272 

.BOB 

-.3300 

,834 

,0012 

.839 

-.3497 

,850 

-,3599 

.057 

-.3230 

.062 

,865 

-.4009 

.079 

.0000 

.900 

-.2042 

-,3572 

.905 

- . 3474 

.919 

-,3281 

.950 

-.2553 

.953 

- . 3195 

,955 

-.3199 

-965 

- . 3171 

1 .000 

1.647 

-.3022  -.^430 


-*^876 


.SH39 


.2073 


-.5908 


-.6567 


-.6007 


-.0597 


.B56H 


-.5943  -.7277 


-.7532 


-.9400 


-.3262 


2553  -.2356  -.0616 


-,2777 


-.24 16 


date:  20  QCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  J708 


ALPHAOt  3T  - *2.021  BETAO  < 2) 

SECTION  ( ITLEPT  WiI'NG  TOP 


ARCn-019  !A81  LVAPCELHL  SEALED!  LEPT  WilNG  TOP 
-2.073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU16) 


Y/BW 

-8350 

.2990 

.3640 

. 4270 

, 5340 

.6730 

.7BGG 

,8970 

.9780 

x/cw 

.000 

-.2436 

-.1764 

- , 0542 

,4512 

.6108 

.54  19 

.5201 

.5436 

-.003>t 

.010 

-.2054 

-.0343 

.4343 

.4600 

.4040 

.4662 

,3524 

.020 

-.2320 

. OOMQ 

.3423 

.3598 

. 3470 

.3412 

,2994 

-.0950 

.040 

.0278 

.2337 

.041 

-.2456 

.050 

-.1723 

,1365 

.1128 

.1126 

,0856 

.069 

IB'I'S 

.080 

-.0325 

.081 
,08S 
.09H 
. 113 
. 150 
, 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.63B 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 


,2179 


*.151‘5 


. 1545 


,0766 


.2056 


-,0837 


1626 


-.0305 


.1001 


-,2121 


. 0367 
.0017 


-.1356 


,0304 


-.2064 


,0872 


.0869 


.0276 


-.0330 


*.234!  -.2709  ,0000  -.2238 


-.3920 


1055 


-.2683 


- . 33e  3 - . 3049  - . 4 ISO  - , 4299 


-,47Q6 


-.3836 


-.4575  -,5396 


-.6144 


-.2443 


-.5451 


-.0338  -.4252 


-,5923 


-.4458 


.0030 


,0323 


-.7704 


,3300  -.4488 


-.7896 


-,3709  -.4695 


DATE  20  OCT  75 


1A0JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1709 


ALPHAGT  3) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cu 

.793 

.798 

.008 

.834 

.839 

.050 

.057 

.862 

,865 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.955 


- -2.021  BETAO  ( 2) 

IVLEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARCU-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -2.073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  ,6730  .7900  .8870  .9720  1.0000 


tRETUia) 


,2282 


-.0481 

-.4252 

-,3177 

- . 3482 


-.0751 

-.3896 

.0000 

-,3714 

-,3407 


-,3786 


' . 3884 


.3824 


-.3541 


- . 3889  -,3115  - . 2467 

-.4170 

-.3405  -.3186  -.0577 


,069 
.080 
.081 
.906 
,094 
, 1 13 
. 150 
. 157 
.163 
, 177 
.229 
.246 
,247 


-.3133 


-.1'637 


-.1734 


-.0370 


. 1610 

. 1779 
-.0232 


.0702 


-.0955 


',7525 


-,2275 


1 .000 

-.2214 

- 

,3506 

-,2449 

ALPHAGl  3) 

• -2.004  8ETA0  1 3) 

* 2, 

061 

section  ( 

hleft  wind  top 

DEPENDENT 

variable  gp 

Y/BW 

,2350  .2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,0870 

.9720 

x/ew 

,QQ0 

-.3123  -.2992 

-.0352 

.3705 

.5276 

.4467 

.4132 

.4490 

-.0674 

,010 

- . 3225 

. 0033 

.3558 

,4003 

.4270 

.4099 

,3256 

.020 

-.3262 

-0574 

.2855 

.3177 

.3068 

.3054 

.2802 

-.1212 

.040 

.0884 

.1956 

.041 

-.3596 

,050 

-.2377 

.1251 

. tooe 

.1057 

.0934 

-.0257 


-.2061  -.2270  .0000  -.1933 


'.1955 


',3754 


iiiigaiiiim 


r 

fa- 


DATE  SO  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1710 

ARCH -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP  (RETU16) 

ALPHAOf  31  - -S.OOH  BETAO  < 3)  » S.061 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP  OEPENOENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .S350  .S990  .36H0  .HS7Q  .5340  .6730  .7600  .867:^  .9780  1.0000 


ORIGINAL  PAGE  IS 
05)  POOR  QUALITY 


DATE  ^0  OGT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1711 


ARC! 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WTNG  TOP 


ALPHAOl  3) 

- -1.987  BETAO  ( H) 

^ 6 

. 166 

i 

SECTION  { 

IJLEFT  WING  TOP 

0EPENDEMT 

VARIABLE  CP 

t ! 

Y/BW 

.2350  .2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8970 

.9780 

ii  i 

X/GW 

.000 

-.3572  -.4050 

. 0025 

.3018 

.4792 

.3700 

-3436 

. 3744 

-.1215 

.010 

-.4106 

. 0463 

.2764 

.3621 

. 3644 

,3476 

.2937 

.020 

-.4087 

.0739 

.2255 

-2900 

.2604 

,2562 

.2523 

1S9H 

.040 

.0894 

. 1701 

.041 

-.454! 

.050 

-.2608 

. 1223 

.0037 

,0850 

.0960 

,069 

-.2264 

.080 

.0024 

.081 

.0910 

,0B6 

.1394 

.094 

-.1034 

. 1 13 

-.4320 

. 150 

-.1471  -- 

. 1309 

ODOO 

-.1654 

.157 

- . 3777 

.163 

. 1549 

. 177 

-.0550 

,229 

.0419 

, 246 

-0139 

.E47 

.250 

.27H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.410 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.B37 

.630 

,650 

,670 

,700 

,725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.1729 


, 0962 
.0119 

-.1096 

.0827 


,0907 


-.0946 


.1454 


-.1709 


-.1863 


^.2398  -.3103  -.3195  -.3573 


1 157 


. 1253 


. 0691 


.0124  -.0855 


.0853 


-.2073 


. 1082 


-.0453 


.0023 


-, 1094 


-.4539  -.4213 


.2950 


-.4102 


-.2475 


-.2172 


-.2932 


.3579 


-.4437 


-.4407  -.4906 


tRETUIS) 


date:  20  GCT  75 


IA81A  - PREISSURE  SOURCE  DATA  TASUtATlON 


ALPHAOf  3) 
SECTION  I 


- -1*987  BETAO  [ 

nLEET  WiNO  TOP 


ARGll-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WiNO  TOP 
6.  V66 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU16) 


Y/8W  .2350 

,2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.793  .1974 

.790 

1477 

.808 

-.4271 

.834 

-.1137 

.B39 

-.4526 

,850 

.857 

-.4328 

.862 

,865 

-.4822 

.879 

.0000 

.900 

- , 3447 

.905 

-.4457 

.919 

-.3943 

.950 

.953 

-.4020 

.955 

-,3730 

.965 

-.3515 

l.GOQ 

-.2056 

ALPMAO't  4)  ^ 

.070  BETAO  ( n 

-6 

SECTI'ON  ( niEFT 

WIND  TOP 

Y/0W  .2350 

.2990 

.3640 

,4270 

X/CW 

.000  -.2093 

-.0893 

-.0315 

.5354 

.010 

-.1254 

-.0329 

.4509 

.020 

-.1524 

-,0318 

.3162 

.040 

-.0153 

. 1742 

.9720  1 ,0000 


-.'+360  -.3911  -.H271 


-.2006 


-.HIH7  -.3911  -.2980 


-,2H27 


-.3067 


-.H8I7 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340  ,6730  .7800 


.8870  .9720  l.OOOO 


.7271 

.4147 

.2982 


.7009 

.4667 

.2948 


,6937 

.4)86 

.2625 


.6625 

.2394 

.1701 


, 0951 
1474 


.041 
.050 
.069 
.090 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
-246 
.247 


1794 


-.1116 


-.0972 


-.1519 


. 1640 


.0075 


.OHIO 
. 1476 


.0240 


.0022 


.0536 


-.2345 


-.3468  -.3662  .0000  -.3212 


. 1661 


-.4545 


.0509 


-.2294 


-.1582 


-.1184 


' i L>4  i>:^  . Lil  , 


date:  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1713 


ALPHAOT  H) 
SECTION  ( 
Y/BW 

x/cw 


ARC  I 1-019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
* ,070  BETAO  ( 1)  - -6.166 

ULEFT  WilNO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  .2990  .36^Q  .H270  ,5340  ,6730  .7000  ,8870  ,9720  I . OOGO 


,250 

-.4723 

,274 

- , 3937 

.3H5 

,362 

.0821 

.390 

- . 3046 

.400 

-.5182 

.402 

-,4594 

.410 

.429 

,0453 

.497 

-.1942 

.503 

.547 

-.0620 

,550 

-.4298 

.565 

-.1104 

.600 

.637 

- . 0370 

,630 

-.2507 

,650 

670 

,70.0 

-.0374 

.725 

.0033 

.727 

-.2334 

,730 

.750 

.760 

- . 0237 

-775 

-.4291 

.793 

.2153 

.799 

-,0432 

.808 

-.3450 

,834 

-.0029 

.839 

-.3613 

.850 

-.3404 

.857 

- , 3350 

,862 

,865 

-.4004 

.879 

.0000 

.900 

-.2900 

-.3642 

.905 

-.3665 

,919 

-.3449 

,950 

- . 2470 

.953 

- . 3277 

.955 

-.3417 

.965 

-.3243 

.000 

-.1757 

-.4723  -,5212  -.5233  -.5128 


- . 5B45 


-.7038 


.3639 


-.6969 


-.6900 


-.6865 


-.3703 


-.9429 


-.6413  -,6970 


•.8067 


-.9935 


.4141 


-,2433 


-.3732 


(RETU16) 


date:  20  OGT  75 


1A81A  - pre:ssure  source  data  tasulahon 


PAGE  J71H 


ALPHAOf 


.076 


BETAO  ( 2) 


ARCll-0!9  lASi  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

-4 . 1 n 


IRETU16) 


SECTION  ( 

I DLEFT  WING  TQP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/8W 

.2350  .2990 

.3640 

,42  TO 

.5340 

.6730 

,7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2217  -.1347 

- . 0493 

,5030 

.6914 

.6591 

,6476 

,6223 

,0436 

-QIO 

- . 1 B97 

- , 0458 

.4273 

,4030 

.4539 

.4056 

.2317 

.020 

1930 

-.0328 

,3001 

, 2925 

,2059 

.2546 

. 1676 

-.1718 

,040 

-.0019 

, 1695 

.041 

-,1930 

.050 

1532 

.0511 

.0250 

,0052 

-.0510 

.069 

- . 2480 

.080 

- , 1 377 

.081 

.0QQ5 

.085 

,1261 

.094 

-. 1833 

. 1 13 

-. 1505 

. 150 

-,3191  -. 

. 3491 

.0000 

-.3311 

. 157 

-.4596 

, 163 

.1642 

.177 

-.  1056 

.229 

-.0807 

.246 

-,097D 

,247 

-.1762 

,250 

-.4306 

.5073 

-,5214 

-,5161 

,274 

-.3357 

,345 

-.5870 

.362 

.0744 

.390 

-,2661 

,400 

-.5253 

.6270 

-.7082 

.402 

.418 

,429 

.497 

,503 

.547 

,550 

,565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


“.4461 


. 0154 
“.0385 

-.2483 

-.1461 


-.4038 


- . 1671 


-.6902 


-.0820 


-,4202  -.6056 


'.0201 


-.6991 


-.6614 


-.0113 


-.0179 


1227 


-.9289 


-.0278 


-.6868  -.7119 


-.9075 


-.3797  -.3983 


DATr  2Q  OCT  75 


lABiA  - pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  1715 


ARCU-0I9  lAQl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAO(  HJ  - .076  BET AO  ( 2)  « -4.111 

SECTION  < PLEFT  mm  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/QW 

-2350 

.2990 

,3640 

.4270 

X/CW 

,793 

.2050 

.799 

- . 0626 

.808 

-.3633 

.834 

-.0306 

.839 

-.3788 

.850 

.057 

- . 3590 

.862 

.065 

-.4136 

.879 

.0000 

.900 

-.3080 

.905 

- , 3766 

.919 

-.3626 

.950 

.953 

- . 3538 

.955 
.965 
1 .000 

-.3415 

-.3493 

-.1005 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I. 0000 

-.3948  -.3290  -.2035 

-.9839 

.396B  -.3797 

.3037  -.2478  -.0942 

-.2781  -.3003 


ALPHAO'(  HI  - .084  BETAO  f 3)  =>  -.007 


SECTION  ( PLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.04  1 
.050 
.069 
.080 
,08 1 
.006 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


.2350 


-.2002 


-.2029 


-.2464 


1974 


.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

-.2433 

- . 0660 

.4274 

.6033 

-.2724 

- . 0474 

.3640 

.3619 

-.2714 

OPB 

.2629 

.2645 

. 0240 

. 1550 

-.2325 

.0427 

-.1305 

.0063 

. 1500 

-.2131 

. 1506 

1524 

- . 2906 

- . 0802 

- . 0794 

6730 

.7800 

.8370 

.9720 

5542 

.5484 

.5504 

-.0117 

40 15 

.3665 

.2212 

2529 

.2319 

. 1'620 

-,  1052 

0175 

.0033 

- . 0444 

- . 2570 

3495 

.0000 

-.3243 

• 

-.4603 


PQOOO 


(RETU16) 


date:  ao  oct  75 


JA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  1716 


ARC11-Q19  IA0^1  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WliNG  TOP 


(RETurei 


ALPHAOt  H) 


.084  BETAO  ( 3)  - -.007 


SECTION  { DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3350  .2990  .3640  .H270  ,5340  .6730  .7800  .0870  .9720  l.OODO 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

,429 

.497 

.503 

.547 

.550 

,565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

,79B 

,8QB 

.934 

.839 

,850 

.857 

.962 

.865 

,879 

,900 

,905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


-.3898  -.4677  -.4881  -.4990 


-.2417 


-.0366 


-.2356 


-.0386 


.4926  -.5753 


.0933  -.4901 


-.6C18 


-.0082 


-.8626 


-.0607 


-.0306 


-.4018  -.4937 


-.3700  -.4986 


-.9096 


-.0738 


-.4404 

-.3299 


-.3526 


1052 


-.4095 


-.3896 


- . 3658 


-.4053 


-.4010 


-.3694 


-.4018  -.3258  -.2609 


-.8959 


*.2949 


-.3656  -.3299  -.1010 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  P^TA  TABULATION 


PACE  ni7 


ARCn-Q19  IA8I  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUIS) 


ALPHAOI  HJ  « ,099  BET AO  t m ^ , 099 


SECTION  ( HLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/cw 
,000 
,010 
,020 
.040 
.041 
.050 
-0B9 
.080 
.081 
.006 
,094 
.113 
. V5G 
. 157 
. 163 
,177 
,229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.418 
,429 
.497 
,503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
,775 


,2350  .2990 

. 2960  - , 3654 

- , 3945 
- , 3037 

.3845 

-.3100 


-.2173 

.3571 

,0232 

.2040 

.0964 

.0979 

-.1189 

,0024 
. 1041 

.0652 

,0344 


,3640  .4270 

-.0530  ,3474 

.0189  .2854 

,0749  .2077 

, 0893  . 1 407 


,0336 

1394 

.1445 

- . 1 160 

-.0132 

-.2429 

1965 

-.3352 


. 0332 

.0590 


,1106 


,5340 

.6730 

.5566 

.3281 

,2434 

.4680 
, 3452 
.2149 

.0471 

.0011 

- . 0805 

-.2550 

-.3123 

-.3252 

-.3870 

-.41  15 

-.5078 

- , 0293 

-.1069 

-.0537 

.0057 

-.4439 

-.4897 

.7000 

.0070 

.4720 

,4692 

.3139 

. 1836 

. 1935 

. 1266 

-.0120 

-.0560 

.0000 

-.3078 

-.4173 

-.4805 

-.6333 

-.5551 

-.1594 

-.4019  -,4039 


.9720  1,0000 

-.0024 

“,2104 

-.2065 

-.4686 

-,5139 

-,4840 

-,5824 

-.6943 

-.9016 


i£tS:  H 


, syllabi 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PA6E  1713 


ARCll-019  IA81  LVAPl'ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETUI'6) 

ALPHAGl  >♦)  - .099  SETAO  ( 41  » 4.099 

SECTION  { nUEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .E350  .2990  .3640  .4270  ,5340  .6730  .7000  .8870  .9720  I .0000 

X/CM 

.793  .1903 

.798  -.1465 

.808  -.4204 

.834  -.1196 

.039  -.4383 


,850 

-.4359  - 

.4065  - 

.3971 

,057 

-.4878 

- . 50H2 

.865 

-.4859 

,879 

.0000 

.900 

-.3414 

-.4597 

-.1654 

7G5 

-.4333 

.919 

-.3896 

.950 

-.4838  - 

, 3808  - . 

.2053 

.953 

-.3901 

.955 

- , 3676 

.965 

-.3448 

! .COG 

-.1706 

- 

.2633 

-.4649 

ALPHAO(  4) 

K 

.104  BETAG  C 5) 

« 6. 

.156 

SECTION  ( 

1 XLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/BW 

.3350 

,8990 

.3640 

.4870 

,5340 

,6730 

.7000 

.8870 

.9720  I. 0000 

x/cw 

.000 

-,3313 

-.4435 

-.0148 

.3068 

.5167 

.4558 

.4339 

,4330 

-.098H 

.010 

-.4570 

,0340 

.8586 

. 3G6Q 

.3304 

.2951 

. 1693 

.080 

- . 4404 

,0590 

. 1050 

.8870 

.3061 

. 1853 

.1175 

-.2178 

. 040 

.0697 

, 1844 

.041 

-.41B4 

.Q5G 

-.3417 

,0510 

.0041 

.0069 

-.0535 

.069 

-,28'»B 

.080 

-.0881 

.081 

.0386 

,006 

.1133 

.094 

-.2204 

. 113 

-,4235 

, 150 

- . 2290  - 

.3836 

.0000 

-.3835 

,157 

. 163 

. 1488 

.177 

1001 

.389 

.0742 

.346 

-.0014 

-847 

-.2126 

DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  ‘ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1719 


ARC n “01 9 IA0!  LVAPfELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
ALPHAO-t  - ,104  8ETA0  1 5)  - 6,156 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y4BW  -3350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  ,7800  .8870  *9720  1,0000 


(RETU16) 


x/ew 

.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.418 
.429 
. 497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.799 
.808 
.634 
.839 
.850 
.857 
.882 
.865 
.879 
.900 
.905 
. 9-1 9 
.950 
.953 
.955 
.965 
1.000 


.1114 


,0015 


1659 


.0360 


. 1783 


.0980 


-.1088 


-.1792 


.0685 


1241 


-.4903 
- . 3397 


' , 3448 


-.2159 


“ . 2876 


-.2973  -.3720  “,3945  -.4416 


-.3629  -.4657 


.0325 


-.0262  “,1005 


.0577 


-.0680 


“ . 0044 


-.1607 


-.4536 


.0000 


- . 3904 


“.3705 


“,1220 


-.4279 


-.4303 


-.4382 


“,3919 


-,4560  -.4870 


-.4429  -.3821  -.4220 


“.4640 


.4101  -.3757  “.2560 


“.4961 


-,5872 


-.4628 


-.5305 


-.4382 


1705 


-.4196  -.330! 


'.5771 


-.8769 


-.2259 


1893 


1747 


“.2664 


-.4465 


DATE  eo  GGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1780 


CR- 


ARCH-019  lABt  LVAPtELHL  SEALED!  LEfT  WING  TOP  (RETUl'6) 

ALPHAOI  5)  * 8,179  BETAO  ( M « -5.160 


SECTION  t IVLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X^CW 
,000 
,010 
.080 
.040 
,041 
,050 
,069 
.000 
,G8l 
,0B6 
,094 
.113 
, 150 
,157 
, IB3 
. 177 
.889 
.246 
,247 
.850 
.274 
.345 
,368 
.390 
.400 
.408 
,410 
.489 
.497 
,503 
,547 
,550 
.565 
.600 
,637 
,630 
,650 
,670 
,700 
.785 
.787 
.730 
,750 
.760 
.775 


.8350 


-.8053 


-.1874 


1000 


- . 1574 


.8990 

,364  0 

-,0845 

n2S 

-.1301 

-.0763 
-,0007 
- , 0797 
- . 0250 

-.  1041 

1085 

.1115 

.1138 

-.0766 

-.1718 

,0585 

-.3558 

,4870 

, 5340 

,5388 
. 3970 
.8406 
.0086 

,7360 

.3171 

.8081 

- . G58B 

- , 0768 

-.8377 

-.46T6 

-.8980 

-.4595 

-.5680 

-.5087 

-.6179 

.6730 

.7000 

,7161 

,7089 

,3668 

,8931 

, 1848 

, 1368 

.0785 

-.1161 

-.4877 

.0000 

-,6814 

-.6578 

-.7482 


.6870 

,9780 

,6359 

.0759 

.0016 

,C045 
- . 3048 

-,8004 

-,3598 

-.4483 

-.5511 

-.5946 

-.6928 

-.7688 

.0390 

-.8337 


-,0059 


-.3039 


1169 


1406 


-.3088 


-.7970 


-,5396  -.7300 

1730 


-.7360 


-.7314 


-.5069 

-.0488 


-.9489 


- . 0033 

-.4456  -.4319 


.6328  -.6648 


1.0000 


-.5503 


-.9608 


DATE  BO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I7BI 


ALPHAQC  5)  « E.179  9ETA0  ( !> 

SECTION  f DLEFT  WING  TOP 


ARCl 1-019  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WTNG  TOP 
-6. 160 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.5350 

.5990 

.3640 

.4570 

, 5340 

.6730 

x/cw 

.793 

. r/97 

.798 

-.0570 

.808 

- . 3504 

.834 

-.0075 

.839 

-.3651 

.850 

-.3451  - 

.5575 

.857 

- . 3398 

.865 

.865 

-,4043 

.879 

.0000 

.900 

- , 5966 

-.3408 

.905 

- . 3703 

.919 

- . 3548 

.950 

-.1965  - 

.5305 

.953 

- . 3553 

.955 

-.3503 

.965 

- . 3554 

1 .000 

-.1450 

- 

. 1979 

ALPHAOt  5) 

« 5. 

.183  8ETAG  ( 5» 

= -5. 

076 

SECTION  ( 

1 1 LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VAR]  A 

Y/0W 

.5350 

.5990 

,3640 

, 4570 

-5340 

.6730 

X/GW 

.000 

-.1306 

-,1751 

-.1583 

,4545 

.6654 

.6455 

.010 

-.5057 

- . 0988 

,3434 

,5953 

,3497 

.050 

-.51 15 

- . 0656 

,5131 

.1699 

. 1B16 

,040 

-.0391 

■ .OBBl 

.041 

-.2138 

.050 

-,5GQH 

-.0393  - 

,0669 

-.9600 


-.5095 


-.HM25 


.0870  .9720  KGOOO 


.6509 
, E80 1 
.1363 


.5736 

.000*4 

.0095 


-.1039  -.19TH 


.069 
.080 
,081 
.086 
.094 
. 1 13 
. I 5Q 
, 157 
. J 63 
, 177 
,559 
.546 
.547 


-.0573 

-.3048 

-.3571 


- . 5366 


1750 


.0778 


. 1550 


.0597 


-.5044 


-.3776  -.4568  .0000  -.4113 


-.5457 


- . 5550 


-,2068 


(RETUI6) 


1034 


-, 1558 


DATE  EG  oer  75 


lASJA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  tA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


ALPHAOt  5) 

- 3. 

, J03  9ETA0  ( 2) 

- -3 

,076 

SECTION  I 

1 VLEET 

WING  TOP 

C1EPCNDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.3350 

.3990 

. 3640 

,4370 

.5340 

,6730 

,7800 

x/cw 

.esG 

'-4683 

-,5579 

-,5751 

.274 

* 

.3706 

.345 

.363 

. 0706 

.390 

-.3919 

.4DQ 

-.5450 

- . 6693 

,403 

* 

,4659 

.4  18 

.439 

.0347 

,497 

- . 1845 

.503 

.547 

-.0537 

.550 

-,4977 

- , 6574 

.565 

- 

, I'5r7^ 

,600 

.637 

-.0837 

.638 

-.3685 

.650 

-.7190 

.670 

, 700 

-.0865 

- . 2909 

.735 

-.0674 

.737 

-.3455 

.730 

.750 

-.7357 

.760 

- 

.0759 

.775 

-.4081 

-.4301 

,793 

. 1679 

.798 

-.1018 

.808 

- 

.3783 

.834 

- , 0633 

.839 

-.4039 

.850 

-.4180 

- . 3659 

-.4613 

.857 

- 

.3Q47 

.853 

.865 

- .4336 

.079 

.0000 

.900 

-.3350 

-,4331 

.905 

- , 

.4051 

. 91 9 

- , 3853 

.950 

-,3338 

-.3689 

-.1437 

,953 

.3878 

.955 

- . 3705 

.965 

-.3408 

1 .000 

. 1669 

-,3403 

.S07O  ,9720 


-.5739 


-,6760 


-,75H8 


-,7745 


-.7365 


.9B55 


-.7605 


- t , 0006 


-.4778 


-.3904 


1 .0000 


-.6046 


-.3905 


tRETUlS) 


WitU-NlJ  Tf ...hfl  < ,1?,  ^ 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


DATE  ^0  OCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCII-D19  tASl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


PAGE  1723 


IRETUiSJ 


ALPHAOf  5 I 

- 2 

194  SET  AO  ( 31 

= 2 

.052 

SECTION  1 

1 ILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.6070 

.9720 

x/cw 

.000 

1892 

-.2822 

-.1714 

,3544 

.5776 

,5573 

.551! 

.5103 

! 108 

? .010 

- . 3279 

-.0954 

,2535 

.2304 

.2926 

.2459 

.0623 

? .020 

-,3202 

-.0131 

. 1513 

. 1 370 

.1465 

.1060 

-.0001 

- , 3257 

^ ,040 

,0244 

.0524 

5 ,041 

-,3171 

.050 

-,3063 

-.0671  - 

,0056 

-.1169 

-.1890 

-0S9 
.030 
-OSl 
.086 
.09H 
. 1 13 
.130 
, 157 
.163 
.177 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

,390 

,4Q0 

,402 

,416 

,429 

,497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

,670 

,700 

.725 

.727 

,730 

,750 

.760 

.775 


- . 3704 


,0977 


'.Q775 


',2069 


-.2962 


-,2569 


-.3531  -.4025 


.0000 


,4091 


-.0454 


-.2380 


.0925 

-.1174 


-.5539 


-.2061 


- . 32Q8 


-,42n  -.5221  -.5614  -.5781 


.0573 


'.6660 


‘.2640 


-,4082 


-.5016  -.6011 


-.7418 


,0765 

.0587 


- . 6640 


1596 


'.7554 


-.1230  -.5506 


- , 0566 


-.2417 


.0152 


-.7009 


-.5903 


-.0010 


-.9337 


-.0804 


-.0838 


-,0802 


-.1079 


-.4315  -,6133 


.9475 


-.4325  -.5177 


GATE  eO  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE 


ARC n -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


CRETU16) 


ALPHAOf  5) 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/CW 

.793 

.799 

.809 

.834 

.839 

.850 

.857 

.062 

.865 

.879 


- 2.19H  8ETA0  r 2) 

\ )LEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3G40 


• 2.052 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  ,5340  .6730  .7800 


.8870  .9720  I . 0000 


. 1'508 


- . 1 091 


.4752 


1428 


‘.4350 


.0000 


-.4116 


-.4284 


-.4322  -.3676  -,3Cl6 


.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


-.4094 


-.2340 


-.2458 


. 0461 


.0517 

. 0040 
- . 0449 


-.0357 


1541 


-.1728 


-.3073  -.3890 


.0000  -.4071 


-.9353 


.900 

-.3363 

-.4624 

-.3854 

.905 

-.4313 

.919 

-.4016 

.950 

-.4050  - 

.3669 

1539 

.953 

-.3887 

.955 

-.3734 

.965 

-.3399 

1 ,000 

-.1495 

- 

.2197 

-.4239 

ALPHAOT  5) 

» 2.199  BETAO  ( 4) 

= 6, 

. 158 

SECTION  t 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  ,2390 

• 36H0 

.4270 

, 534:0 

.6730 

.7800 

.8070 

.3720 

X/CN 

,000 

-.296!  -.4775 

- . 0607 

.2304 

.5226 

.5000 

• 4750 

.4350 

- • 1089 

.010 

-.4923 

-.0091 

. 1597 

.2181 

. 2646 

. 1972 

.0300 

.020 

-.4690 

.0218 

.1014 

. 1 374 

. 1256 

• 0769 

-.0358 

-.3496 

.040 

.0331 

.0409 

.041 

-.4064 

,050 

-.3785 

-.0370  - 

.0850 

-.1245 

-.1897 

-.3945 


-.5501 


mi  3 b:.  ^-i  I l^i  -klf  . ^ 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PAGE  1725 


ALPHAOt  5) 


2.1B9 


BET  AO  { 1+) 


SECTION  ( HLEFT  MING  TOP 


Y/BW 


X/CW 
.550 
,B7H 
.3H5 
.362 
.390 
.HOG 
.HG2 
.416 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.555 
.600 
.637 
.633 
.650 
. 670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.806 
.834 
.839 
.050 
.857 
.862 
.865 
.679 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1.000 


.2350 


. 1045 
*•0168 

-.2090 

-.04U 

.1713 


.2990 


. 0801 


1386 


. 3640 


.0160 


-.1306 

-.5007 

-.3417 

-.3495 


ARC n -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
■ 6,150 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,4270  .5340  .5730  .7800  .8670  .9720  l.OODG 


(RETU16J 


“,2149 


-.2591 


- . 3465 


.0160 


. 1652 
.4582 

.0000 

.3898 

.3640 


.3569  -.4338  -.5089  -.5559 


-.6321 


-.0259 


-.4355  -.5454 


-.0733  -.1964 


-.6815 


-.7236 


-.7023 


-.6073 


-.1761 


-.0954 


- . 0232 


-.8241 


-.1306 

-.4400 

-.4397 

-.4433 
- . 3987 
- , 1466 


-.4141  -.5232 


-.9610 


-.4566  -.4954 


-.4442  -.3645  -.3802 


-.81 13 


-.4653 


-.3790  -.3609 


-.1972 


.1945 


-.2187 


-.4363 


OATC  aO  GCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  IA0-1  LVAPIELHL  5EALED1  LEFT  WING  TDP  (iRETUIB) 


ALPHAO't  61 

• 4. 

,246  BET AO  « n 

• -6. 

. 141 

SeCTI'ON  t 

t J'LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

1.0000 

x/cw 

,OOG 

-,1049 

-.0524 

-.1306 

,4949 

.6872 

,6973 

,6755 

.5821 

-.1059 

,010 

-.0794 

- . 0904 

.3064 

. 1801 

.2356 

. 1495 

- . 0708 

,DB0 

-.1006 

-.0521 

. 1383 

.0415 

,0597 

-.0.026 

- , 1633 

-.4672 

,040 

-.0037 

-,0D18 

,041 

1818 

.050 

-.1222 

-.1=664  - 

, 1065 

-.2442 

-.3435 

,069 
,080 
,D0l 
. 085 
.094 
. I!3 

-.0946 

1800 

.0302 

-.1924 

- . 3286 

-.5032 

, 150 

- , 5608  - 

,5765 

.0000 

-.5535 

, 157 

- . 6550 

. 163 

. 0615 

, 177 
.229 

-.1091 

-.3736 

,246 

.247 

.250 

,274 

,345 

.362 

-.1229 

.0466 

-.2284 

-.5032 

-.6397  - 

.7036 

-.6950 

-.6771 

-.7332 

.390 

-.4062 

.400 

.402 

-.5551 

-.6902  - 

.8254 

-.0283 

,4te 

- .6909 

.429 

.497 

,503 

.0409 

-.2641 

-.7558 

.547 

-.U45 

,550 

.565 

,600 

,637 

,639 

.650 

.670 

-,3450 

-,2164 

-.3170 

-.6760  - 

.8000 

-.7890 

-.7881 

-.7343 

.700 

-•3212 

- 

.6231 

.725 

.727 

-*30B2 

1302 

.730 

-.7308 

,750 

-.6751 

-.7193 

DATE  30  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1737 


f 


ARCH -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETUlGl 


ALPHAO(  6) 

■ 4.346  SETAO  < 1) 

■ -6, 

141 

SECTION  [ 

1 ILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/Bw 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340  .6730 

.7000 

,0870 

,9780 

I .0000 

X7CW 

,793 

.1195 

.798 

-.0854 

,008 

-.3416 

,03H 

,839 

*850 

,857 

-,0178 

- , 37G5 

-.3493 

-,3493  -.8585 

-.5946 

.868 

,865 

-,4056 

-.7835 

,079 

.OOQG 

.90Q 

- , 8968 

-.3005 

- , 7098 

,905 

- , 3609 

,919 

-.3513 

.950 

-,1034  -,1888 

-.5035 

.953 

-.3086 

,955 
.965 
1 ,000 

. -,3117 

-.3368 

-.1866 

-.1879 

-,6676 

ALPHAO't  61 

- 4. 

.858  BET AO  < 8) 

**  -4 , 

091 

SECTION  t 

1 ILEFT 

wing  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.8350 

,8990 

.3640 

, 4870 

.5540  ,6730 

.7000 

.8870 

,9720 

1 .0000 

x/cw 

,D0Q 

-.8073 

- , 0089 

-.1690 

,4519 

.6768  .6637 

.6480 

,5475 

-.1557 

,010 

1367 

1377 

,8796 

.1767  .8308 

. 1458 

-,0706 

,080 

-,1556 

- . 0954 

,1818 

,0600  ,0583 

- , G.O80 

-.1675 

-.4911 

.040 

-,0645 

-.01  10 

.041 

- . 1593 

.050 

-.1641 

-.1583  -.1088 

-.8400 

-.3390 

,069 

-.5159 

COG 

-.3196 

.081 

1B57 

.006 

,0191 

.094 

,113 

-.1347 

-,8l 14 

,150 

,157 

-,5305  -.5646 

,0000 

-,5511 

-,6638 

, 163 

.0576 

. 177 

-.3304 

.889 

-,1341 

.846 

-.8030 

.847 

-.1788 

DATE  ao  OCT  75 


1A81A  - PR£SSUF!E  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1729 


ARC  I 1-019  IASI  LVAPie:lhL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


rPETure) 


ALPHAOt  6)  - 4.852  RETAO  I 8)  - -4.091 


SECTION  t UICFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


. 2350  . 8990  .3640  , 4870  . 534  0 .6730  . 70GQ 


.8870  .9780  1.0000 


X/CW 

.850 

,874 

.345 

.368 

,390 

,400 

.408 

,4ta 

.489 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
,600 
.637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.785 
.787 
,730 
.750 
.760 
.775 
,793 
.798 
.808 
.834 
.839 
.050 
,857 
.868 
,865 
,879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
,955 
,965 
1 ,000 


,0063 

-,0907 

-,3310 

“,3761 


.0348 


^.8348 


-.3609 


,4646 


-.5357 


-.8686 


-.5075  -.6854  -.6075  -.6768 


-.6474  -.7BB3  -,0847 


-.6870  -.7086 


-.8048 


,8041 


-.7998 


-.8569 


1 1'6I 


-.6709 


-.7381  -.7568 

-.  1483 

-.4408  -,4787 

. 1331 

1075 

-.3651 

-.0541 

-,3980 

-,3658  -,8970  -.6200 

- . 3670 


-.4366 

.0000 

-.3857  -.3809  -.7416 

-,4001 

- - 3B I 1 

-.8486  -.8580  -.4698 

-.3650 

- , 3695 

-.3451 

-.1368  -.1540  -,6868 


.7680 


-.7408 


,7808 


-*7694 


-,7654 


-.7650 


w 'i  ilk  r 


OFvIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALITY 


date:  ao  oer  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1783 


ARCH '01 9 IA01  LVAP(ELHL  SEALEDl  LEFT  WING  TOP 


ALPWAO(  61  - H.859  BET AO  ( 3l  * -.003 

SECTION  [ DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


YAEW 

.8350 

-8990 

.3640 

.4870 

x/cw 

.000 

-.1384 

-.8114 

-.8415 

.3599 

.010 

-.8759 

-.1895 

,8810 

.080 

- . 8857 

-.1169 

, 0940 

.040 

- . 070 1 

-.0800 

-041 

-.2688 

.050 

-.8705 

.069 

.OBQ 

.081  -.IH67 

.086  .0531 

.094  -.8054 

.113  '.8506 

. 150 
. 157 

.163  .0678 

.177  - , 8866 

.889  '.1043 


5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9780 

5909 

1459 

0497 

.5931 

.8108 

,0487 

.5811 

.1361 

-.0058 

.4957 
' . 0066 
-.1696 

-.8809 

-.4907 

1550 

3063 

-.1837 

-.8878 

-.3361 

-.5190 

4616 

-.5456 

.0000 

-.5370 

-.6544 


.846 

.847 

.850 

.874 

.345 

.368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.489 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.639 

.650 

.670 

.700 

.785 

.787 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.8586 


.0633 

-.0941 

-.3179 

-.3033 


.0443 


-.8898 


-.1808 


.3378 


-.4137 


-.4970 


1885 


-.5389  -.6355  -.6518  -.6605 


- . 7785 


-.5938  ',7895 


^.0056 


'.8504 


-.4770  -.7146 


1406 


-.8180 


.7671 


-.1198 


-.1184 


-.8877 


-.9014 


-.1157 


-.7988  -.9131 


-.4888  -.4680 


l.OOOO 


.0071 


- . 9348 


IRETU16) 


DATE  00  OCT  75 


SA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1730 


ARCll-0i9  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


<RETUI6) 


ALPHAGt  6)  • H.059  BETAO  I 3)  ’ -.003 


SEGTIGN  ( MLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2350  .2990  .3640 

.4070 

X/CW 

.793 

. 1'597 

.799 

-.1304 

.808 

-.3908 

.834 

-.0914 

,B39 

.050 

-.4313 

.657 

-.4033 

.850 

.865 

-.4706 

.079 

,0000 

.900 

-.3410 

.905 

-.4063 

.919 

.950 

- . 39B9 

.953 

-,4069 

,955 

-.3718 

.965 

-.3447 

l.OOO 

- . 1 304 

ALPHAOt  61 

• 4.061  BETAO  t 4) 

■ \ 

. 53H0  *6730  , 78G0  . 0870  . 9700  I . ODQG 


-.H055  -.3570 

-.9179 

-,M4B6  -.6189 

-*3M38  -.0908  -*1059 

167^  -.5356 

109 


SECTION  ( DLEFT  WilNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CW 
.00.0 
.010 
.000 
,040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.08'1 
,086 
094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.009 
.046 
.047 


.0350 


-.0055 


.3303 


-.3445 


-.0701 


.0990 

, 3640 

.4070 

.5340 

- . 3060 
-.4074 
-.4135 

-.0195 

-.0857 

-.0.055 

.0151 

.0684 

.1563 

.0688 

-.0153 

.5157 
, 1060 
. 0341 

-.3633 

-.1540 

-.0039 

,0600 

-.1318 

-.0819 

- , 3965 

.0030 

.0500 

_ 11 

-.0409 

,6730 

.7800 

,0070 

*9700 

.5339 

.1730 

.0001 

.51 1'6 
.0391 
-,0305 

.4393 

-.1058 

1830 

-.0978 

-.5103 

- , 1099 

-.0438 

-.3360 

-.5070 

-.4934 

.0000 

-.5044 

-.6464 


I. 0000 


date:  20  OCT  75 


IA8!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULATIGN 


PAGE  1731 


ARCn-Gig  1A01  LVAP(ELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 


(RETU16) 


ALPHAOC  61  - H.261  BETAO  C *4)  ^ 4.109 


SECTION  ( IJLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CM 
.250 
.274 
-345 
-3B2 
,390 
,400 
.402 
,418 
-429 
.497 
,503 
-547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.630 
.650 
,670 
,700 
,725 
,727 
,730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.798 
,608 
,834 
.839 
.050 
,057 
-862 
.065 
,879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
,955 
,965 
1 .000 


.2360 


.0904 
- . 0497 

-,2522 

- , l'B58 

, 1-475 


-2990  .3640  ,4270 


-,3236 


,0477 

-.2586 


-.4159 


,5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

.4433 

-.5840 

-.6219 

-.6418 

-.7583 

-5170 

-.6341 

-.7908 

-,0575 


-,1649 


-.8253 


-.1903  -,5864 

-.1012 


-.0624 


-.7480 


,0522 


-.6514 


-.1009 

.1154 


-,9708 


. 1459 

-,4520  -,4961 


-,4672  -.7230 


-.8BB9 


-,1769 

-.4290 

-.1344 

-,4647 

-.4360  -.399=1  -,3376 

-.4357 

-.8691 

-,4954 

.0000 

-.3390  -.4644  -.4600 

-.4466 

-.3933 

-.3357  -.3450  -.1852 

- , 391 0 

-,3652 

- , 3366 

-.1277 


.1641 


.5127 


□ATE  eo  OCT  75 


[A8IA  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  173B 


ALPHA0(  6)  ^ H.aS9  BET AO  { 5) 
SECTION  ( HLEFT  WiNG  TOP 


ARC  I 1*0  1 9 lABl  LVAPteiLHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6.  17Q 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRE TUI  6) 


Y/ew 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9780 

x/cw 

.000 

-.8684 

- - 5 1 16 

-.0918 

.1919 

.4718 

,4979 

■ H780 

.4055 

- . 3389 

.010 

-,5137 

-.0435 

, 1067 

.1103 

. 1690 

.0844 

-.1168 

.080 

- , 4900 

-.0044 

.0467 

.0403 

.0891 

-.0413 

-.  1943 

-.5138 

,040 

,0085 

-.0039 

.041 

-.3785 

.050 

-.4116 

“.1358 

-.1751 

-.8414 

-.3306 

.069 
.080 
.081 
.006 
.004 
.113 
. 150 
. 157 
. T63 
.177 

.246 

.847 

,850 

.874 

.345 

,368 

,390 

.400 

.408 

.418 

.489 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

,600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.785 

.787 

,730 

.750 

,760 

.775 


.3981 


.8647 


. 1036 
*,0505 

>,8444 

>.13!8 


-.8803 


.0538 


.0589 


1613 


.0306 

.0869 

-.0983 

-.8550 


-,0870 


-.0819 


*,0880 


-.8047 


-.8906 


- . 3799 


.0864 


. 1584 


-.8393 


-.3681  - .4546  ,0000  - . 4964 


*.1085 


-.5867 


-.6489 


-.4096 


,5357 


-,4818  -.6081 


.6054  -.6891 


-.7731 


‘.7473 


-.8806 


-.8148 


1456  -.4364 


-.7858 


-.4086 


- , 0983 


.9040 


-.4878  -.5913 


-.8987 


-.4645  -.4901 


DATE  20  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1733 


ALPHAO(  61 

* 4.859  SET AO  ( 5) 

■ 1 

SECTION  ( 

IILEPT  WING  TOP 

t/BW 

.8350  ,8990  .3640 

.4870 

X GW 
.793 

, V573 

,790 

-.1760 

,800 

-.4486 

,034 

-,13B9 

,639 

-,4688 

,85G 

.857 

-.4419 

.668 

,865 

-.5086 

.879 

,0000 

.900 

-,3356 

,905 

-.4661 

,919 

-.30B5 

,950 

,953 

-.4161 

.r‘^5 

-,3686 

-965 

-,3508 

1 ,G00 

1434 

ALPHAOt  7) 

• 6,364  BET AO  t ■ ) 

s -4 

SECTliON  { 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.8350  .8990  .3640 

.4870 

x/cw 

,000 

-,1880  -.0402  -.8094 

.3935 

.010 

-.1365  -.8808 

. 1065 

,080 

-.1557  -,1834 

,0809 

,040 

-.1835 

-.0040 

-041 

1476 

,050 

1638 

.069 

.080 

-081 

-.8600 

,G86 

-.0475 

.084 

IB47 

,113 

- , !'490 

.150 
, 157 
. I B3 

.0813 

, 177 

-.3057 

,889 

1509 

,846 

-.8408 

.847 

-.1547 

ARCn-019  IA81  LVAPtEUHL  SEALED)  LEFT  WiING  TOP 
6.  17G 

DEPENDENT  variable  CP 


(RETUT6) 


.^47B 


. 3539  - , 3765 


-.4652 

-.3159  -.3529  -.1646 

-.1247 

.074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.8908 


-.4318 


.4639 


- . 3965 


,6730 

.7000 

.8870 

,9780 

,6610 
, 1896 
,0419 

.6350 
,0387 
\ 187 

.5154 

-.1996 

-.8856 

-.8580 

-.6480 

,8713 

-.3436 

-.4615 

-.6481 

,6311 

,0000 

-.6334 

.7507 


fUUAi  *to..k£Ii  U.. 


DATE  L'O  OCT  75 


1A0JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1734 


k 


ARCn-019  IA01  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAO'l  7) 

- 6 

.36H  0ETAO  ( 

1 } « -4 

.074 

SECTION  ( 

DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.0350 

.0990 

.3640 

,4070 

.5340  .6730  .7800 

.8070 

X/CW 

.050 

-.6514  -.7460  -.7470 

-.7430 

.074 

-.4976 

.345 

.36? 

.0080 

.390 

- . 3BB0 

,400 

-,6938  -.0501 

-.0409 

.400 

-.5601 

. 4 ' 0 

.409 

.0131 

i . 497 

- . 0574 

i .503 

.547 

--  ; J55 

.550 

-.6801  -.8184 

; .5Ea 

-.4037 

.600 

-.8007 

; . 637 

- . 3000 

.63B 

-.3611 

; .6^0 

-.7883 

r ,670 

^ ,700 

-,4037 

-,7033 

.705 

-.0311 

I . 707 

-.4001 

? .730 

r .750 

-.6857 

-,7539 

r . 760 

-.0133 

* .775 

-.3905  -.5434 

1 *793 

.0909 

f , 790 

-.1400 

, 80B 

-.3719 

.85^ 

-.0600 

.839 

-,4040 

.050 

-.3900  -.3135  -,5910 

.057 

- . 3605 

.66? 

. 065 

-.4370 

,079 

.0000 

.900 

-.3064 

-.3465 

-.7405 

.905 

-.3833 

.919 

-.3700 

.950 

-,0384  -.0068  -.4906 

- ,953 

- , 3344 

’ .955 

- . 3460 

‘ .965 

-,3043 

l.GGO 

1 106 

1790 

-.7053 

.76i4 


'.7900 


-.7749 


-,7567 


-.7366 


',7510 


tRETUlB) 


; .S:-^  ( ^ jia,  <i« VuJ^  *lvs  jd- 


DATE  ?0  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1735 


ARC  11 -D 19  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


[RETUT6) 


ALPHAGf  7) 

- 6.367  8ETA0  t 0) 

“ -0, 

, 043 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VAR  1 ABLE 

: CP 

1 

Y/BW 

.0350  .0990 

.3640 

, 4070 

.5340 

,5730 

7900 

.8870 

.9700  1 .0000 

X/CW 

j 

.000 

-,0877  -,1306 

- . 3369 

.3498 

,6140 

.6163 

5850 

.4696 

- . 3000 

.010 

“,0198 

- . 0990 

.166! 

.0505 

. 1 093 

0090 

-.0316 

,000 

-.0347 

-.0151 

.0034 

- . 0050  - 

. 0509  - . 

1300 

-.3005 

-.6798 

! 

. 040 

1630 

-.0010 

.041 

-.0018 

.050 

-.0306 

-.0390  - 

,0745 

3510 

-.4755 

*G69 
.GBQ 
.001 
.008 
.094 
. 1 13 
. 150 
. 157 
. 163 
- 1 77 
.009 
.046 
.047 
.050 
.074 
.345 
.360 
.390 
.400 
.400 
.419 
.409 
,497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.705 
.707 
.730 
.750 
.760 
.775 


I97Q 


-.0151 


-.0530 


l'BQ7 


.0393 

“.1117 

- . 3684 

“.4170 


.0300 


.0604 


-.0834 


- . 3777 


-.0504 


- . 0395 

.0054 

-.0003 

“.3800 


- . 3660 


-.4070 


.5553 


-.3531 


“ , 0067 


-.6749  -.0098 


-.6596  -.8140 


',0050 


“ , 6380 


-.4093  “.5094 


>.6787 


.3849 


'.5841  -.6057  .0000  -.6431 


‘.6075  -.7370  -.7478  -.7490 


-,7500 


“ . 7738 


-,0408 


“.7960 


-.7761 


“.8049 


-.0044 


“ , 6950  - . 7608 


-.7509 


-.7450 


MBiT'ftir  I i 


> i>.  » t><»  uV  ,_i  r 


date  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  t73S 


ARC11-Q19  1A81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  fRETUlG) 

ALPHAOl  71  - 6.367  0ETAO  ( PJ  - '8,0^3 

SECTION  [ n'LEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y-'BU  .a350  ,0990  ,36M0  ,4070  ,5340  ,6730  ,7B0Q  ,BB70  ,9720  1,0000 


.40^7  -,2000  -.5790 

-,7529 


,3729  -,7392 


2179  -,2235  -.4813 


-,1370  -.7101 

\ ALPHAOl  7)  « 6,367  BETAO  ( 3)  = ,008 

SECTION  i n^LEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

> Y/BW  ,2350  ,2990  ,3640  .4270  .5340  .6730  ,7800  ,8070  .9720  1,0000 

I x/cw 

[ ,000 

I ^010 

,020 

li  ,040 

•;  ,041 

I ,050 

,069 
,080 
,081 
.086 
,094 
, I 13 
, 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
,246 
,247 


x/cw 


,793 

,1210 

,79B 

-.1613 

.BOB 

- , 3992 

.B34 

- . 0776 

,839 

-.4368 

,S5Q 

,B57 

-,4022 

,B62 

.365 

-,4625 

.879 

,000Q 

.900 

-.3424 

.905 

-.4090 

,919 

-.3939 

.950 

.953 

-.3591 

,955 

-.3603 

.965 

-,3360 

,000 

- , 1 249 

date:  20  OGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA0ULAT1ON 


PAGE  1737 


ARC  11-0(9  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETUJBl 


ALPHAO'(  Tl  • 6,367  BETAO  ( 31  » .008 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350  .2990  ,3640  ,4270  .5340  .6730  .7000  ,8070  ,9720  l.GOOO 


X/CW 
.250 
,274 
,345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.410 
,429 
.497 
.503 
,547 
,550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
,750 
.760 
,775 
,793 
.799 
.BOB 
,034 
.039 
.850 
.857 
.852 
.065 
.879 
.900 
.905 
,919 
.950 
.953 
,955 
.965 
•I .000 


-.6096  -.7297 

-,467B 


.0339 

- . 3730 

-.5291 


-.6525  -.8000 


- . 7405  - . 7477 


-.0003 


-,8720 


,0692 

- . 2585 


-.1171 


-.5828  -.0031 

-.2996 


-.3608 


-.2513 


-.3367 

-.3959 


-.5400 

.1926 


-.8212 


-,B389 


.8350 


-,8077 


. 1475 

-.0802 


. 1679 

-.4279 


-. 1701 

-.3984 


-.4579 


-.4373 

-.4142 


-,7445 

-.5033 


-.3463  -.6144 


-.4670 

.0000 

-.3411  -.4319 

-.4831 

-.4112 

- 2538  -.2438  -.4787 

-.4046 

- . 3747 

-.3340 

-.1416  -.1073 


.7809 


.0019 


-.7915 


-.8409 


-.7951 


-.7266 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURt  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1730 


ARC!t-Ql9  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP 
ALPHAOt  7)  ^ 6*364  BETAO  ( 4)  - 2,073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETUI6) 


SECTION  ( H'LEPT  WING  TOP 


Y/0W 

, 2350 

.2990 

,364  0 

.4270 

,5340 

.6730 

,7800 

, 8070 

.9720 

x/cw 

.000 

-. 1619 

-.3214 

- , 3095 

.2427 

.5274 

,5452 

.5216 

,4133 

- , 3945 

,010 

- . 3807 

-.2533 

.0939 

.0029 

.0838 

-.0076 

-.2435 

,020 

- . 3726 

-.1125 

-.0181 

- , 0629 

-.0670 

-.1432 

-,3143 

-,6871 

.040 

-.0703 

-,0903 

-041 

-.2886 

.050 

-,3224 

-.2519 

-.2751 

-.3470 

-,4740 

*069 

*000 

.081 

.086 

,094 

* 113 
, 150 

* 157 
. 163 
.177 
,229 
,246 
.247 
,250 
,274 
,345 
,362 
,390 
,4QG 
.402 
,418 
.429 
,497 
,503 
,547 
,55Q 
,565 
.600 
,637 
.630 
,650 
*670 
.700 
.725 
,727 
.730 
,750 
,760 
,775 


-.2923 


-,2029 


* 0B03 
M23 

-.3413 

-.3274 


- . 3266 


'.0539 


, 0242 


.2492 


,0135 

.0124 

1963 

- . 3494 


-.2260 


- , 3365 


,4382 


*5015 


-,1678 


- , 1649 


-*  1569 


- . 3856 


',5420  -,6076 


.2100 


-*3441 


- . 1833 


.0000  -.6346 


-.6905 


- , 7779 


-.5729 


*6053 


,7116  -.7208  -.7426 


-.8164 


.7595 


-.8639 


-.0475 


-.8296 


.7528 


-,0345 


-.8216 


‘,2072 


-.0124 


-,8600  -,7018 


-.0026 


-.4548  -.5070 


* , -,v— i»i  1 k.t  J Uca  .j 


PATE  20  OCT 

75 

1A91A  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 tABl  UVAP<E^HL  SEALED)  LEFT  HI'NO 

ALPHAQl  71 

- 6.364  BETAO  ( 4) 

- 5.073 

SECTION  ( 

UUEFT  WIND  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270  .5340  .6730  .7000 

.0870 

.9720 

X/CW 

.793 

. 1592 

.738 

-.1788 

.808 

-.4830 

.834 

-.1067 

.839 

-.4670 

,850 

-.4395  -.3906  -.4573 

.857 

-.4416 

.862 

-.8070 

.865 

-.4847 

.879 

.0000 

.900 

-.3463 

-.4610 

-.7774 

-905 

-.4516 

.9'!  9 

-.4140 

.950 

-.3197  -.0650  -.1748 

.953 

-.4013 

.955 
.965 
1 .000 

-.33 14 

-.3845 

-.0996  -.1305 

-.6999 

ALPHAQt  7) 


6.359 


BETAO  ( 5) 


H. 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VAR[A8LE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
.0^0 
.GHl 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
,246 


,2350 


-.1911 


-.31 34 


-.3306 


.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

-,4057 

-,4513 

-.1^341 

-.2668 

-.1417 

- . 0596 
-,0397 

.1941 

.0691 

-.0196 

-,0893 

.4563 

-.0276 

1020 

- , 36^1 1 

- . 2754 

-.3495 

.0136 

I860 

- . 3767 

-.t^849 

-.0059 

,0012 
- . 1620 

-.2951 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,5093 
,0549 
- . 0923 

.4842 
-.0327 
-.  1501 

. 3796 
- . 2585 
- . 3298 

-,4412 
- , 6932 

- . 2802 

-.3571 

-.4785 

-.7040 

-.6010 

.0000 

-.6339 

-.7725 


t .0000 


(RETU16) 


- . 1620 


DATE  20  OCT  75 


IA8JA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  17H0 


ALPHAOC  7) 
SECTION  t 
Y/0W 

x/cw 


ARCn-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
• 6.359  BETAO  I 51  » H,12H 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  ,2990  .36H0  .4270  .5340  .6730  .7800  .9070  .9720  1.0000 


(RETUiS) 


.250 

-.5101 

-.6753 

.274 

“ . 3624 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.419 

.^29 

.0780 

.0176 

-.3043 

-.4561 

- . 5704 

-.7176 

.497 

- . 2077 

.503 

.547 

-.0010 

.550 

-.2752 

-.6851 

.565 

-.1732 

.600 

.637 

1225 

.830 

-.2940 

.650 

.670 

.700 

-.0904 

-. 1620 

.725 

-.1717 

.727 

-.2511 

.730 

.750 

.760 

-.1706 

.775 

-.4769 

-.5035 

.793 

.1243 

.799 

- . 2004 

.000 

-.4527 

.934 

-.1608 

.839 

-.4900 

.850 

-.4568 

-.3753 

.957 

-.4407 

.062 

.065 

-.5164 

.879 

.0000 

.90.0 

-.3552 

-.4752 

.90S 

“.4690 

.919 

.950 

-.4021 

- . 2501 

-,2834 

.953 

- . 3084 

.355 

.365 

1.000 

-.3471 

-.3725 

-.1164 

-.1337 

-.8044 


-.0554 


-.0106 


-.01 05 


-.9102 


^.0018 


-.5709  -.7412 


-,7852 


-.70it3 


“.7761 


-.7257 


-.6193 


DATE  50  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-QtS  lABl  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WiNO  TOP 


REFERENCE  DATA 


PAGE  17m 

tRETUnJ  ( 17  GCT  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

9690.0000 

SQ.fT. 

XMRP 

« 9/6. 

0000  IN,  XT 

MACH 

.900 

RN/FT  - 

LREF  • 

1,297.0000 

INCHES 

YMRP 

«■ 

OOGQ  IN,  YT 

ELV-IB  « 

10.000 

ELV-OB  ■ 

0REF  « 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP 

- 400. 

0000  IN,  ZT 

RUDDER  • 

.000 

SPDBRK  • 

SCALE  « 

.0300 

SCALE 

ALPHAOC 

1)  - -6. 

170  0ETAQ  t 

1 ) - -4 

,055 

SECTION 

( IILEFT  1 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

,£350 

.2990 

, 3640 

,4270 

.5340  .6730 

.7000 

.0070 

,9790 

t.oooo 

X/CM 

.000 

-.4369 

,O3Q0 

,0911 

.3££3 

.4326  .3254 

.2677 

.2759 

-.4957 

,010 

.0530 

. 1446 

,4375 

,5970  .5180 

.4957 

.4Q59 

.020 

,0442 

,1034 

.3983 

,4440  ,42£8 

.4161 

.3631 

-,9661 

.040 

, 1966 

,3124 

.041 

-.4972 

,050 

.0690 

.2315  ,£122 

£163 

. 1B7! 

2.050 

H.OOO 

.000 


.069 
,000 
.001 
.086 
.09H 
,113 
, 150 
, 157 
. 163 
. 177 
.P£9 
.£46 
,£47 
,£50 
,£74 
. 345 
,36£ 
,390 
.400 
,4GI£ 
,410 
,4£9 
,497 
.503 
,547 
,550 
,565 
.600 
.637 
,630 
-650 
,670 


.0659 


.3507 


-.0100 


,0625 


, £55£ 


, 1750 


-.1417  -.1673  .0000  -,193£ 


, 14  40 


.0575 


.£370 

.0150 


.4458 


-.0711 


-.££10 


-,303a  -.3561  -.3950  -.4947 


. I 171 


-.3762 


- . 1 349 


-.£006 


,2104  -.3336 


-.5983 


. 14£4 
.0162 


-.3406 


-.1305 


-,373i 


-.0541 


-,1612  -.3279 


-.1393 


■.OV60 


-,4501 


-.2694 


-.4606 


DATE  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1742 


ALPHAOT  U - -6.178  SETAG  ^ i» 

SECTION  ( ULEFT  HIMG  TOP 


.2350  .2990  .3640 

.0141 


X/CW 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.808 
.834 
.839 
,850 
.857 
,662 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
t .000 


ALPHAOC  1>  - -6.167  8ETAG  C 2l 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


ARCn-019  IA01  LVAPIELHL  SEALEDl  LEFT  WINO  TOP 
■*  -4.055 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

1244 


(RETU171 


-.1  143 


‘,0216  -.6001 


‘.5323  -.5068 


-.3931 


“.8285 

-.4401 


-.3156  -.3539  -,1632 

,3785 

1312 

.1487 

-.0464  -.1866  .0453 

,0748 

. 0266  - . 0073 

• -2.010 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

,2930 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

. 7800 

,8070 

. 9720 

X/CW 

.000 

-,4583 

.0229 

,0754 

.2758 

,3800 

.2577 

, 1953 

.8070 

-.4795 

.010 

.0413 

. 1227 

.3995 

.5057 

.4866 

.4667 

,3826 

.020 

.0321 

. 1586 

, 3707 

.4253 

.4033 

.3974 

.3439 

-.3145 

,040 

. 1750 

.2346 

.041 

-.4453 

.050 

.0597 

.2355 

,2123 

.2137 

. 1*640 

-.3834 


DATE  ?0  OCT  75 


lAStA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1743 


ARC  11 -019  !A8l  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIiNG  TOP 


(RETU171 


ALPHAO(  11  « -6,167  BETAO  f E)  • -E.D10 

SECTION  ( DEEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .2350  ,2990  ,3BHG  .4270  .5340  ,6730  .7000  .0870  .9720  1,0000 


x/cw 
, 150 
. S57 
. 163 
, 177 
,223 
.246 
.247 
,250 
.274 
. 345 
-3B2 
.390 
.400 
,402 
.410 
,429 
,497 
.503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
.639 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
,808 
.034 
.039 
,050 
,057 
.062 
,BB5 
.879 
.900 
,905 


,0520 


.1329 


-.0119 


1265 


-,0070 


.0399 


-.1153  1489 


.1328 


.2320 

-.0617 

,0173 


,0000  -.1887 

-.4504 


.1154 


.1192 


-.2754  -.3220  -.3662  -*4768 

-.2075 


-.3091 


I7S4 


-.2037 


-.2118  -.3201 


-.5864 


. 3601 


.3994 


-.1857  -,3421 

-.0835 


.0390 


-.4910 


-.0032 


-,3977 


-.1983 

-. 1626 


- . 3364 


- . 2075 

-.0615  -.6103 


-.5536 


-.4899 


- . 3926 


- . 2723 

-,8730 

-.2009 

-,8941 

-.3106  -.3655  -.1669 

-.3571 

-.0010 

-.8523 

- . 3866 

-.4370  -.1691  .0205 

-. 1851 


A42  “^1  A i .illi  ria  Li 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  J74H 


ARCll-019  IA0J  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  fRETU17) 


ALPHAOt  I) 

- -6.167  BET AO  ( 2) 

« -2 

.018 

SECTION  I 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

y/BW 

,2350  .2990 

. 364G 

.4270 

.5340 

.6730 

7000 

. 8070 

X/CW 

r 

.919 

1943 

i 

.350 

- . 0854  - 

.1955 

0342 

.953 

- 

. 107G 

1 

.955 

-.1373 

' 

.965 

-.2814 

1 

! ,OOQ 

- 

.0669 

- 

. 0320 

.0549 

[ 

ALPHAOt  1 1 

- -6.  ms  BETAO  ( 3> 

046 

[ 

SLC  r 1 ON  ( 

11  LEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE 

CP 

f 

Y/BW 

.2350  ,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.673Q 

7800 

. B670 

X/CW 

i 

.000 

-,4BQ7  .0171 

.0742 

.2596 

.3279 

.2001 

1296 

. 1366 

,Q10 

.0282 

. H3B 

.3740 

.4737 

,4519 

4352 

-3590 

.C2Q 

.0209 

. 1469 

. 34  B2 

.4079 

.3831 

3769 

.3269 

1 

.040 

. 1616 

.2B05 

.04  1 

-.4501 

.050 

.0492 

.2264 

.2097 

2003 

. 1584 

i 

.063 

i 

.000 

.0692 

,091 

. 1679 

.096 

.2223 

> 

.094 

. 0458 

1. 

.113 

-.0340 

l 

.150 

-.1123  - 

.1273 

0000 

1806 

r 

. 157 

1; 

. 163 

.2265 

f 

, 177 

- 

.04  39 

1 

,229 

. 1229 

1; 

i 

.246 

.0206 

f. 

.247 

.0476 

5 

.250 

- . 2583  - 

.2936 

3401 

-,4575 

p 

.274 

- 

. 1057 

h 

.345 

1 

.362 

a 114 

1 

. 390 

1570 

.400 

-.2129  - 

.3080 

-.5708 

f; 

,402 

- 

, 1914 

.418 

c 

.429 

, 1224 

.497 

-.nn 

r 

,503 

1 

.547 

-.0096 

.9720  1 ,G0GQ 

.9720  KOOQO 

--353B 

-.HI30 

-.4660 

-.4104 

-,3935 


J 


-.4135 


DATE  BQ  OCT  75 


lABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATIOK 


PAGE  I7H5 


ARCH'Oig  UQl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAO(  U - -6.r42  BETAO  f 3)  • . 0^6 

SECTION  [ nLEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W  .2350  .2990  -35HQ  ,4270  ,5340  .6730  .7000  .0870  .9720  l.OQOO 


<RETU'17) 


x/cw 
.550 
-565 
,600 
,637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
,727 
,730 
,750 
,760 
.775 
.793 
.790 
,800 
.834 
.839 
.050 
-B57 
,862 
.865 
.079 
.900 
.90S 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


ALPHAOt  n - 


- . 0994 


-.1207 


-,0583 


-.0236 


-,02U 


,0797 


-.2292 


-.8964 

-.4059 


-.3075 


-.3050 


-.9205 


-.4057 


- . 2324 


-.1710 


-.2065  -.3532 


.5166 


-.4420 


-.2012 


-.251  I 


-.4759 


-.2371 


- . 8893 


-.3515 


-.2337 


-.1625 


■,6090  -.5579 


*4277 


-.8990  -.G485 


-.3665  -.3091  -.2450 


'.2V67 


-.1449  -.2473  .0027 


-.0127 


-.0003 


-.1160  -.0712 

-6,130  BETAO  C 41  - 2.104 


.0589 


SECTION  ( 

; DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

variable 

: CP 

Y/GW 

.2350 

.2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

7BG0 

.8870 

,9720 

1.0000 

x/cw 

.000 

-.5254 

,0009 

,0793 

,2406 

.3036 

.1483 

G6B7 

,0796 

-.4355 

.010 

,0070 

.1076 

.3491 

.4510 

.4197 

3969 

,3305 

.020 

,0070 

.1359 

.3281 

.3900 

. 3624 

3550 

.2993 

- . 3872 

.040 

. 1491 

.2642 

.041 

-.2099 

.L  QCT  75 


tASLA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCH -13 19  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  [RETUI71 

ALPHAOi  n - -6.130  BETAO  I ^ P.IOM 

SECTION  [ ULEFT  wing  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

t .0000 

X/’CW 

.050 

.069 

.000 

.0379 

.2253 

,0009 

.e060 

.2043 

. 151-5 

-.4446 

-oai 
.086 
.09^ 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
, 177 
.B29 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,418 
.429 
.437 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
. 750 
.760 
.775 
.793 
.79B 
.000 
.034 
.039 


-.1060 


.0550 


.0440 


, ! 145 


.1C61 


.1153 

-.0007 

-.1113 

- . 0377 

.0505 


-.0971 


.2072 

.2200 

.0235 

.1427 


-.0465 


?512 


1623 


.0352 


1691 


-.1059 


-.0923  -.1105  .0000  -.1746 


.2384  -.2727  -.3139  -.4421 


-.2109  -.3063 


1 128 


-.2192  -.3509 


-.0734 


-.4639 


-.2267 


-.201  1 


-.3310 

-.9329 


.2654 


-.9004 


-.6361  -.5961 


^.0993  -.7036 


-.4061 


-.4214 


-.5621 


-.4125 


-.4328 


-.5263 


-.5531 


-.4543 


BE  ?.Jr  -V  U-i* 


OEIGINAL 
OF  POOE  QUALITY 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  17H7 


ALPHAOt  n 
SECTION  S 
r/BH 

X/CN 

.850 

.857 

.86S 

.865 

,879 

.900 

.905 

919 


« -6.130  SETAO  ( H) 

HLEFT  WING  TOP 
,8350  ,S990  .36^0 


ARCn-019  IA81  LVAptELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- 8 . 1 OH 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4S70  .53H0  .6730  ,7900  .6070  ,9720  l.OOOO 


IRETU17) 


-.9083 

-.4B47 


.4500 


-.2737 


- . 394  0 


.8588 


-,39BB  -.48B3  -.3570 


-.8599 


.neg 
.GBD 
OBI 
.006 
.094 
.113 
.150 
. 157 
. 163 
. 177 
.889 
.846 
.847 
.850 
,874 
.345 
.368 
.390 


.1579 


.eats 


,0518 


1883 


.0570 


.1917 

.8075 

,0380 


- , 0886 


- . 1 588 


-.0803 


-.0199 


.950 

- 

.8310 

-,0887 

.953 

-,1955 

.955 
.965 
1 .000 

-.3348 

-*8078 

-.1483 

- 

, 1039 

,0574 

ALPHAO  < 1 1 

• -6. 

,183  9ETA0  t 5) 

= 4. 

151 

SECTION  f 

1 )LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BN 

,8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

-6730 

.7800 

,8070 

,9780 

X/CW 

.000 

-.5889 

- . C584 

.0710 

.8381 

,8800 

.1198 

.0448 

.0348 

-,4448 

.010 

-.0357 

. 0977 

,3319 

.4540 

.3958 

,3706 

.3017 

,080 

-.0835 

.1844 

.3189 

.3785 

.3407 

,3334 

-8769 

-.4190 

, 040 

. 1364 

,8536 

041 

-.8488 

.050 

.0851 

,8889 

, 1946 

. 189B 

. 1354 

.0063 


-.0880  -.1004  .0000  -,17BC 


-.4645 


-.4994 


-.8809  -.cSilO  -.3037  -.4377 


-.1^309 


, 1071 


1189 


CATE  20  GCT  75 


:a8'1A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1740 


ALPHAO'(  n « -B.T03  BET  AO  t 5) 

SECTION  ( nUEFT  WilNG  TOP 
y/BW  .2350  .2990  .36^0 


X/GW 
.400 
. 402 
.418 
.429 
,H97 
,503 
.547 
.550 
.555 
.800 
-637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
,790 
.808 
.834 
.839 
,850 
.857 
.862 
.BBS 
.879 
,900 
.905 
.319 
.950 
.953 
,955 


. 1 1'93 


,0089 


-.0896 


.0490 


.0202 


-.0689 


-.0616 


-.2760 


-.8994 

-.4832 


-.3507 


ARCn-013  IASI  LVAPCELHL  SEALED?  LEFT  WING  TOP 
- 4.151 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I. 0000 


[RETU17) 


-.1765 


1313 


-.0964 


- . 3644 
-.9502 

-.5254 

-.3191 

-.2490 


■.2070  -.3040 


.2299  -.3657 


-.5597 


-.4179 


-.4419 


-.5369 


-.4793 


-.2537 


-.3131 


-.5000 


-.2973 

-.9250 

-,5.018 

-.3035 

-.2261 

-.1769 


-.6565  -.5977 


-.4713 


‘.9066  -.7684 


-.4348  -.4689  -.4774 

-.2974  -.0834 

-.2337  -.3314  -.0617 


-.0354 


1501 


.0601 


date:  ao  oct  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  17»49 


ALPHAOt  - -HvOB9  BET AO  i H 
SECTION  t HLEET  WING  TOP 


ARCH -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-6.119 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI7) 


Y/BW 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

)C/CW 

.000 

-.3939 

. 0464 

, 1444 

.4089 

-54B4 

.4784 

,4348 

.4339 

-.2993 

.010 

.0508 

, 1007 

.4453 

.4669 

.4899 

,4638 

. 3344 

,080 

.0373 

,8039 

.3536 

.3543 

.3442 

.3834 

.8789 

-.2004 

.040 

,8T43 

.2315 

.041 

-,8977 

.050 

.0688 

.1079 

.0866 

,0749 

.0311 

.Q69 
.080 
.081 
.086 
,09H 
.113 
. F5Q 
. 157 
. 163 
. 177 
,889 
.846 
.247 
.250 
.274 
.345 
.368 
,39d 
.400 
.402 
.41:8 
.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.785 

,787 

,730 

,750 

,760 

.775 


-.0394 


.0384 


, 1 155 
-.0060 

-.8338 

-.0154 


.0550 


, 1896 


,0690 


-.8133 


.8410 

. 1886 
-,0654 

-,8956 


.0066 


.0663 


-,0175 


-,1580 


-.0908 


-.3054  -.3897  .0000  -.3439 


.8186 


,3407 


.3009 


-,0697 


.1033 


-.3886 


-.5778 


.4635 


,5473  -.5879  -,6100 


.6.106 


. 8898  - , 4579 


-,1831  -.3449 


-.7763 


-.3111 


.5888 


-.1583 


1875 


-.1058 


-.4717 


-.5568  -.4368 


-.4088 


-.8467  -.5774 


□ATE  2G  OCT  75 


ALPHAOI 
SECTION  ( 
Y/BU 


- 

t JiLEFT 
.2350 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn-Gl9  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-009  BETAO  ( U * -6.119 

Wt'NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.P990  .3BH0  .4270  .5340  .6730  ,7800  .0870  .9720  1.0000 


(RETUt7) 


XV  CW 
.793 
,798 
.808 
,034 
,839 
,850 
.857 
.862 
.065 
.079 
.900 
.905 
-919 
,950 
,953 
,955 
.965 
I .000 


.1269 


-.1558 


'-2149 

-.8465 


- . 8281 


-.2509 


-.2003  -.2946  -.0367 


.8021 

.3830 


-•0251 


-.2099 


-.2983 

1245 

-.0669 


- . 0992 


“,0878 


,0562 


.0215 

,0110 


“.0084  -.Q41'6  .0772 


ALPHAOt  2) 
SECTION  ' 


» -4.079  BETAO  [ 2) 

DLEFT  WING  TOP 


,0361 

4 . 073 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0863 


Y/ew 

,2350 

,2990 

• 3B4G 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

i .000 

-.4301 

.0354 

. 1234 

,3711 

.4999 

.4204 

.373! 

.3721 

-.3478 

.010 

,0392 

. 1552 

.4201 

.4601 

.4722 

,4429 

.3204 

.020 

.0297 

.1849 

.3419 

,3566 

.3377 

.3225 

.2645 

-.2425 

, 040 

, 1977 

.2552 

.041 

-.4301 

. 050 

.0514 

. 1 172 

.0912 

.08.13 

,0381 

.069 
.080 
.081 
,086 
,094 
.113 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


-.0387 


.0465 


.2263 


,0772 


-.0694 


-.3463 


-.2720  -.3103  .0000  -.3335 


. 1203 


,0373 


• 1843 
-.0584 


-•5728 


1856 


DATE  2Q  OCT  75 


!A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  !751 


'i 


ARC11-Dt9  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  tRETU17) 

ALPHAGf  2)  - -H,G79  BETAO  ( 2)  «=  -H.073 

SECTION  { nLEET  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,P350  ,2990  , 36HG  ,^270  .5340  .6730  .7BQ0  .8870  .9720  I .0000 


x/cw 

,250 

.274 

.345 

.362  .071H 

.390  -.2860 

.HOG 


-.3239 


-.2999 


-.09HH 


-.1962 

-.B55H 


-.2836 


-.THIS 


-.0633 


-.H30D 


- . 2889 


-.2090 


1566 


.8596 


-.2629 


1366 


-.0574 


.5202  -.5573 


-.3987 


-.3701 


-.3256 


1480 


-.5407 

-.5987 


-.3507  -.0780 


1 107  .0500 


-.6005 


.5420 


.7226 


-.3447 


-.5454 


-.5305 


-.4302 


.4647 


- . 3869 


-.0229 


.0473 


- . 0338 


0032 


0763 


OAlL  cr9  OGT  75 


IA8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  t752 


ARCn-019  tASl  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  MING  TOP 


CRETU!7) 


ALPHAOt  5)  - '4.065  BETAO  i 3)  = .030 


SECTION  ( niEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


X/CW 
.000 
.01 Q 
.DBG 
,04G 
.041 
.050 
.069 
.000 
.001 
.086 
.094 
. 1 13 
, I'50 
. 157 
. Ii63 
. 177 

.B4B 

.P47 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

-600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

*730 

*750 

,760 

*775 


.2350 


-.4732 


-.5304 


-.0405 


.0259 


.0998 

-.0653 


-.1873 


-.0497 


.2990 

.3640 

.4270 

.0075 

.0954 

,3133 

.0079 

. 1237 

,3683 

-,0GG5 

. 1503 

.3009 

. 1616 

*2207 

.0293 

. 1939 

.0077 

.0329 

. 1794 

-. 1364 

. 1062 

-.0380 

-.2739 

.0757 

-.2345 

.2606 


‘,1691 

-.1239 

-.0759 

-.0408 


-.2614 


.5340 

.6730 

.7800 

.4067 

.3001 

. 25:t  0 

.4209 

.4250 

. 4029 

.3301 

.3100 

.31  17 

- 1276 

- 1082 

, 1030 

-.0356 

-.2162 

-.2470 

.0000 

- . 3621 

-.4203 

-.4575 

-.2697  -.3723 


-.2361  -.3925 

-.4828 

-.2020 

-.2263 

-.5930 


.0870 

.9720 

1*0000 

, 2407 
,3012 
.2563 

-.4299 

-.3246 

*0588 

-.3999 

-.2930 

-.5431 

-.5631 

-.4763 

-.6610 

-.4876 

-.3696 

-.5616 

-*5798 

-.5531 

-.5125 

.8978 


,5887 


DATE  eo  oer  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1753 


ARCH -01 9 1A81  LVAPtELHL  SEALED > LEET  WING  TOP 


CRETat7) 


ALPHAOC  pi  - -H,065  BETAO  ( 3>  = *030 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


y/ew 


,3350  ,3990  *3640  .4370  *5340  ,S730  *7BOO 


.8870  ,9730  1,0000 


x/cw 

.793 

*798 

.808 

,834 

,839 

*850 

.857 

.863 

,855 

*879 

,90Q 

.905 

.919 

,950 

,953 

,955 

-9B5 

l.OOO 


,0567 

-,331G 

“*9030 

-.3443 

-,9363 

-,3198  -.4360  -.3034 

-.3383 

,00tt 

-.0783 

-,3617 

-.4639  -,3345  .OGBB 

-.3308 

-.3389 

-.1656  -.1859  ,0090 

-*1703 

-, 1633 

-.3799 

-*I317  -.0691  ,0661 


ALPHADI  3)  - -4.044  BETA©  ( 41  « 4.133 


SEGTIGN  ( ll:LEFT  WING  TQP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


O Q 


X/CW 
.000 
.010 
*030 
*040 
.041 
*050 
.069 
.080 
.081 
.086 
*094 
.113 
. 150 
,157 
. 163 
.177 
.339 
.346 
.347 


,3350  *3990 


-,5363  -.0530 

-.0470 
-.0397 

-.3359 

,0033 


,0167 

-,l!014 


.0891 


.3640  .4370 


. D7Q3  , 3683 
,0909  ,3093 
.tin  .3700 
.1334  .1975 


.0865 

* l'B3l 


. 1613 

-.lOl'S 


.5340 

.6730 

.3547 

.331 1 

.3838 

*3633 

,3077 

.3748 

, 1375 

.0900 

- . 0307 

-.1708  -.3314 


.7800  *8870 

, 1550  . 1495 

.3415  .3475 

*3598  ,3108 

,0995  ,0319 

,0000  -,3903 


.9730  nOOOG 

-.4579 

-.3967 

-.4667 

-.5459 


0390 


0303 


DAie  80  QCT  75  1A0!A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  I 1-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAO't  BETAS  ( HI  » H . 123 

SECTION  ( ITLEFT  WDNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  *2350  ,2990 

x/cw 


PAGE  1754 


,3640  ,4270 


.5340 


,6730 


.7800  .0870  .9720  1.0000 


,250 

,274 

,345 

,362 

,0637 

-.2264 

-,3217 

“ , 3587 

.390 

1918 

.400 

-.2700 

-.3710 

.402 

-.2378 

,418 

,429 

.0870 

,497 

-.1439 

,503 

,547 

-.0508 

,550 

-,2704 

-.4138 

.565 

T59B 

.600 

.637 

1237 

.630 

-. 1587 

.650 

.670 

.700 

-.0923 

-.3491 

,725 

-.2913 

,727 

-.0873 

.730 

.750 

,760 

-,3225 

,775 

-.9444 

-.8193 

,793 

--00S3 

,798 

-.3822 

.808 

-.9410 

.934 

-,3052 

.839 

-.9645 

,850 

-.3731 

-.4505 

,857 

-.3897 

.862 

.865 

-.9139 

,879 

-.4V52 

.300 

-,4688 

-.2909 

.905 

-.2784 

.919 

-.2008 

.950 

-.2446 

-.2313 

..953 

-.2260 

.955 

.965 

1,000 

-.3375 

- .2342 

-.1908 

-.1261 

-.6351 


-.5iT87 


- , 4599 


-.3943 


' . 4909 


-.5855 


-.5955 


-.6737  -,6225 


.5227 


.0080 


-.0220 


IRETUI7J 


.0547 


L i 'iuf* ! 


DATE  ao  OCT  75 


IA81.A  " PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1755 


ARC M -013  [A81  LVAP<ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAO(  P)  - BETAO  f 5J  • S. 175 

SECTION  ( n^LEFT  WUNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 

.oco 

,010 

,oaQ 

,0HQ 
.041 
,050 
.069 
,080 
,081 
.086 
.094 
,113 
, 150 
. 157 
. 163 
, 177 
.889 
,846 
,847 
.850 
,874 
.345 
,368 
.390 
,400 
.408 
,418 
,489 
,497 
,503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
,650 
.670 
,700 
,785 
,787 
,730 
,750 
.760 
.775 


,8350  ,8390 

-.4644  -.1155 

-.0904 
- . Q758 

-.8765 

-.0185 


. 01 30 

-.8517 

.0877 

,0375 

.0590 

,0885 

1888 

-.0389 

-.1346 

-.1104 

-,0950 


,3640  ,4870 

. 0633  , 8388 
.0988  .8699 
.1004  .8411 
.1085  . 1-84 1 


,0895 

, 1496 
. 1548 

-.0795 

-.0l!8B 

-.1930 

-.1631 

-.8181 


1788 

1411 


-.3458 


,5340 

.8730 

,3464 
.3746 
. 3054 

. l'B37 
-3HB3 
.2606 

,1336 

. 1050 

-.0061 

- , 1546 

-.1909 

-.8880 

-.3282 

-,8564 

-.3KI 

-.8704 

-.HI25 

-.3738 

-.3043 


-.9480  -,B17B 


,7800  .8070 

,0979 
.3!67  ,8319 

.8567  ,1992 

.0904  ,0378 

,0000  -.8779 

-.3789  -.5873 

-,6190 

-,5881 

-.5319 

-,6968  -.6851 


,9780  1 .0000 

-.4488 

-.4097 

-.4801 

-.5466 

-.4714 

-,4001 

-.4B05 

-,6010 

-.5337 


(RETU'17) 


DATE  EG  GCT  75 


PAGE  J756 


IA91A  - PRESSURE  SOURCE  QATA  TABULATIDN 

ARC1I-G19  !A81  LVAPCELHL  SEALED1  LEFT  WUNG  TOP 
ALPHAOl  2)  * -H.OHl  BETAO  ( 51  « 6.175 

SECTION  ( niEET  WftNG  T0P  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

v/aw  .8350  .8990  .3640  .4270  ,5340  .6730  .7800  ,8870  .9780  1.0000 


x/cw 

.793  -.0861 

,790 
.308 
.034 
.839 
,850 
.857 
.868 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
,950 
,953 
.955 
.965 


-.4054 

- . 3848 

-.9557 


-.8909 

-.4697 

-.4751 

-.3118 


-.8603 

-.3678 


-.9478 


- . 3988 

-.4855 


-.3066 

-.3004 

-.8553 

-.8395 


.4547  -.4098 


.8634  -.0569 


.0008 

-.0704 


l.OGO 

1918 

ALPHAGt  31 

" -2.003  BETAO  ( t 

) - -( 

SECTION  C 

DLEFT  WilNG  TOP 

Y/BW 

.8350  .8990 

.3640 

. 4870 

x/ew 

,000 

-.3783  .0380 

. 1501 

.4383 

.010 

.0869 

. 1693 

.4078 

.083 

.0131 

.1800 

.8948 

.040 

.1966 

. 1573 

.041 

1575 

.050 

.0415 

.069 

.080 

. 081 

-.0308 

.006 

.8081 

,094 

.0350 

. I 13 

- , 0608 

. 150 

. 157 

. 163 

. 181  1 

. 177 

- , 3483 

.889 

. 1095 

.846 

1433 

.847 

.0804 

-.1510  .0689 

. !87 


DEPENDENT  VARIAGLE  CP 


5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

6037 

.5510 

,5190 

.4996 

I>l04 

3006 

• H066 

.3580 

. 1831 

8569 

.2303 

. 1973 

.me 

-.2829 

0171 

-.060B 

-.0795 

-.  1457 

-.>♦189 

8890 

4369 

-.503! 

.0000 

-.4859 

-.6797 


1 . 0000 


(RE TUI  7) 


date:  20  OCX  75 


ALPHAOt  31 


-2.003 


I ASIA  - pressure  source  DATA  lABULATliON 

ARCl 1-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
8ETA0  ( 1)  - -6.127 


PAGE  1757 


(RETU17) 


SECTION  I ULEFT  WUNG  TOP 


Y/BW 


.2350  .2990  .36H0  .4270 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

,429 

.497 

.503 

.547 

,550 

.565 

,600 

,637 

.638 

.650 

.670 

.700 

,725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.662 

.065 

,879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.155 

,V65 

1,030 


.0923 

1377 

-.3154 

-.0592 

.lose 


.0262 


-,2022 


-.3952 


^ . 0522 


-,0227 


-.1619 

-.7944 

-.3188 

- . 1699 


-.2283 

-.8308 

-.2435 
-.1071 
- . 0579 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,5340  ,6730  .7800 


-.4372 


-.4895 


-.5730  -.6656 


-.5513  -.7161 


,6948 


,8970 

-.7204 

-,0281 


-.0965 


-.2157  -.3564 


-.1112 


-.U43 


-. 1760 
-.0413 
-.2250 

-.0835 

-.0206 


.8869  -.6599 


-.1875  -.2114  -.0285 

-,0734 

.0105  -,OOU  .0014 
.0477 


.9720  l.OOOO 


-.7919 


-.4221 


-.7646 


-.4759 


1692 


-,5385  -,1'985 


-.3267 


-.5778 


'.1526 


-.0003 


SaLito,  i 


0076 


0712 


DATE  aO  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


page  1759 


ALPHAO'C  - 


-1.993 


BETAO  ( 2) 


ARCn-Dig  lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
-2.0H4 


fRETUi?) 


SECTION  f 

I ) LEFT 

WilNG  TOP 

DEPENDENT 

V AR  L 

ABLE  CP 

Y/0W 

,2350 

.2990 

, 3640 

,4270 

,5340 

,6730 

.7B00 

.8070 

,9720 

x/cw 

.000 

-,4349 

,0108 

. 1 15 1 

.3808 

.5102 

.4585 

.4262 

.4097 

-.2073 

,010 

.0001 

,1376 

.37d: 

-3751 

,3B9il 

.3464 

. 1925 

.020 

-.0075 

. 160  1 

,2775 

,2608 

,2327 

.2077 

. 1286 

-.2994 

,040 

, 1713 

, 1616 

.041 

-.5085 

,050 

,0222 

.0115  - 

,0229 

-.0446 

-.1012 

.069 
.080 
,081 
,006 
,094 
, 113 
, 1 50 
.157 
.163 
. 177 
.209 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 

.4  lie 

,429 

,497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.0569 


.0184 


.0880 
- . 1 197 

-.2794 

-.0714 


.0248 


.0986 


,0377 


- .2452 


, 1872 

.1337 
. 1 15G 

.3241 


.0453 


.0020 


.2614 


,3678 


-.4005 


-.0797 


. 1726 


^.3647  -.4140  .0000  -,4494 


.5032  -.6101 


-,3296  -.5342 


. 1284 


-.2450 


.6561 


-.2435  -.4136 


- .4644 


.2137 


-.2518 


.5718  -.2264 


-.4155 


-.6743 


.6026 


-.8622 


-.7390 


-.4531 


-.7782 


.5757 


-.2956 


-.0702 


-.0863  -.6611 


OEIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAUTfl 


DATE  80  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1759 


ARCll-019  lA&t  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAGf  31  - -1.993  BETAO  I 8)  - 

SECTION  ( n.LEFT  WilNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/Bw 

.8350  .2990  .3640 

.4870 

x/cu 

.793 

.0671 

.790 

-.3040 

.808 

-.8831 

.834 

- . 8239 

.833 

- . 8605 

.050 

.857 

-.8578 

,068 

.065 

-.0821 

.879 

-.2908 

.900 

-.3979 

.905 

-.1715 

.919 

- . 167B 

-950 

.953 

I IG5 

.955 

-.1177 

.965 

-,8441 

1 .000 

-,GG08 

ALPHAOt  3) 

- -1.979  BETA©  i 3 1 

■ i 

.53^0  .6730  .7800  .0870  .9780  I .0000 

-.840H  -.3075  -.0650 

-.0896 

-.1786  .0^9^ 

-.1163  -.0070  .0575 

-.G1H7  .0696 

8. 063 


SECTI.0N  ( nLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X^CW 
.000 
*010 
.080 
.040 
.04! 
.050 
. 069 
.080 
.091 
.006 
.034 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
. 177 
,889 
.846 
.847 


,8350  .8990 


-.5054  -.0419 

-.0430 
-.0438 

-.5154 

-.0051 


. 0040 

*,0985 


.0759 

,0102 


.3640  .4870 


.0738  .3859 
.0965  .3ne 
.1108  .8360 
.1879  .1374 


.0046 

. 1513 


. 1 163 

-.8189 

-. 1009 


.5340 

.6730 

.4433 

.3517 

.3880 

.3452 

.88B4 

,8093 

,0068 

-.0140 

-. 1467 

.3114  -.3575 


.7000  .8970 

.3184  .3059 

.3136  .1763 

.1904  , 1813 

-.0867  -.091 1 

.0000  -.4177 


.9780  1 .0000 

-.8927 

-.3427 

-.4457 

-.6665 


CRETU17) 


DATE  ao  OGT  75  1A8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1760 


ARCH -01 9 IA01  LVAPIELML  SEALED)  LEFT  WING  TCP 

ALPHAOr  3)  - -1.979  BETAG  ( 3)  - 


SECTION  C niEFT  WiliNG  TOP 


Y/BW 

,3350 

.3990 

.3640 

.4370 

X/CW 

-350 

-.3393 

.345 

.363 

.0353 

-390 

“.3878 

.400 

,403 

- . 33Q8 

,4i9 

,489 

-0706 

.497 

-.3361 

,503 

,547 

SG96 

.550 

,565 

-.1591 

,600 

,637 

--1100 

.630 

-.3363 

.650 

,670 

.700 

--0863 

.735 

,737 

-.0900 

.730 

.750 

.760 

-.3046 

.775 

.793 

.0178 

.798 

-.3634 

.608 

- . 9340 

.634 

* - 39 1 4 

.G39 

-.9103 

.850 

.057 

- . 3363 

.063 

.865 

-.8770 

.079 

-.3340 

,900 

-.4443 

.905 

-,3459 

,9't9 

-.3436 

,950 

,953 

-.3005 

,955 
.965 
1 .000 

-.3156 

-.3013 

-,V710 

8.069 

DEPENDENT  variable  CP 


,5340 

.6730 

.7800 

.9870 

.9730 

1 . 0000 

-.4371 

-.5346 

--57B8 

-,6501 

-.5995 

-.3131 

-.4355 

-.7505 

-.5968 

-.4589 

-.3713 

-.4346 

-.6379 

-.3763 

-.3343 

-,5335 

-.5740 

-.6336 

-.6034 

-.7456 

-.9343 

-.8443 

- - 3334 

-.3849 

-.3133 

-.0360 

- . 3584 

.0053 

-,330J 

-.1901 

. 0016 

-.0874 

.0531 

(RETU17) 


OAHe  so  OCT  75 

ALPHAOt  31  - -I 
SEGTliGN  ( llLEfT  WING  TOP 


*069 

*080 

*081 

*086 

.09H 

.T13 

* 150 

* 157 

* 163 
. 177 
.889 
*8HB 
*SH7 
.S50 
.874 
.345 
.368 
.390 
.400 
.402 
.418 
.489 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.78i 
,787 
.730 
.750 
.760 
.775 


:A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-DV9  IA81  LVAPcELHL  SEALED!  LEFT  WliNG  TOP 
967  BETAO  ( 4)  t’  6.153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1761 


<RETU17) 


Y/BW 

.8350 

,8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.5877 

-.1584 

.0378 

,8445 

.3881 

.8878 

.8316 

.8081 

-.3627 

.QIC 

- . 1856 

.0604 

.8341 

.8788 

.8977 

.8631 

. 1434 

.080 

-,093Q 

.0807 

. 1814 

.t70'l 

. 1886 

- 1-684 

.0963 

-.3St8 

.040 

.0877 

. 1 1 14 

.041 

-.8708 

.050 

-.0337 

-,0884 

-.0154 

-.0899 

-.0883 

-.8488 


.0.11 1 


.0635 

-.0042 

-.1988 

1833 


-.0085 


.0637 


*0868 


-.1776 


-.1334 


-.1649 


.0070 


U3E 

.0994 

-.070? 

-.8880 


-.1654 


-.8694 


-.8770 


-.1983 


.3695 


-.1809 


-.8617  -.3189  .0000  -.3904 


-.3813  -.4578  -.4968  -.6867 


-.3099  -.4855 


-.3069 


-.3380 


.4538 


-.3998 


-.6806 


.5665 


-70*0  -.6413 


-.4851 


-.6396 


.5375 


-.7056 


-.4713 


-.5566 


-.5030 


-.6713 


-.9617  -.8461 


DAT£  BO  OGT  75 


lAB'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHA0(  3)  • -I.9B7  BETAO  t m - 

SECTION  f n LEFT  WING  TOP 
Y/BW  .3350  .2990  .3GH0 

X/CH 


.793  -.0398 

.798 

.808 

.834  -.3387 

-.4236 

.839 

,850 

.857 

.862 

.865  - . 0952 

-.9365 

.879 

.900  -.4452 

.905 

-.3983 

.919 

.950 

.953 

-.3032 

.955 

.965  -.3510 

1.000 

-.2638 

ALPHAOt  HI  • .077  BETA©  « 1 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

. 364f 

X/GW 

.000 

-.3533 

.0246 

. 1407 

.010 

-.0100 

. 1457 

.020 

-.0223 

. 1627 

.040 

.1701 

.041 

-.2629 

.050 

.0147 

.069 

.080 

.081 

.086  .1616 

.09^  .0131 

.M3  -.0393 

.150 

M57 

.1-63  .0623 

.177 

.229  .0881 

.2^6  -.2085 

.247  .0-105 


ARCn-019  IA0il  LVAPtELHL  SEALED) 
6.  153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

-.9392 

-.3634 

-.3673  - 

.3891 

-.2887 

-.3674 

-.3130 

-.0128 

-.3214 

-.2576  - 

.2652 

-.0170 

-.2664 

- 

, 1481 

.0511 

- -6. 

. 130 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

.4270 

-5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.4552 
. 3549 
.2072 
.0622 

-6322 

.2627 

.1294 

.5940 

.2947 

.0999 

.5713 

.2225 

.0421 

.5182 

.0024 

-.0733 

-.1451  - 

.2097 

-.2525 

-.3342 

-.1329 

-.3640 

- .6054  - 

.6633 

.0000 

-.6462 

-.4123 


LEFT  WINS  TOP  (RETU17J 

.9780  MOOOO 

-.0353 


.9720  1.0000 

-.1092 

-.4184 

-.5190 

-.7061 


ORIGMAIi  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAiOT 


DATE  20  OCT  75 


ALPHA© C 4) 


.077 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -019  lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WTNG  TOP 
BETA0  f 1)  * -6.130 


SECTION  t DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

,3640  .4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9‘720  l.OOOO 

X/CW 

.250 

.274 

.345 

.362 

-.0I5S 

-.5429 

-.6650 

-.7968 

-.8603 

-.8529 

-.7413 

.390  -.4790 

,400 

.402  -.6424 

.410 

.429  ,0761 

. 497  - . 3848 

.503 

.547  -.1802 

.550 

.565  -.1132 

.BGQ 

.637  -.0668 

.633  -.4235 

.650 

.670 

.700  -.0505 

.725 

.727  -.1043 

,730 

.750 

,760  -.1:804 

,775 

.793  .1097 

.798  -.2230 

.808  -.8128 

.834  -.1512 

.839  -.8142 

,B5Q 

,857  -.2195 

.862 

.865  -.7995 

. 879  - ,2547 

.900  -.3461 

.905  -.0066 

.919  -.1109 

.950 

, 953  -.0107 

.955  -.0564 

.965  -.1726 

i . 000  . 0210 


-.7020  -.8646 


-.1698  -.1836 


-.0901 


-.  1371 


-.0627 

.0207 


'.0324  -.0191 


.0420 


*.7909 


-.6356 


-.7234 


^.5417 


-.4436 


‘.3158 


-.5470 


.3874 


-.7746 


-.8713  -.6943 


-.1833  -,2095  -.1480 


-.4050 


-.2165 


-.0651 


PACE  1763 


(RET0171 


DATE  BO  OGT  75 


lABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  176H 


ALPHAOt  H)  * .OBB  BET AO  < 2) 

SECTION  C ULEFT  WiiNG  TOP 


ARCn-019  IA8*  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  W:lNG  TOP 
-4,089 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


«RETU17) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.000 

-.3833 

.0054 

, I 191 

.4250 

.5930 

.5534 

.5301 

.4803 

-.1441 

.010 

-.0231 

, 1E77 

.3401 

.2042 

.2823 

.2164 

0030 

.020 

- . 0326 

. 1478 

,20Dl 

.0860 

.0933 

.0449 

-.0736 

-.4255 

.040 

, 1560 

. 0651 

.041 

-.3916 

.050 

.0039 

-.1066 

-.2022 

-.2454 

-.3220 

.069 

-.5325 

.080 

-.3406 

.rsi 
.006 
,094 
.113 
.150 
.157 
.163 
. 177 

,ac9 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.41S 

.429 

,497 

.503 

.547 

.550 

,565 

.600 

.637 

,63B 

.650 

,670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.76C 

.775 


-.0991 


.0064 


.0831 


.0088 


.0742 
. 1747 


.4034 


-.1146 


1529 


• .01 00 


-.3697 


-.0768 


- , 1 164 


.0656 
,20 12 


-,4498 


.0969 


-.2172 


'.5778  -.6359  .0000  -.6389 


-.7917 


- .4025 


-.5094 


-.6266  -.7348  -.8235  -.8419 


-.0020 


.5912 


-.6044  -.8390 


- .8400 


*6645 


-.7704 


- . 1480 


-.2326  -.3144 


-.5494 


-.3942 


.1415 


-.1419 


^.5721 


-.3198  -.3753 


-.7395 


,8664  -.7241 


DATE  2Q  OCT  75 


lABilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1765 


ARGI 1-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETU17) 

ALPHA01  ^)  - ,082  BETAO  ( • -H.0B8 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARilABLE  CP 

Y/9W  ,2350  .2990  .36HG  .HBIQ  ,53^0  .6730  .7000  i807O  .9720  l.OOOO 


x^ew 

.793 

.0753 

.790 

-.2706 

.808 

-.0469 

.834 

1939 

.839 

-.84 15 

.850 

.857 

-.2313 

.062 

.865 

-.8005 

.879 

-.2737 

.900 

-.3781 

.905 

- . 244 1 

.919 

-.1384 

.850 

.953 

-.1041 

.955 

-.0790 

.365 

- , 1 9B5 

1 .000 

- . 059B 

ALPHAOC  4) 

« .083  BETAO  ( 3) 

■ 

-.2167  -.2427  -.0974 

-.3901 

-.1200  -.1685 
-.0399  -.0437  .0498 

.0313  -.0276 

.004 


SECTION  f HLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


x/cw 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


2350  .2990 


-.4332  -.0242 

-.0400 
-.04 19 

-.4799 

.0003 


.0064 

-.0661 


.0847 

.0143 


.3640 

,4270 

.0663 

,3589 

.0845 

,2976 

.1112 

.1831 

.1224 

.0671 

-.0909 

.1329 


.0725 

-,3639 

-.1720 


.5340 

.6730 

.5226 

,4637 

.2556 

.2720 

. 1392 

.1066 

-.1566 

1570 

-.2918 

.4573  -.5393 


.7800  .8870 

.4392  ,4029 

.2164  .0253 

. 0644  - . 04 1'4 

.2018  -.2750 

.0000  -.5802 


.9720  I .0000 

-.2149 

-.4140 

-.5236 

-.7735 


date:  so  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATliQN 


PAGE  1766 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WIND  TDP  tR£TUl7l 

ALPHAO:<  m - .003  BETAO  ( 3)  « .004 


SECTI'ON  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

*4270  .5340 

,6730 

. 7000 

.8870 

rjcu 

*250 

-.5699 

-.6833 

-.7293 

-.7799 

*274  ',4436 

.345 

*362  .0071 

.390  -.4053 

*"+00  -.4656  -.7150  -.90IS 

*402  -.5214 

.41'8 

*459  .0761 


.497 

.503 

.547 

*550 

*565 

.600 

*637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

*834 

.839 

.850 

*857 

*862 

*066 

.079 

.900 

*905 

.919 

*950 

*953 

.955 

.965 

1*000 


- . 2987 


1444 


-.2714 

-*1657 


-.3087 


-,1205 


-*0761 

-.0984 


-*2642 


,0489 

-.2484 

-.8267 

-.3536 


-.2332 


-*2920 

-.3487 

-.8444 

-.8249 

-.2730 


-.9001 


-*2638 


-.2852 

-.2003 

-.1530 


-.2123 

'*1708 

-.1381 


-,2049 

1599 


-.4354 


*.73U 


-.4986 


-.3074 


-*5920  -.2674 

-.7776 


-.2899  -*D9itO 


01 16 


-.1203  .0527 

-.0275  .0644 


.9720  1.0000 


.8672 


-.6601 


-.8917 


.5815 


-.6137 


-.3275 


DATE  20  GCT  75 


ALPHAO<  4)  • 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH-019  IA81  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.096  BETAG  ( ^)  • H.09B 


PAGE  1767 


(RETUI7) 


SECTIiGN  t HLEFT  WING  TOP 
Y/BW 


X/CW 
.000 
. 010 
.020 
.OHO 
.DHl 
.050 
.069 
.OBO 
.001 
.096 
,09H 
.113 
.150 
.157 
H'63 
.177 
.229 
.2H6 
.2H7 
,25.0 
.27H 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
,650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
.775 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350 

,2990 

. 3640 

,4270 

,5340 

.6730 

,7000 

.8870 

.9720 

.5042 

-.1224 

,0161 

.2704 

,4530 

.3880 

.3571 

.3238 

-.2860 

1014 

,0433 

,21  15 

.2077 

,2289 

,1780 

,0021 

- . 0926 

,0604 

, 1363 

.1072 

, 0742 

.0377 

- . 060Q 

-.4478 

.0759 

,0502 

,4260 

-.0448 

-.1714 

-,I'B40 

-.1807 

-.270! 

-.5418 

-.2590 

-.0814 

,0905 

-.0244 

, 1432 

.0499 

.0491 

-,2847 

-.4012 

-.4801 

.0000 

-.5538 

-.7667 

-.1458 

0070 

-.0095 

-,3287 

-.3685 

-.5209 

-,6339 

-,6944 

-.7498 

- . 7890 

-.3533 

-.4774 

-.8463 

.0419 

1526 

-.2874 

-.1342 


-.2643 


-,3890 


-.1923 


%7078 


-.7685 


-.3020  -.4601 


-,1625 


-.6088 


-.5594 


1299 


-.3261 


-.3881 


-.5726 


-.3545 


.6544  -.6369 


-.8207 


-,9412  -.8524 


i ,1  .»i  . iv-**  M . 


date:  20  GCT  75 
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it* 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCn*G19  IA81  LVAPt'ELHL  SEALED!  LEFT  WI-NG  TOP  [RETU17) 


ALPHAOt  m ^ .096  0ETAO  ( HJ  • 4.096 


SECTION  ( ULEFT  WINO  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.793 

-,0215 

.790 

-.4031 

.808 

-.8847 

.834 

-.3202 

.839 

-.9231 

.B5Q 

.057 

-.3309 

.862 

.865 

-.91 37 

.879 

-.3641 

.900 

-.4421 

.90S 

-.2669 

.919 

-.2701 

.950 

.953 

-.2377 

.955 

-.2342 

.965 

-.3195 

t.OOO 

-.2097 

ALPHAOt  4) 

s 

,101  BETAO  t 5) 

- ( 

SECTION  t 

I liLEFT 

WING  TOP 

Y/8W 

,2350 

.2990 

. 3640 

.4270 

X7CW 

.000 

-.5192 

-.1829 

.0011 

.2041 

.010 

-.1512 

.0303 

. 1560 

.020 

-.1141 

.0462 

.0963 

.040 

.0556 

.0250 

,041 

-.enes 

,050 

^.0578 

.059 

.080 

.081 

-.074.9 

.086 

.0696 

.094 

-.0279 

.113 

-.2069 

.150 

.157 

. 163 

.0365 

.177 

-.2412 

.229 

.0445 

.246 

- . 1292 

.247 

-,0108 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8070  .9720  I. 0000 


-.34116  -.3545  -.2238 

-.0995 

-.2899  -.0200 

-.2552  -.2433  -.0035 

-.1203  ,0401 

143 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

.4316 

.3556 

.3182 

.2819 

-.3ill0 

.2000 

.2161 

.1660 

-.0022 

. 1065 

,0744 

.0389 

-.0549 

-.•♦Hes 

-.0873 

-. 1433 

-.1745 

-.2514 

-.5376 

-.2374 

-.3728 

-.4395 

.0000 

-.5341 

-.7550 


DATE  20  OCT  75 


JA0>lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1769 


ALPHAOt  H)  - .101  BETAO  C 5) 

SECTION  ( DLEPT  WIiNG  TOP 


Y/BM 

X/CW 


,2350  ,2950  .3640 


ARen-013  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 
• 6.143 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  ,0870  .9720  I .0000 


fRETUl7) 


.250 

-.4012 

-.5870 

,274 

.345 

' . 3365 

.362 

- , 0057 

.390 

-.2911 

.400 

-.3557 

-.4763 

.402 

.410 

-.3323 

.429 

.0371 

.497 

,503 

.547 

.550 

.565 

,600 

1328 

-.2294 

-.2195 

-.3220 

-.4769 

.637 

- . 1004 

,638 

-.2537 

,650 

,670 

,700 

1520 

-,4210 

.725 

-.3534 

.727 

-.1509 

.730 

.750 

.760 

-.3911 

.775 

-.9304 

-.7563 

.793 

-.0494 

,798 

-.4369 

.808 

-.7744 

,834 

-.3399 

.839 

-.8795 

,050 

-.3496 

- . 3575 

.857 

.862 

-.3423 

,865 

-.9087 

.879 

.900 

-.4286 

-.3619 

- . 3072 

.905 

- .2869 

.919 

-.2069 

M 

.950 

9 

j 

-.2674 

-.2644 

.953 

-.Jms 

.955 

.965 

l.OOO 

-.3359 

-.2504 

-.2831 

- . 1444 

-.6912 


-.7046 


-.6919 


-.6980 


- . 6696 


**5798 


-.4847 


-.6802  -.6284 


-.9295 


*,0587 


*0059 


.0520 


DATE  PO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 
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L 


ARCil-Ql9  IASI  LVAPfCLHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU17J 


ALPHA© t 5) 

- 2. 

. 178  BETAO  t 1 t 

- -6. 

. 124 

SECTION  ( 

1 ).LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

YABW 

,2350 

,2990 

. 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

. BB7Q 

-9720 

x/cw 

,000 

-,3342 

-,GG76 

. 1 049 

.4475 

,6441 

.6019 

.5591 

.4806 

- , 1972 

.010 

-.0523 

.1025 

.2034 

.1430 

. 1710 

,0736 

1949 

,020 

-.0603 

. 1219 

, 1272 

.0134  - , 

.0315 

-.116! 

-.2810 

-.5913 

.040 

. 1 309 

-.0275 

,04  1 

-.23^-'^ 

.050 

-,G198 

-.2807 

.3^'+^ 

-.4091 

-.5238 

,069 
.GBQ 
.091 
.006 
.09^ 
.113 
. 150 
,rs7 
.163 
,177 
.PP9 
.5H6 

.250 

,274 

.345 

,362 

.390 

,400 

,402 

,418 

,429 

,497 

.503 

,547 

.550 

.565 

,60G 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


. 1249 


-.0135 


.0026 


.0604 

.2l6il 


-.5087 


1661 


. H30 


.0666 


-.0506 


-.4218 


. 1065 


- . 2395 


,0016 

.2782 


-.5599 


-.  1035 


.2019 


-.4931 


-.4743 


-.6300 


-.7300 


-.9113  -.9428 


- . 1236 


‘.1530  -.5809 


-.4966 


-.1102 


-.2252 


-.8877  -.6738 


-.6675 


-.6933  -.7529  .0000  -.7548 


-.7406 


-.7856  -.9435  -.3705  -.7720 


-.6690 


-.7186 


-.7276 


-.5434 


-.5882 


-.4371 


-.4208  -.4697 


-.4790 


date:  ?0  OCT  75 
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ALPHAOt  5) 
SECTION  ( 
Y/BW 


- 2.172  BETAO  t i> 

nUEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARCn-019  IASI  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -6. 12H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

. 4270  . 5340  . 6730  . 700.0  . B87Q  . 9720  U 0000 


[RETU17) 


X/CW 
.793 
.798 
.008 
.834 
.839 
,050 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


. M54 


-.2277 


-.  1422 


-.7748 


- . 0257 


-.2406 


'.1934  -.1996  -.3042 


.0-t82 
. 3570 


'.3053 


1716 


- .2657 
- , 1 12 1 
-.0523 


.0884 


-.0365 

.0410  -.0613  -.1793 


-.3017 


- . 0052 


. 0201 


ALPHAOl  5) 


SECTION  t I ) LEFT  WING  TOP 


,0192 

2.177  BETAO  < 2)  -2.050 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.3122 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.4047 

- . 0632 

.0551 

.3071 

.580! 

.5310 

,501  1 

.4188 

-.2732 

.010 

- . 0966 

.0656 

.2620 

. 1586 

. 1692 

.0703 

- . 1825 

.020 

-.0936 

.0949 

. 1207 

.0327 

-.0225 

-.1006 

-.2592 

-.5926 

.040 

. 1046 

-.0158 

.041 

-.4412 

.050 

-.0385 

-.2273 

-.3162 

-.3802 

-.4094 

.069 
.080 
.001 
.006 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 


. 1 142 


-.0297 


.1027 


.1920 


-.4296 


-.6747 


- . 6520  - . 7187  ,0000  - . 7450 


.0551 


-.0142 


.0173 

-.2456 


-.0881 


,4271 


k^i'Kw  9-j^  i t.  J 


OATC  ao  OCT  75 


JA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ALPHAOf  5) 
SECTliON  t 
y/Bw 

x/cw 


ARCn-0lB  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  W-ING  TOP 
- 2.177  BETAO  ( 2)  * -8.G50 

ULEFT  WTNO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  7® 

, 2350  . 2990  * 36H0  .H270  . 53^0  . 6730  , 7B00  .8870  . 9720  t . OQOO 


(RETUI7) 


.250 

-.7028 

-,8564 

-274 

-.5692 

.345 

.362 

-.0457 

.390 

-.5127 

.400 

- . 7487 

-.9089 

.402 

-.6625 

,418 

,429 

.0488 

,497 

-,4023 

.503 

.547 

-.2060 

,550 

-.2538 

-.3318 

.565 

*849 

.600 

.637 

- . 1463 

.638 

-.4636 

.650 

.670 

.700 

-.1316 

-.1698 

.725 

-.1642 

.727 

-.1760 

.730 

.750 

.760 

- .2497 

.775 

-.8793 

-.7803 

.793 

.0439 

.798 

- . 3098 

.Boe 

-.8486 

.834 

-.2317 

.839 

-,B57I 

.050 

-,2500 

-.2827 

.057 

- . 2546 

.062 

.865 

-.8506 

,079 

-,3140 

.900 

-,4038 

-,  1672 

.905 

- . 1590 

.913 

-,1603 

.950 

-.0946 

-.0731 

.953 

-.0822 

.955 

-,1072 

.965 

1.000 

-,2286 

-.0439 

.0012 

.7905 


-.0460 


-.8335 


►.6447 


-.6166 


-.5269 


-.4655 


,3979  -.4560 


-.5103 


-.4063 


-.3040 


-.2022 


i.- j 


DATE  20  OCT  75 
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ARCU-019  1A61  LVAPiELHL  SEALED}  LEFT  WilNG  TOP  CRETU17) 

ALPHAOt  5)  * 2,180  BETAO  i 3)  2,05«* 


SECTION  ( PLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

,2350 

,2990 

,3640 

,4270 

x/cw 

,000 

-.4802 

-,1303 

-.0269 

,3084 

.010 

-.l'42P 

,0125 

,2012 

,020 

-,1201 

.0489 

,0830 

.040 

.0597 

- . 0260 

.041 

-.5456 

.050 

-.0627 

,069 

.080 

.oat 

,086  *07cM3 

.094  -.0493 

,113  ->12II 

.150 

.157 


.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

.5013 

.4473 

.4234 

.3566 

-.3H63 

. 1296 

. 1434 

,0649 

-.11604 

.0191 

-.0344 

-.0957 

-.2424 

-.6028 

.2983 

-.3032 

-.3574 

-.4652 

-.6869 

.4040 

.5968 

-.6619 

,0000 

-.7290 

-.0923 


.163 

,177 

,229 

,246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

,390 

.400 

.402 


.0325 

--0175 

-.0523 


.0079 

-.4053 

-.2243 

-.6295 

-.51 17 


-.4514 


-.6322 

-.5564 


-.7400 


-.8264 


-.8199  -,9018 


-.8908 


,9591 


.416 

,429 

,497 

.503 

.547 

-550 

.565 

.600 

.637 

,638 

.650 

,670 

.700 


.0327 

-.3793 


-.2010 


.4073 


.1494 


-.7170 


-.2993  -.4380 

-.2018 

-.1648 


-.6543 


-.4339 


-.3432 


-.5903 


725 

727  - . 1645 

730 

750 

760 

775 


-.3165 


3454 


.5553 


-.9059  -.8615 


.4208 


1 ,0000 


-.9190 


-.5830 


% 

DATE  BO  OCT  75  lABlA  - 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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F 

ARC  11-019  !A8I  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 

(RETU171 

ALPHAO^t  5J 

- 2.10G  0ETAO  t 31 

- 2.05H 

SECTION  { 

U'LEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIA0LE  CP 

y/Bu 

.2350  .2990  .35H0 

,4270  .5340  .6730  ,7900  .8870  .9720  1.0000 

x/cw 

,793 

,0099 

.79B 

-.3BHB 

.008 

-.■;170 

.83^ 

-.301H 

.039 

-.8230 

I' 

.850 

-.2993  -.3105  -.2107 

.857 

- . 3098 

1 

.862 

-.4567 

r 

.865 

-,9H37 

.> 

.879 

-.32H7 

.900 

*.H165 

-.2518  -.2416 

1' 

.905 

-.2620 

.919 

-.2H55 

.950 

-,2206  -.1764  -,0154 

.953 

-.221  1 

• .955 

-.2GH6 

.965 

-.2999 

— 

1,000 

-.1870  -.0772  -,0701 

ALPHAO(  S) 

» 2,179  0ETAO  ( 41 

= 6.1'Ht 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i; 

Y/BW 

.2350  .2990  .36HD 

.4870  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

X/CW 

.000 

-.5176  -.2080  -.0H89 

,1694  .4571  .3851  .3513  .8827  -.4093 

.OJO 

-.1600  -.0081 

.0920  .1083  .1081  .0287  -.1855 

.020 

-,1337  .0122 

.0220  .0101  -.0513  -.1163  -.2564  -.6009 

.OHO 

.0215 

-.0501 

,0H1 

-.2959 

,050 

-.0833 

-.2017  -.2054  -.3390  -.4534 

.069 

-.6674 

,000 

-.3652 

. 08 1 

-.1610 

.086 

.0285 

.Q9H 

-.053H 

.U3 

- . 181  1 

.150 

-.4910  -.5797  ,0000  -.6033 

. 157 

-.8039 

. 163 

-.0159 



, 177 

-.3312 

,229 

.0187 

*2M6 

-.1067 

.2H7 

-.0278 

— 

— 

DATE  50  OCT  75 


I ASIA  - SOURCE  DATA  TABULATION 
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ALPHAOC  5)  - 2,179  BETAO  ( 4) 

SECTION  ( DLEPT  WIiNG  iGP 


ARC  11*0 1 9 IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEPT  UING  TOP 
* 6.141 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI7) 


{ 

Y/BW 

,2350  ,2990 

,3640 

.H270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720  1.0000 

1 

x/cw 

i 

.250 

- . 5653 

-,7027 

-,7694 

-.8478 

[: 

,274 

-.HII3 

.345 

-.9419 

[ 

.362 

-,Q50G 

i 

s- 

.390 

-,3560 

? 

.400 

-.4406 

-,6176 

-,9366 

f 

,402 

-.HOl'8 

.418 
.429 
.497 
.503 
,547 
,550 
.555 
,500 
,637 
,638 
,650 
,670 
.700 
,725 
,727 
,730 
.750 
,760 
,775 
,793 
,798 
,908 
.834 
,839 
.850 
,857 
.862 
,865 
,879 
,900 
,905 
,919 
.950 
,953 
,955 
,965 
1 ,000 


.0122 

,1811 


-1.0289 


*,2961 


-.9324 


-.2351 


-.3508  -.4871 


-.3209 


.2151 


-.6433 


,5804 


-.1850 


-.4371 


- . 7345 


. 1903 


-,3743 


, 4026 


-.6662  -,4716 


-.8071 


-.0640 


-,0697  -.6492 


-.4460 


-.3532 


-,7330 


-.8086 


.3357 


-.3466  -.3589  1736 


.9083 

.4064 


-.4071 


-,3596 


-,2844 


- .2880 


-.3026 

-.2617  -,2678 


-.0237 


-.3223 


-.2500 


-.2514 


.0131 


- . 2097 


.1546 


,0596 


OATE  20  OGT  75 


tASlA  > PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 
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ARCn-019  1A01  LVAprELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETU17J 

ALPHAOt  6)  * 4,258  GET AO  1 l»  • -6. 110 

SECTION  < HLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

x/ew 
,000 
.010 
,080 
.040 
.04! 
,050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. l!3 
, 150 
, 157 
, ! B3 
. !77 
,889 
.846 
,847 
.250 
,274 
.345 
,362 
,390 
,400 
,402 
.410 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.630 
,650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
,775 


.2350  .2990 

-.3079  -.0415 

",  1 04 1 
1 106 

-.2101 

-.0582 


-.0404 

-.1301 

.0528 

-,0136 

-.0797 

,0437 

-.4655 

-.2466 

-.5881 

-.1683 

-«2394 


.3640  .4270 


,0517  ,4209 
,0406  .2141 
,0726  ,0314 
,0035  ',1314 


-,3460 

,0656 


- , 0574 

- , 5549 

- . 3250 


-.6979 


-.6135 

-.8439 


-,1394 

Ii654 


-.2391 


,5340  .6730 

.5355  .5891 

.0362  .0483 

-.0954  -.1605 

-.3766  -.4615 

-.5770 

-.7787  -,9055 


-.9081  -1.0191 
-.9024  -.9311 


-.2191  -.6270 


-.4961 

1206 

-.8820  -.4899 


,7000  .8070 

.5425  .4182 

-.0809  -,3721 

-.2564  -.4823 

-.5509  -.6849 

.0000  -.8854 

-,9059  -.7952 

-.6769 

-.5860 

-.5850 

-.5099  -.5302 


,9720  1,0000 

-.3457 

-.8009 

-.7952 

-.7422 

-.5858 

-.6017 

-•5472 

-.4740 

-.4723 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOt  6J  • 


I ASIA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCI1-QI9  1A81  LVAPiELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 

^,252  betao  CD-  -6.no 

:ndent  variable  cp 

.BB70  *9720  1.0000 


PAGE  1777 


CRETUI7J 


SECTION  ( 

DLEFT  WIiNG  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/9W 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

*7000 

X/GW 

.793 

. 1209 

.790 

-.2301 

.808 

-.7615 

,834 

-,  1290 

.839 

-.8447 

,850 

-.2221  - 

.2671 

-.4323 

.857 

-,3010 

.862 

.865 

-.0445 

.079 

-.2779 

,900 

-.3918 

-.0541 

.905 

1057 

.919 

-.1154 

.950 

.0163  - 

* 1645 

- * 3459 

.953 

-,0154 

.955 

-.0594 

.965 

1722 

1 .000 

,0235 

- 

,0578 

ALPHAO'C  6J 

- 4.257  BETAO  I 21 

» -4, 

.071 

SECTION  r 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

.5340 

*6730 

,7800 

x/cw 

,000 

- . 3400  - . 0694 

.0365 

.4000 

.6110 

.5592 

.5162 

.QtO 

1273 

,0408 

*2164 

.0506 

.0555 

- . 0769 

.020 

- . 125Q 

.0693 

,0438 

-.0803  - 

* 1466 

-,2556 

,040 

.0805 

-.1038 

,041 

-.3742 

.050 

-.0595 

-.3515  - 

.4422 

-.5339 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
,113 
, 150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
,246 
.247 


-.1342 


-.0179 


- . 0430 


,0495 


.0674 

-.0379 

-.2996 


-.3154 


-.5221 


-.5487 


-.7389  -.8665 


-.4472 


,482! 


-.4391 


.8870 


.3901 

.3695 

.4750 


-.6795 


.9720  1.0000 

-.3932 

-.8203 

-.8086 


.0000  -.8962 


.7479 


DATE  20  QCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1778 


ARCU-0I9  1A0I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


^TU173 


ALPHAOt  6)  - H.257  BE T AO  ( 2)  - -H.07I 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/ew  .2350  ,2990  .36^0  .H27G  ,53^+0  .6730  .7800  .8070  .9720  ! .0000 


x/cw 

.250 

.27H 

.3H5 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

,547 

.550 

.565 

.600 

.637 

,630 

.650 

,670 

.700 

,725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

,953 

.955 

.965 

1.000 


- , 0743 

-.5831 


-.8595  -1.0059  -.9153  -.8089 

-.6705 


-.6031 


-.8829  -.9649  -.7289 

-,7954 


.0458 

-.4537 


- , 2326 


-.5552 


1688 


-.1760 

-.2417 


-.1421  -.5865 

-.1807 


-.5884 


-,6173 


-.8117 

-.4676 

-.1496 


-.4963 


-.5245  -.5490 

-.2477 

-.8866  -.6397 

.0802 

-.2533 

-.7776 

-.1642 

-.8498 

-,3108  -.3050  -.4406 

- . 351 0 

-.8507 

-.3976 

-.4514  -.1094  -.4974 

-. 1442 

1688 

-.0087  -.1455  -.3307 

- . 0535 

-.0839 

-.2103 

.0050  -.0397  -.4440 


-.4694 


-.6202 


-.4915 


DATE  20  GGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1779 


ALPHAOt  61  - H.252  BET AO  t 3) 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


ARC!  t “01 9 lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  Wl'NG  TOP 
.005 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


IRETU17) 


Y/8W 

.:3350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

,7800 

.8070 

,9720  1 .0000 

X/GW 

,000 

-.H383 

1462 

-.0391 

,3305 

.5452 

,4925 

,4496 

.3366 

-.4607 

.010 

-,1793 

-.0051 

, 177 1 

.0456 

, 0531 

-,0753 

-.55118 

.020 

1580 

.0335 

,03!9 

- . 0699 

1410 

-,2411 

-.4470 

-,7954 

,040 

,0490 

-.09m8 

.041 

-.H772 

.050 

-.0876 

-.3213 

-.4210 

-,5066 

-.641  1 

,069 

-.8147 

.000 

-,5157 

.081 

-.2745 

.086 

,0490 

.094 

-,0650 

, 113 

I3H9 

. 150 

-.7060 

-.7904 

.0000 

-.8476 

. 157 
.163 
.177 
.229 
.2>46 
-2H7 
.250 
.27H 
.345 
,352 
,390 
,400 
,402 
.418 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
,637 
,636 
.650 
.670 
,700 
.725 
,727 
.730 
,750 
,760 
,775 


-.0266 


.0274 

-,2348 

-,5095 

-.2212 


.0255 


- . 0784 


,4340 


-.0337 

-.2074 

-,5551 


^.7912 


-.4823 


.6177 


-.7082 


-,7651  -.9498  -.9632  -.0196 


.6346 


-.2197 


-,8155  -.9445 


-,2205  -.5198 


-,7798 


-.6438 


-.6028 


. 1832 


-,6295 


-.5996 


-.1785 


-,2062 


-.2629 


-.5141 


.2931 


-.5111  -.5325 


.5067 


.9035  -.8280 


DATE  80  OCT  75 


lABiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAQULAT'ON 


PAGE  1780 


ARCl  1-019  1A81  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WI'NG  TOP 


i RE TUI 7 J 


ALPHAOt  6)  - H.858  BETAO  ( 31  - .005 


SECTION  t IILEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

X/CW 

.793 

.0894 

.790 

-,3835 

.008 

-.8330 

,034 

- , 8464 

.839 

-.0033 

.850 

.857 

-.8840 

,068 

.665 

-.9899 

,079 

- . 3408 

,900 

-.4359 

.905 

-.:8101 

.919 

-.8143 

.950 

.d53 

1477 

.955 

,965 

l.QOO 

-.8549 

1576 

-.0060 

-53H0  .6730  .7800  .0870  .9780  1.0000 

-.8931  -.335H  -.3039 

-.H716 

-.1953  -.4H65 

-.1890  -.1511  -.8518 

-.0365  -.3708 


ALPHADt  6)  - H.851  BETAO  t = H.lOl 

SECTION  I ULEFT  WilNG  TOP  DEPENDENT  VAR1A9LE  CP 


Y/BW  .8350 

X/CW 

-ODO  -.H880 
.010 
.080 
.0^0 

.om  -.5559 

.050 

.069 

.000 

.001 

.006 

.094 

.113  - . 1867 

. 150 

. 157 

. r&3 

, 177 

.289 

.846 

.847  -.0393 


.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

-.8186 

-.8005 

-.1618 

-.1066 

-.0463 

-.0048 

.0070 

,8301 

.0976 

-.0006 

-.nil 

.4743 
. 0 15B 
-.  1010 

-.0984 

-.3818 

- . 0668 

.0094 

-,851'6 

-.4943 

-.6796 

.0070 

-.0541 

-.8514 

- . 4505 

,6730 

.7800 

.8070 

,9780 

1 .0000 

.4815 

.0085 

.1716 

.3788 

1081 

-,8700 

.8618 

-.3878 

-.4790 

-.5518 

-.8801 

.4314 

-.5091 

-.6681 

-.8430 

.7790 

.0000 

-.8380 

-.9007 


DATE  BO  OCT  75 


ALPHAOt  6» 


H.251 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 

ARCH -01 9 IA811  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WtSO  TOP 
0ETAQ  ( • ^.lOl 


pace  1781 


(RETU17J 


SECTION  ( DLEFT  WiiNG  TOP 


Y/BW 

x/cw 


•B350  ,B990  .36^0 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  *5340  .6730  *7000 


.8970  .9720  1.0000 


.250 

.274 

.345 

-.3534 

-.7046 

-.8368 

-.9675 

-1.0019 

.362 

-.0789 

.390 

-.4860 

.400 

.402 

-.6012 

-.7005 

-.0954 

-.9422 

.418 

.429 

-0027 

.497 

-.3894 

.503 

,547 

-.2320 

.550 

.565 

-.2466 

-.3371 

-.4380 

.600 

-.6574 

.637 

-.2234 

.638 

-.4475 

.650 

-.5317 

.670 

.700 

--1972 

-.2973 

.725 

- ,3519 

.727 

-.2106 

.730 

.750 

-.5136 

-.4969 

.760 

-.3056 

.775 

.793 

.798 

.800 

.834 

*.0404 

--3293 

-.4253 

-.7174 

-.8710 

-.0673 

.839 

-,9139 

.850 

-.3068 

-.3117 

-.3081 

.857 

-.3100 

.062 

.065 

-.9629 

.079 

.900 

.905 

-,4029 

-.3512 

-.2665 

-.2776 

-.3744 

.919 

.950 

-.2676 

-.2393 

-.2020 

1037 

.953 

-.2256 

.955 

,965 

l.OOO 

-.3039 

-.2313 

1961 

-.0930 

-.2491 

-.7032 


'.7152 


*.6777 


-.5919 


*.j:686 


-.5144 


DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  17B2 


ALPHAO'f  6)  - eSTAO  < 5 1 

SECTI'GN  ( niEFT  WJNG  TOP 


ARCn-019  lABT  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  W-mO  TOP 
6.153 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


CRETUO) 


Y/BW 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

x/cw 

.000 

- .5035 

-.8480 

-.0965 

.1349 

.4559 

,3B93 

,3513 

.83B9 

-,5764 

. .010 

-.2081 

-.0334 

,0888 

,0113 

, 0040 

noD 

-.3686 

.080 

- . 1687 

-.0097 

-.0481 

-.0863 

-,1656 

-.5597 

-.4669 

-.8064 

,040 

-.0050 

U97 

.04! 

-.4818 

.D5Q 

-. 1060 

-.3040 

-.4151 

-.4901 

-.6369 

.069 
.080 
.081 
.086 
.OS'* 
.113 
.150 
. 157 
< 153 
.177 
.829 
,B46 
.847 
.850 
.874 
.345 
.368 
.390 
.400 
.408 
.418 
.489 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.785 
.787 
.730 
.750 
.760 
.775 


. 1868 


-.0363 


.0084 

-.8090 

-.3733 

-.8836 


.081:8 


.0018 


-.0765 


-.3451 


.0008 

-.0558 

-.8858 

-.4131 


-.8048 


-.8375 


-.4138 


-.4905 


-.4787 


-.8408 


-.4781 


.6044  -.7856  .0000  -.8870 


.5331  -.8883 


-.8648 


-.3648  -.5080 


-.3988 


-.4351 


.5337 


-.6984 


-.4189 


-.8387 


-.9670 


-.6477  -.7766  -.8788  -.9054 


-.8475 


.9785 


-.8556 


-.7773 


- .6965 


-.6868 


.4695 


-.6538 


-.7307  -.5581 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUALTHi 


DATC  20  OCT  75 


IASI  A --  PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1783 


ARCH -019  IA81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAGt  6)  - H.2H7  BET AO  t 5l  - 6, 153 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BW  .2350  .2990  .3640 

.4270 

,5340 

6730 

,7000 

.8870 

X/CW 

.793  -.0685 

.798  -.4587 

.808 

,234  -.3577 

-.6037 

.839  -.7053 

.650 

,857 

.062 

.865  -.9047 

,079  -.3560 

-.3293 

-.3166 

-.3406 

1918 

.900  -.4054 

-.2787 

-.2482 

.905 

,9I9  -.2940 

,950 

-.2741 

-.2540 

-.2500 

-,0096 

.953 

.955  -.2370 

.965  -.325 I 

-.2394 

1,000 

-,197I 

-.1446 

-.0501 

ALPHAGI  7)  - 6*350  0ETAG  t 1) 

- -4. 

.053 

.9720  1,0000 


-.5608 


SECTION  « ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fRETU17) 


y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

.9780 

x/ew 

,000 

-.3180 

-.1156 

-.0314 

.3719 

.5837 

.5327 

.4723 

.3154 

- S',?  ! 

.010 

-.1852 

-,0237 

,1441 

-.0633 

-.0713 

-.2321 

-.5349 

.020 

-.1601 

.0004 

-.0308 

-.1852 

-.2697 

-.4028 

-.6417 

-.837! 

,040 

,0270 

-. 1945 

,041 

-,3359 

.050 

1000 

-,4495 

-.5534 

-.6723 

-.8400 

,069 
,□00 
,001 
,006 
,09H 
, 1 13 
,150 
. 157 
,163 
,177 
,223 
.246 

,2m 


1519 


,0761 


.0293 


-,0452 


.0170 

.0937 
. 3801 


-.3961 


-.6506 


.0510  -.9754  ,0000  -.8607 


-.5692 


-.7254 


-.6509 


DATE  20  QCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAQULATJON 


PAGE  17B^ 


ARCn-019  IA&!  LVAP(iELHL  SEALED^  LEFT  WING  TOP  CRETUlTi 

ALPHAOt  7)  ^ 6,350  BE T AO  t 1)  - -4.053 

SECTION  ( DiLEFT  WHiNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


y/BW 

x/cw 

.250 

.274 

.345 

.2350 

.2990 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

-.1063 

.429 

.0252 

.437 

.503 

-.4916 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

-.2625 

.638 

.650 

.670 

-*6172 

.700 

.725 

-.2075 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

-.2667 

.793 

.798 

.808 

* l oss 

.834 

.839 

.850 

.857 

.862 

-*1635 

.965 

-*8877 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

-.4882 

.965 
1 .000 

-.2258 

.3640  .4570 


.6374 


-.7446 


-.8630 


-.2154 


,5340 

.6738 

,7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

.9431 

-1.0100 

-.0814 

-.8791 

-.6315 

.9498 

-.9038 

-.8043 

-.6254 


‘.6513 


-.3554  -.7015 


-.8137 


*.6440 


-.6463 


-.2390 


-.5820 


-.5406 


.2613 

.0769 

.4575 
. 1750 
.0972 


-.2845 

-.0034 

-.4094 

-.1641 

-.0591 

-.0065 


-.5545  -.6310 


-.5381 


-.9276  -.5431 


-.2899  -.3695  -*4707 

-.1474  -*5813 

-.0539  -.2449  -.3994 


-*5171 


1208 


-.5194 


■ixr^  hfciirih'V.  r rh-S  L*»<t 


DATE  BQ  OCT  75 


ALPHAOC  7)  - 6. 3^*0 

SECTION  t HLEFT  WING  TOP 


1A81A  " PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11-0 IB  IA01  LVAPtiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
8ETA0  ( B)  • -2.035 


PAGE  1785 


CRETUV7) 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

*2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,8070 

.9780 

x/cw 

-.5080 

.000 

-.3707 

-.1545 

-.0637 

.3383 

.5565 

.4946 

*4398 

,2894 

,010 

-.2123 

-.0459 

. 1312 

-.0594 

-.0669 

-.2295 

-.5342 

,020 

-.1986 

-.0054 

-.0413 

-.1764 

-.2628 

-.3964 

-.6370 

-.8HH6 

,040 

,0177 

-.1920 

.041 

-.3962 

.050 

-*1162 

-.4348 

-.5409 

-.6622 

-.8291 

.069 

-.7588 

,080 

-,6206 

.081 

.086 

.03H 

.113 

.150 

.157 

.1163 

.177 

.2*47 

.250 

,274 

.345 

,362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

,565 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

,727 

,730 

.750 

.760 

.775 


-.1471 


-,0409 


.0163 

-.2590 

-.6045 

-*2792 


-.0863 


.0176 


. 1047 


-.4805 


.0123 

-.0841 

-.3601 

-.6136 


-.3037 


-.5614 


-.7190 


-.8302 


-.2425 


-.7986  -.9510  .0000  -.8968 


-.9062-1,0590  -*9216  -.8854 


-.9394  -.9533 


-.2002  -.6583 


-.2177 


-.6475 


-.2170 


-.2258 


-.5490 


-.5404  -*6331 


-.6660 


-,6455 


-.8368 


-.6312 


-.6539 


.6582 


-.5677 


-.5521 


2862 


9397  -.6199 


DATE  20  GCT  75  lABitA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1 -Q 1 9 IA81  LVAP(ELHL  SEALED 1 


ALPHAGt  71 

■ 6.3H8  BETAO  { 8) 

- -2.025 

SECTION  ( 

HLEFT  WilNO  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270  .5340  .6730  .7800 

.8870 

x/cw 

.793 

.0753 

.798 

-’.2943 

.808 

-.8275 

.034 

1929 

.839 

-.8789 

.050 

-.3319  -.3624  -.4737 

.057 

-.4471 

.862 

.865 

-.9091 

.879 

-.5107 

.900 

-.5099 

1671 

-.5750 

.905 

-.1'938 

.919 

-.2213 

,950 

-.0707  -.2215  -.3971 

.953 

-.0502 

.955 

- . 1232 

,965 

-.2731 

1.000 

-,0186  -.0998 

-.5126 

LEET  mm  TOP 


.9730  I, 0000 


-.5279 


PAOL  17 


(PE  TUI  71 


ALPHAO(  7)  » B.34H  BETAO  ( 3)  - .010 

SECTION  t llLEri  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

X/GW 

.000 

-.4064 

-.2046 

-.1260 

.2830 

. 010 

-,2534 

-.0896 

, 0944 

,020 

-.2195 

-.0323 

- . 0646 

,040 

-.0106 

-.1980 

,041 

*,4449 

.050 

-.1293 

.069 

.080 

. 081  - , 3773 

.006  -.OOHH 

,09^  -.0929 

.113  -.I37»t 

.150 

.157 

.163  -.0896 

.177  -.5H60 

.229  .0113 

.246  -.3463 

.247  -.0562 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

I. 0000 

.5304 

-.0715 

1050 

,4575 

-.0726 

-.2605 

.3994 

-.2374 

-.3950 

,2579 

-.5360 

-.6398 

-.6306 

-.8574 

-,4304 

-,6071 

-,5353 

-,6525 

-.8224 

-.7855 

-.7770 

-.9321 

.0000 

-.9211 

-.6885 


DATE  30  OGT  75 


IASI A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1707 


ALPHAOt  7) 
SECTION  C 

Y/ew 

X/CH 


ARCn-OlH  lABl  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
• 6*34H  0ETAO  ( 3)  • *O1'0 

DLEFT  WING  TOP  OEPENOENT  VARIABLE  GP 

,2350  .2990  .36^0  .4270  .5340  .6730  .7900  .8870  .9720  l.OOOO 


(RETU17) 


.250 

-.8742 

.274 

-.6950 

.345 

.362 

-.1028 

.390 

-.5940 

.400 

- . 9142 

.402 

-.7926 

.418 

.429 

.0096 

.497 

-.4715 

.503 

.547 

-.2594 

.550 

-.leio 

.565 

-.2580 

.600 

.637 

-.2275 

.638 

-.5905 

.650 

.670 

.700 

-.2100 

.725 

-.2409 

.727 

-.2674 

.730 

.750 

.760 

-.2907 

.775 

-.9281 

.793 

.0427 

.799 

-.3152 

.808 

-.8829 

.834 

-.2203 

.839 

-.0953 

.850 

-.3136 

.857 

-.4187 

.862 

.865 

-.9347 

.879 

-.4979 

.900 

-.4902 

-.2009 

.905 

-.21 05 

.919 

-.2363 

.950 

-.1124 

.953 

-.1130 

.955 

-.1573 

.965 

-.2827 

1.000 

-.0420 

-.8742  -1.0457  -.9296  -.8911 


-.0440 


-.6573 


-.6402 


-.6592 


.6612 


-.6430 


-.4910 


-.5817 


-.5328  -.6312 


-.5616 


-.5342 


-.0692 


-.5518 


-.4914 


? rti-i 


DATE  SO  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


FACE  178B 


ARCn''01'9  lABl  LVApfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU17) 


ALPHAOI  71  • 6.3*40  BETAO  t H)  - E.G76 


SECTION  ( MLEET  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 


X/CW 
.000 
.010 
.020 
.0*40 
.0^1 
.050 
.069 
.000 
.081 
.086 
.09*4 
.113 
.150 
. 157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
,418 
.429 
.497 
.503 
.547 
,550 
.565 
.BOO 
,637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.2350  .2990 

.4441  -.2652 

-.2811 
-.2334 

.5041 

-.131  I 


“,0909 

1446 

-.0023 

-.0651 

- . 1070 

.0040 

-.4560 

-.2555 

-.5550 

-.2355 

-.2624 


,3640 

.4270 

-.1813 
-.1060 
- , 0474 
-.0215 

,2405 

,0604 

-.0005 

1962 

“,0152 

-.3671 

- . 0928 

-.5361 

-.3170 

-.6618 

-.5765 

-.7379 

-.2738 

-.2391 


-.3326 


.5340  .6730 

.4766  .4333 

-.1460  -.0752 

-.2580  -.2643 

-,51B1  -.5279 

“,6028 

-.7597  -.9062 


-.0273  “1.0280 
-,8714  -1.0135 


-.2170  -.5952 


-.3935 

-.2748 

-.0994  -.8813 


,7800 

.8070 

.3654 

.2184 

-.2309 

-.5440 

-.3982 

- , 6404 

-,6400 

“,8283 

.0000 

-.97>t9 

-.SHH6 

-.9H08 

-.8753 

-.6656 

-.6449 

-.5185  -.6237 


.9720  1.0000 

-.6859 

-.8663 

-.7780 

-.6970 

-.6715 

-.6507 

-.6696 

-.5965 

-.5727 


DATE  20  OCT  75 


UeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  t7B9 


ARCU-019  1A81  LVAPCELHL  SEALED!  LEPT  WiiNG  TOP 


tRETU17) 


ALPHAOt  7) 

• 6.340  BET AO  t 4) 

- 2 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

X/CM 

,793 

.0025 

.798 

-.3698 

.808 

-.8928 

.834 

-.2604 

.039 

-.9260 

.850 

.057 

-.3671 

.862 

.865 

-.9527 

.879 

-.4384 

.900 

-.4959 

.905 

-.31 118 

.919 

-.2f 19 

.950 

.953 

-.2386 

.955 

1945 

.965 

-.31 18 

I.  000 

- . 1588 

ALPHAOt  7) 

6.335  BET  AO  t 5) 

^ 4 

SECTION  C 

DLEPT  WING  TOP 

Y/BM 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

X/GV4 

.000 

.4641  -.2970  -.1858 

.1875 

. 010 

-.2737  -.1088 

.ones 

.020 

-.2237  -.0513 

-.1006 

.040 

-.0385 

-.2013 

.041 

-.5205 

.050 

-.1374 

.069 

.000 

.081 

-.3495 

.086 

-.0276 

.094 

-.0940 

.113 

-.1407 

.150 

.157 

,163 

-.0983 

.177 

-.5255 

.229 

-.0076 

.246 

-.2942 

.247 

-.0580 

.076 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,53H0  .6730  .7000  .0870  .9720  1.0000 


-.2926  -.2869  -.4236 

-.5440 

-.2522  -.5440 

-.2046  -.1761  -,32S9 

-.0785  -.4496 

123 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

,4374 

.4028 

,3282 

.I71H 

-.7579 

. 1 Bl  1 

-.1001 

-.2682 

-.5799 

.2077 

-.2802 

-.4184 

-,B7B9 

-.8859 

.5352 

-.5456 

-.6650 

-.SH'+O 

-.7579 

.6069 

.7605 

-.8830 

.0000 

-i.oias 

-.7006 


date:  2G  OCT  75 


IA8tA  - PRESSURE  f>GURCE  DATA  TABULATION 


ARClt-019  IA0I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  CRETU17) 

ALPHAO(  7)  - 6.335  BETAO  t 5)  - H.123 


SECTION  < DLEFT  WilNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/SW  .2350  .2990  ,3640  .4270  ,5340  ,3730  .7000  ,8070  .9720  l.OOOO 


x/cw 

.250 
,274 
. 345 
.362 
,390 
,400 
.402 
.413 
.429 
.497 
.503 
.*^47 
.550 
.565 
.600 
,637 
.630 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.834 
.833 
.850 
,857 
.862 
,865 
.079 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1. 000 


-.0038 


“.2481 


-.4951 


-.2577 


- . D48 1 


J040 


“,79GI  -1.0060  -1.0350 

-.6355 


-.9449 


-.6857 


-.5390 


-.8234 

-.6828 


-.9795 


-.9173 


-.6592 


-.4342 


-.6827 


-.3433  -.4998 

-.2930 


-.2573 


-.6709 


-.2364 


-.6335 

-.280il 

-.3312 


-.6257 


- . 3735 


-.5070  -.6406 


-.8333  -.8794 


-.5860 


-.4264 

-.9042 

-.3175 

-.9624 

-.2959  -.2827  -.3889 

-.3205 

-.5722 

-.9539 

-.3995 

-.4595  -.2690  -.5051 

-.3202 

-.2692 

-.2197  -.2053  -.2529 

-.2624 

-.2143 

-.2023  -.1206  -.4004 


DATE  20  OGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


PAGE  179! 


(RETUIP! 


( 17  OCT  75  ) 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF 

- 2890.0000  SQ.FT, 

XMRP  « 

976.0000 

IN.  XT 

MACH  • 

1 . J 00 

RN/FT  ■ 

2.250 

LREF 

- 1297,0000  INCHES 

YHRP  » 

.0000 

IN.  YT 

ELV-IB  - 

10.000 

ELV-t»  • 

4,000 

8REF 

- 1.297.0000  INCHES 

ZHRP  « 

400.0000 

IN.  ZT 

RUDDER  • 

.000 

SPDBRK  - 

.000 

SCALE  - .0300  SCALE 


ALPHAOt  1)  • -6.223  BET AO  ( 1)  - .032 

SECTION  i ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/GW 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
,247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.630 
,650 
,670 


.2350  .2990 


-.324^1  -.2296 

-.2391 
-.2543 

-.3309 

-.1769 


-.1102 

-.2934 

-.0787 

1286 

.1373 

.0490 

-.0709 

.0481 

«0093 


.3640  .4270 

-.0530  .3336 

-,0V9H  .4253 

.0210  .3343 

.0522  .3255 


.2232 

.1920 

.2680 

.0050 

.0707 

-.1084 

1006 

-.0604 


.1480 

.1786 


.5340 

,6730 

.4672 

.5364 

.4675 

,3523 

.5170 

,4397 

.2896 

.2740 

.1362 

-.0519 

-.0243 

-.1750 

-.1317 

.0382 

-.0162 

.0649 

-.0591 

.7800  .8070 

.2893  .2952 

.5118  .4757 

.4526  .4491 

.3017  .3080 

.GOOD  .or^o 

-.1811  -.2180 
-,2555 

-.2743 

1805 


.9720  l.OOOO 

-.1497 

-.1376 

-.1749 

-.2119 

-,1625 

-.1369 

-.1700 

-.2794 


date:  ao  ocr  75 


IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 


PAGE 


ALPHAG(  I) 
SECTION  ( 
Y/aw 
x/cw 


ARCll-GtS  lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WTNO  TOP 
- -6,283  BETAO  t U - .038 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,8350  ,8990  .36HQ  .4870  ,53H0  .6730  .7000  .8870  .9780  l.OODO 


.700 

.20!  1 

-.0283 

.725 

.0509 

.727 

.1900 

.730 

.750 

.760 

.0356 

,775 

-.4759 

-.4904 

.793 

.8870 

.790 

-.0181 

,808 

- . 4773 

,834 

.839 

,850 

.057 

.0366 

-.5086 

- , 4934 

-.4873 

-.3653 

,062 

.865 

-.5843 

,879 

-.4800 

,900 

-.3744 

-.4968 

,905 

-.5050 

.919 

-,4365 

.950 

-.4392 

-.3913 

,953 

-.4343 

,955 

.965 

1.000 

-.4096 

-.4033 

-,8318 

-.4605 

- . 3090 


-.3177 


ALPHAOI  8) 
SECTI'GN  ( 
Y/BW 

X/CW 

.000 

.010 

.020 

.040 

,041 

.050 

.069 

.080 

,081 

,086 

.094 

.113 


>4.189  BETAO  ( U - -4.089 


DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.0518 


. 1989 


, 1498 


-.1862 


-.0904 


.8175 


-.0489 


-.0946 


-.4345 


.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

.8684 

-.1177 

- . 0308 

.4487 

,507! 

.5169 

.4781 

.5186 

-.1019 

-.1406 

-.0107 

.4807 

,5292 

.5587 

.5389 

.4583 

-.1693 

-,0008 

. 4077 

.4292 

.4309 

.4313 

.4118 

- . 0649 

.0150 

,3000 

.2604 

- . 1457 

.81 33 

.8059 

.8185 

.2074 

.1376 


fRETUlB) 


DATE  80  OCT  75 


tASlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  )793 


ALPHA© ( 8) 


189 


BET AG  t n 


ARC  11 -019  IA81  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
-4.089 


tRETUiei 


SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

5 

y/BM 

.83SQ 

.2990 

,3640 

.4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.8070 

,9730  1.0000 

\ 

x/cw 
. ISO 
.157 
.163 
.177 
.229 
.246 

*.0493 

,2480 
. Q09-1 

-.0589 

-.1765  - 

, 1005 

.0000 

-.1336 

-,3116 

,S47 

.esQ 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.799 

.800 

.034 

.039 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 


-.1320 


-.2213 


-.2940  -.3151  -.3079  -.3317 


. 1204 


-.3880 


- . 1872 


-.4265  -.4882 


-.3440 


-.5688 


.0419 

.0152 


-.1351 


-.1140 


-.4546 


.1089 


.0448  -.1043 


. 1913 


.1546 


-.5274 


-.0684 


, 1543 


, 1090 


.0635 


.0236 


-.6354 


.0621 


-.3^  -.3452 


-.4836 


.2800 


-.4402  -.4784 


.0571 


.0128 

-.4722 


.4559 


-.4647 


-.4532  -.3043  -.1390 


-.4944 

-.3419 


-.3379 


-.4343 


-.4033 


.4613 


-.0674 


DATE  20  OCT  75 


IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATl'ON 


PAGE  1794 


ALPHAO'l  2)  - -4.129  SET  AO  C n 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


ARCH -01 9 IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-4.D89 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUI0) 


Y/BW  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.919 

-.4062 

. 950 

-.3557  - 

.3205 

-.0149 

.953 

-.4119 

. 955 

-,3775 

. 985 

-.4178 

; 1 , 000 

-.2802 

- 

.3828 

-,2204 

1 ALPHAOt  2)  « -4. 

111  SETAO  ( 2) 

• 

.021 

; SECTION  ( DLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.0070 

.9720 

x/cw 

,000  -.3004 

-.2358 

-.0452 

,3755 

.5042 

.4114 

.3631 

.4196 

-.1261 

.010 

-.2554 

-.0177 

.4095 

.4777 

,4787 

,4630 

.4456 

. 020 

- . 2763 

.0146 

.3498 

.4016 

.3752 

.3745 

.3926 

-.1113 

. Q4D 

.0450 

.2642 

.041-. 3256 

. 050 

-.1946 

.2088 

.1817 

, 1909 

,2261 

.069 
.080 
. 081 
.086 
.094 
. 113 
. 150 
. 157 
, 163 
.177 
.229 
.2H6 
.247 
.250 
.274 
,345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,429 
.497 
.503 
.547 


*.2905 


.1300 


.1712 


. 1465 


.0563 


.1737 


- . 1472  - . 1569  ,0000  - . 0760 


-.0608 


.1483 


.2255 

.0105 


-.3154 


-.0483 


-.1883 


,2616  -.3067  -.2671  -.3030 


MH5 


-.3174 


-. 1665 


-.2911 


-.0448  -.2780 


-.4527 


,0499 

.0134 


1495 


-.1035 


-.3022 


DATE  2Q  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1795 


ARCl 1-012  uei  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlSJ 


ALPHAGI  2) 

- -4* 111  BETAO  ( 21 

w 

SECTION  t 

DLEFT  WIND  TOP 

Y/BU 

*2350  *2990  .3640 

.4270 

X/CW 

,550 

.565 

. 1226 

.600 

,637 

. 1475 

,630 

-*14B7 

,650 

*670 

.700 

, 1732 

.725 

.727 

. 1526 

.730 

.750 

.760 

,0174 

,775 

*793 

,2583 

.790 

-.0387 

.806 

-.4910 

.834 

.0145 

.839 

-.5090 

,850 

.857 

-.5035 

.852 

.865 

-.5237 

.879 

-,4757 

.900 

-,3700 

.905 

-.4993 

*913 

-.4385 

.950 

.953 

-,4316 

.955 

-.4069 

.965 

-.4179 

1,000 

-.2307 

ALPHAS  2) 

- -4,065  BETAO  ( 3) 

m V 

SECTION  t 

I > LEFT  WING  TOP 

Y/6W 

.2350  *2990  ,3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.3561  -.3450  -,0009 

.3196 

,010 

-.3548  ,0361 

,3324 

,020 

-.3487  .0759 

.2974 

.040 

.0927 

,2475 

*041 

' 4186 

.0^l 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.•r.340 

*6730 

.7800 

*8870 

.9720 

1.0000 

. 0573  - 

.0497 

-.2167 

.0355 

,0253 

-.1815 

-,2685 

-.2901 

-.2477 

-.2495 

-.4852  - 

,4961 

-.4952  - 

*3744 

-,2519 

-.0937 

-.5019 

-.0497 

-.4333  - 

,3801 

-.1168 

- 

*4600 

-*4183 

129 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.5340 

.6730 

*7000 

,8870 

.9720 

1,0000 

.4430 

.4369 

.3531 

,3497 

,4405 

,3534 

.2995 

.4341 

,3641 

,3088 

,3874 

.3547 

-.1524 

-.1484 

uiwiir  i/i  -e 


DATE  £0  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURGZ  DATA  TABULATION 


PAGE  t79S 


ARCtl‘019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETUlS) 

ALPHAOC  -4.085  BETAQ  I 31  « 4.129 


SECTION  r lliLErr  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


,£350  .2990  .3640  .H27G 


X/CW 


,050 

1991 

.069 

.030 

.081 

. 1659 

.086 

. 1675 

,094 

- . H686 

.113 

-.3629 

.150 

.157 

. 163 

.2217 

.177 

-.0057 

.229 

-.one 

.246 

.0594 

.247 

-.1555 

.250 

,274 

1004 

.345 

.362 

, 1277 

.390 

-.0853 

.400 

.402 

.418 

-.0984 

,429 

.0890 

.497 

-.0556 

.503 

,547 

.0458 

.550 

.565 

.1002 

.600 

.637 

.638 

-,0390 

. 1294 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

,730 

.1302 

.1473 

.750 

.760 

-.0188 

.775 

.793 

.2396 

.799 

-,0BB2 

.808 

-.5059 

.034 

-.0111 

.839 

-,5351 

,5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

1.0000 

. 1 B54 
.0916 

. 1913 

.2121 

.2107 

-.2054 

-.0715 

-.0732 

.0000 

-.0658 

-.2927 

-.1765 

-.2259 

-.2355 

-.2796 

-.1614 

-.0368 

-.0448 

-.2739 

-.1868 

-.1238 

.0244 

-.0800 

-.2874 

.0044 

-.0661 

-.2004 

-.2833 

-.3343 

-.3349 

-.2495 

-.5053  -.51:57 


DATE  ao  OCT  T5 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATt'ON 


PACE  1797 


ARCI 1-019  lABl  LVAPt'ELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  fRETOlBi) 

ALPHAOt  ai  - -‘♦.0B5  BETAO  C 3)  » H,  129 


I 

i 

S.' 

r 

h 

I 

u 

I 


SECTION  t 

ULEPT  WING  TOP 

Y/BM 

.2350  .2990 

• 3640 

.4270 

X/CW 

.850 

.957 

-.52V4 

,BB2 

.BBS 

-.5500 

.679 

-.5056 

.900 

-.3936 

.905 

-.6908 

.919 

-.4480 

,950 

.953 

-.6087 

,955 

-.4058 

,965 

-•3923 

1.000 

-.2892 

ALPHA01  3) 

- .045  BETAO  ( n 

* -6 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  ,2990 

.3640 

.4270 

X/CN 

,000 

-,2137  -.0840 

-.0206 

,5391 

.010 

-, 1214 

-•0300 

.4538 

.020 

1487 

-.0209 

.3136 

,040 

-.0149 

, 1704 

,041 

-.1880 

.050 

-.1059 

.069 

.060 

.081 

-.0075 

.086 

. 1623 

,094 

-, 1544 

,113 

-.1039 

, 1'50 

, 157 

. 163 

.1701 

.177 

-.2300 

.229 

-.0560 

.246 

-.MBS 

.247 

- . 1554 

.250 

.274 

-.3064 

.345 

,362 

.0793 

.390 

-.3068 

n^PENOENT  variable  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.BTao  1.0000 

.5217 

-.4058 

-.3172 

, iota 


-.53GH  -,1333 

-.H8B9  “,HI67  -.2808 

-,4327  -,4633 

.157 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

,7349 

.7060 

.E9B4 

,6647 

• 0901 

.4134 

,4655 

.4171 

.2332 

• 2932 

,2917 

.8604 

, 1661 

-,1479 

.0362 

,0228 

.001  a 

-.0590 

-.2358 

.1468 

.3503 

-,3569 

.0000 

-,3248 

-.4540 

.4704 

-.5219 

-.5237 

-.5150 

-,5966 


DATE  eo  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TA9ULAT1GN 


PAGE  1790 


ARCM-Q19  tABl  LVAPlELHL  SEALEOi  LEFT  WING  TOP 


IRETUIB) 


ALPHAGf  3)  - .0H5  BETAO  ( 1)  - -6.157 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

,2990 

.3640 

.4270 

,5340 

,6730 

,7800 

,8870 

X/GW 

.HOO 

-,5224 

-.6589 

-.7113 

i. 

.402 

-.4345 

.418 

.429 

.0436 

.497 

- . 1904 

.503 

i 

.547 

-.0591 

i 

,550 

-,4143 

-,65T5 

\ 

.565 

1 

.600 

-.6921 

f 

.637 

-,0365 

.630 

-.2622 

.650 

-.6775 

r 

.670 

f‘ 

,700 

-.0424 

-.4046 

.725 

.0290 

.727 

-.2315 

1 

,730 

i 

.750 

-.6046 

-.6567 

,760 

.0137 

.775 

-.4981 

-.4283 

.793 

.2203 

{ 

.798 

,0007 

.808 

- , 4452 

1 

.834 

.0648 

1 

.839 

-.4718 

.850 

-.4330 

-.2709 

-.4645 

.057 

-.4361 

ft 

.862 

j 

,065 

-.4944 

't: 

.879 

-.4495 

i! 

.900 

-,3513 

-.4267 

-.3845 

F- 

.905 

-,4553 

.919 

-.4156 

,950 

-.2812 

-.2501 

-.2746 

.953 

-.3969 

.955 

-.3953 

.965 

-,4375 

t.ooo 

-.1543 

-.2585 

-.3604 

.9720  1.0000 


.3672 


.6981 


-.9251 


.83H0 


-,9777 


DATE  20  OCT  75 


ALPHAOC  3) 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC U “01 9 IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.0^9  BETAO  ( 2)  » “M.107 


PAGE  1799 


SECTION  ( 11 LEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.53H0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.2243 

-.1255 

-.0404 

.5056 

.7036 

.6707 

.6565 

.6286 

.0479 

.010 

1600 

-.0449 

,4291 

.407H 

4566 

.4078 

.2360 

.020 

-.1854 

-.0329 

.3017 

.2948 

.2900 

.8561 

. 1665 

-.1650 

.040 

-.0033 

, 1682 

.041 

-.1959 

.050 

-.1475 

.0S30 

.0324 

.0071 

-.0493 

-*0778 


,1657 

-.0975 

-.2637 


-.1863 


1267 


' , 3168  - , 3331  .0000  - , 3266 


- , H 1 8H  - . 50H2  -.5177  -.5111 


-.5  ms  -.62H5 


-,H506 


-.5022 


IRETUIB) 


*.397H 


-.0923 


•-Mt07  -.6012 


-.685H 


-.0100 


-.6806 


-.1935 


-.9075 


.6578  -.7350 


-.4433 


-.8523 


DATE  BO  OCT  75 


lAeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  leoo 


ARC  11-019  1A91  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  (RETUI'B) 

ALPHAOt  3)  • ,049  BETAO  t 2)  - -H.107 


SECTION  ( ULEFT  WiINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

X/GW 

.793 

.2GB5 

.798 

-.0171 

.008 

-.4596 

.034 

.0399 

.839 

-.4832 

.850 

-.4678 

.3209 

-.1598 

.857 

-.4653 

.062 

i .065 

-.5028 

.879 

-.4557 

.900 

-.3630 

-.4673 

: .905 

-.4665 

i .919 

-.4296 

.950 

- . 3375  - 

.2902 

-.0479 

.953 

-.4185 

.955 

-.4004 

.965 

- . 4444 

1,000 

1843 

- 

.3190 

ALPHAO(  3) 

- 

052  BETAO  t 3) 

m w 

.012 

SECT  I ON  i 

ULEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

X/GW 

.000 

-.2113 

- . 2475 

-.0660 

.4213 

.6031 

.5540 

.5439 

.010 

-.2743 

-.0518 

.3594 

,3586 

.3993 

.3709 

.020 

-.2749 

-.0153 

.2594 

.2620 

.2510 

.2370 

. 040 

,0270 

. J'52D 

t .041 

-.2858 

.050 

-.2350 

.0452 

.0156 

.0066 

.069 

.000 

-.1326 

i . 00 1 

.0020 

.066 

.1454 

i .094 

-.2148 

i .113 

-.2492 

. 150 

-.2908  - 

. 3400 

.0000 

. 157 

. 163 

. V592 

.177 

-.1517 

t . 229 

-.0834 

.246 

-.0794 

.247 

1965 

.B870  .9720  1.0000 


-.9735 


-.3354 


-.2897 


.8870  .9720  1.0000 


.5452  -.0138 
.2227 

.1631  -.1852 


-.0412 

-.2583 


-.3240 

-.4581 


OlIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAXJTV 


DATE  £0  OGT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl  1-019  lA9il  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  HINO  TOP 
ALPHAOt  3)  • *055  BETAO  t 3)  • -.012 

SECTION  ( IILEFT  Ml NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/ew  .2350  .2990  .36»*0  .H270  .53*+0  .6730  .7800  .0070  .9720  1.0000 

x/ew 

50  -.3870  -.H655  -.^829  -.5002 

74  - . 2B63 

-.5559 


PAGE  IBOl 


.250 

.274 

.345 

.362 

.0812 

- . 2B63 

-.3870 

-,4655 

.390 

-.2440 

.400 

-.4914 

-.5717 

.402 

-.4101 

.4  IB 
.429 

.0643 

.497 

1564 

.503 

.547 

-.0389 

.550 

-.0843 

-.4800 

.565 

-.0021 

.600 

.637 

.0487 

.638 

-.2343 

.650 

.670 

.700 

,0418 

-.0507 

.725 

-.0148 

.727 

-.0006 

.730 

.750 

,760 

-.0102 

-775 

-.4934 

-.5459 

.793 

. 1959 

.798 

-.0622 

.808 

-.4098 

.834 

-,0135 

.839 

-.5153 

.850 

-.4881 

-.3201 

.857 

-.5077 

.862 

.965 

-.5278 

,879 

-.4736 

.900 

-.3815 

-.5112 

.905 

-.5061 

.919 

-.4489 

.950 

-.4169 

-.3539 

.953 

, 

-.4341 

,955 
.965 
1 .000 

-.4212 

-.*♦185 

-.1938 

-.3963 

■*692*t 


-.4320 


-.6500 


.6292 


-.5393 


-.81 19 


-.2526  -.4131 


-.8777 


-.8143 


-.2824 


(RETU18) 


-.3249 


-Tf  i'  C - ' 


DATE  20  OCX  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IBOB 


ARC  11 -D 19  1A81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlB) 


ALPHAOr  3)  ,069  BETAO  ( - 4.10H 


SECTION  t lliLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y4BW 

X/CW 
,000 
,010 
,020 
,040 
.041 
.050 
.069 
.060 
.081 
.086 
,094 
, H3 
, 150 
, 157 
. 163 
, 177 
.223 
,246 
.247 
.250 
.274 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
,503 
,547 
,550 
,565 
.600 
,637 
,630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
.775 


,2350  .2390 

-,2971  -.3637 

-.3905 
- . 38 1'6 

"*3062 

-,3092 


-.2147 

-.3567 

.0171 

-*2014 

,0941 

*1051 

-*U77 

.0011 

-.1794 

*0713 

.0408 


.3640  .4270 

-.0560  .3520 

.0178  .2309 

*0702  ,2166 

,0919  .1419 


.0301 

, 1395 
. 1440 

-.1176 

-.0201 

-.2295 

-.1983 

-,33ie 


.0360 

.0571 


-.0501 


*5340 

.6730 

.5638 

,3312 

.2466 

.4861 

,3467 

.2147 

*0529 

.0040 

-.0873 

-.2571 

-,3010 

-,3272 

-.3058 

-*4081 

-.5028 

-,0299 

-.1165 

-.0295 

-*0853 

-.5189 

-.5297 

.7000 

,0870 

.4607 

.4668 

.3170 

. 1848 

,1951 

.1312 

-,0094 

-.0569 

.0000 

-.3077 

-.4081  -.4825 

-.6346 

-.5591 

1717 

-*2969  -,3138 


,9720  1,0000 

- , 0806 
-,2166 

-.2843 

-.4681 

-*5'’2 

**4700 

-.6751 

-.8198 

-.8691 


A'  ? J.I  iff  9UMV  V i I 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1603 


ARC n -019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlB) 


ALPHAOC  3)  • ,069  BET AO  i ^) 

SECTION  ( I ) LEFT  WING  TOP 
Y/BM  .2350  .2990  .36^0 

x/cw 


.793 

. 1847 

.798 

.809 

-.1060 

.834 

-.0486 

,839 

,850 

,057 

,868 

-.5397 

,865 

-.5670 

,879 

-.4898 

,900 

.905 

-.3941 

.919 

.950 

.953 

-.4453 

.955 

-.4118 

.965 

1,000 

-.3999 

ALPHAOC  3)  - ,076  BETAO  t 5) 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 
Y^BW  ,8350  .8990  ,3640 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,5130 

.5815 

-.5380 

-,4883 

-.8758 

.5806 

-.5400 

-.0936 

.4583 

-.4886 

-.4090 

-.1451 

. 1909 

-.3411 

-.4569 

- 6.168 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
.4870  .5340  .6730  .7800  ,B07O 


.9780  1.0000 


-.3810 


,9780  1,0000 


X/CW 
,000 
, 010 
.080 
.040 
.041 
.050 
.069 
.060 
.061 
.066 
.094 
. 1 13 
, 150 
. 157 
. 163 
,177 
.829 
.846 
.847 


-.3347 

-.4811 

-,4855 

-.8008 


-.4393 

-.4556 

-.4377 

-.3371 


-.8159 


.0666 


.0068 
.0480 
.0705 
, 0791 


.1173 


, 1439 


-.0055 


.3045 

,5836 

,4548 

.4308 

,4896 

-.0994 

.8491 

,3076 

,3315 

.8998 

.1784 

. 1847 

.8881 

.8064 

. 1858 

. 1846 

-,8184 

, 1848 


.0551 


-.0809 

.0309 


,0084  -.0045  -.0515 

-.8783 


-.2298  -.8758  .0000  -.8008 

-.4419 


-.0997 


DATE  aa  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1804 


>1-1 


ALPHAO^t  3) 
SECTION  t 
Y/BW 


ARCH *01 9 IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
- *076  BETAO  ( 51  " 6*162 

DLEFT  WliNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/GW 

,250 

*27H 

,345 

*362 

.390 

.400 

*402 

,418 

,429 

,497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

*637 

.638 

.650 

*670 

*700 

.725 

*727 

.730 

*750 

*760 


-.2024 


*0962 


-*1763 


-,2858 


5340 

,6730 

.7800 

*8870 

.9720  1.0000 

3013 

-*3697 

-.3894 

-.4396 

-.4911 

3640 

-.4439 

-*5798 

. 1 1 28 


-*4595 


-.1105 


.0024 


-.5200 


.0303 


-.0279  -.1002 


-.1824 


.0571 


-.4302 


-*1996 


*0673 


.0390 


-.0397 


-.0988 


-.4103 


-.0723 


-*3249  -.2497 


-.8206 


*775 

-.5284 

-.5278 

,793 

. 1802 

.798 

-.1106 

,008 

-.5195 

,634 

-.0514 

.839 

-.5475 

.850 

-.5374 

-.3912 

.857 

-.5226 

*862 

.865 

-*5703 

.879 

-.4980 

*900 

-.3894 

-.5455 

,905 

-.5215 

.919 

-.4415 

.950 

-.4590 

-.4139 

.953 

-.4504 

,955 

-.4096 

.965 

-.4054 

1.000 

-. 1855 

-.3556 

1613 


-.1017 


-.4206 


{RETUiei 


.1 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OB  POOR  QUALTrX 


DATE  aO  OGT  75 

ALPHAOt  m • 

SECTION  i I ) LEFT  Ml NO  TOP 


IA81A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! : -019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
BETAO  t n - -H.085 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1905 


(RETUIB) 


Y/9W 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9720 

! X/CU 

.000 

-.2005 

-.0821 

-.1647 

.4501 

.6618 

,6670 

.6435 

.5471 

1609 

1 .010 

-.1355 

-^.1365 

.2783 

,1072 

.2290 

. 1430 

-.0838 

.020 

-.1531 

-.0980 

. 1.219 

-.0103 

.0572 

-.0069 

1698 

-.4929 

.040 

-.0654 

-.0129 

1 .041 

-.1514 

. 050 

-.1629 

-.2510 

-.1829 

-.2379 

-.3423 

1 .069 

-.5175 

.080 

-.3286 

!:  ..081 

1954 

.086 

.0185 

i .094 

-.2136 

.113 

-.1383 

. I SO 

-.5311 

-.5448 

,0000 

-.5496 

. 157 

-.6673 

. 163 

.0607 

.177 

-.3300 

.229 

1362 

.246 

-.2052 

.247 

1731 

.250 

-.5911 

-.6828 

-.6878 

-.6758 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 


,0133 

-.0898 

-.3289 


.0357 


-.2349 


.3602 


-.45:13 


-.5329 


-.2650 


.8007 


-.6453  -.7843 


-.6245  -.7704 


.8196 


-.7375 


-.8907 


-.2004 


-.7675 


-.7798 


-.2617 


1004 


-.6930 


-.9541 


DATE  eO  OCT  75 


lAS'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1806 


ARCH -01 9 lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUlB) 


ALPHAOt  HI  « H*aS0  BETAO  f 1)  « -H.085 


SECTION  t HLEFT  WitNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/8W 

.8350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

.793 

.790 

-.0705 

.008 

-.4570 

.834 

,0191 

.839 

.850 

,857 

.862 

.866 

-.5216 

-.49^i4 

-.4544 

.879 

-.4819 

.900 

.905 

.919 

.950 

-.3849 

-.4375 

-.6813 

.953 

-.6195 

.955 

.965 

UOGO 

-.4266 

-.4114 

-.2214 

.53H0  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 

-.HS£8  -.5672  -,5550 

-.952H 

-.H150  -.5226 

-.55H3  -.2976  -.4685 

-.1966  -.4999 


ALPHAOt  4)  - 4.253  BETAO  f 21  = .000 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/cw 
.000 
,010 
,020 
.040 
,041 
,050 
.069 
-080 
, 081 
.086 
.094 
.113 
.ISO 
.157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 


2350 

,2990 

.3640 

>37h 

-.2192 

-.2449 

-.2811 

1893 

- 2878 

-.1159 

-.0725 

2B21 

-.2729 

.0510 

-.2851 

2506 

-.1051 

.0568 

.4270 

.5340 

.6730 

.3567 

,6165 

.5929 

.2105 

. 1510 

.2106 

.0918 

,0520 

.QH8I 

-.0221 

1519 

-.1817 

-.3106 

1543 


-.4614  -.5297 

-.2098 


.7800 

.8870 

.9720 

.5741 

.4935 

-.2275 

.1322 

-.0877 

-.0090 

-.1687 

-.4963 

-.2351 

-,3331 

-.5200 

.0000 

-.5364 

-.6543 


-.2540 


181 1 


l.OOOO 


DATE  20  OCT  75 


(ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1807 


ARC  11-019  IA81  LVAP(ELHL  SEALED I LEFT  WINO  TOP 


(RETU181 


ALPHAOl  H)  - H.253  BET AO  t 2)  - .000 


SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/SW 

.8350  .8990 

,36H0 

,*+870 

x/cu 

.esG 

-.H0H3 

.3H5 

,362 

,OHHO 

.390 

-.3383 

,^00 

.*+02 

-.5003 

.Hie 

.H29 

.0650 

.H97 

-.8207 

.503 

,5H7 

-.0915 

.550 

.565 

1681 

.600 

.637 

-.1H07 

.638 

--3159 

.650 

.670 

.700 

-.IIH3 

.725 

.727 

-.3003 

,730 

.750 

.760 

-.08SH 

.775 

.793 

. 1 65H 

.790 

-.0958 

.800 

-.H905 

.03H 

-.0130 

.039 

-,53Hl 

.050 

.657 

-.5057 

.062 

.865 

-.5523 

.079 

-.5050 

.900 

-.3905 

.905 

-.5871 

.919 

--H679 

.950 

-953 

-.5413 

.955 

-.H8H5 

-965 

-.H208 

I.  000 

-.1560 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9780 

t.OOOO 

-.5350 

-.6311 

-.6613 

-.6625 

-.7020 

-.5955 

-.7855 

-.8079 

-.8568 

-.7937 

-.4630 

-.7116 

-.7713 

-.1094 

-.8109 

-,7745 

-.9343 

-.6085 

-.7320 

-.9402 

-.5165 

-.5106 

--5816 

-.3905 

-.4396 

-.9451 

-.5198 

-.4781 

-.3475 

-.3453 

-.1955 

-.191 1 

--4421 

DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PASS  1808 


ALPHAOt  H)  ■ H,eS5  BETAD  ( 31 
SECTION  ( nLEPT  WING  TOP 


ARCn*0l9  1A81  LVAP(ELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP 
H,  115 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETUIB) 


Y/ew 

• 2350 

• 2990 

. SSI+O 

.4270 

,5340 

• 6730 

.7800 

.8970 

• 9720 

x/cw 

.000 

-.2120 

-.3904 

-.a  IBS 

.2618 

.4874 

.5312 

.5102 

• 4328 

-.3018 

.010 

-.4351 

-.0847 

. 1570 

.0509 

. 1723 

.0976 

-•1060 

.020 

-.4202 

-.01 E7 

.0735 

-,0302 

.0229 

-.0305 

-,1880 

-.5131 

• 040 

.0107 

-.0003 

.041 

-.3341 

. 050 

-.3694 

-.1377 

-. 1880 

-,2371 

-•3309 

.069 
,080 
,G81 
.006 
,09H 
,113 
. J50 
,157 
,163 
. 177 
.829 
.2H6 
,2H7 
.250 
,27H 
.345 
.362 
.390 
.400 

• 402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
,550 
-565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
,700 
.725 
.727 

• 730 
.750 
.760 
,775 


-.3496 


-,2940 


.0579 


.0521 


.0037 


-.2733 


• 0490 


• 0035 
.0519 


. 1689 


-.2509 


-.0479 


-.1578 


1262 


-.1116 


-•2645 


-,0675 


-.2708 


-.5314 


.3954  -.4736  ,0000  -.5219 


-.2208 


-.3160 


-.4253 


-.5226 


-•1096 


1099 


-.1069 


-.6509 


-.4451  -.5904 


•6223  -.6476 


-.7620 


• 6416 


-.7957 


-.8498 


-.8300 


-•2016  --6070 


.7466 


.6397 


. 1856 


-.8612 


-.4169  -.6568 


-•8503 


-.5351  -.5479 


DATE  aO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  te09 


ARGM-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETUIBI 


ALPHAOt  « >t.855  B£TA0  t 3) 

■ 4 

.115 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE 

: CP 

Y/BM  .2350  .2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

7900 

X/CW 

.793  .1402 

.798 

1402 

.806 

.834  -.0612 

.839 

-.5677 

-.5257 

.850 

,857 

.862 

.865  -.5803 

-,5324 

-.5340 

-.3805  -. 

2590 

,879 

,900  -.3977 

.905 

-.5029 

-.5213 

-.5401 

,919 

-.4557 

.950 

-.3108 

-.373H  -. 

1195 

.953 

-.4152 

,955 

.965  -,4242 

-.4130 

1 .000 

-.2107 

-.EH76 

-*8538 


-.H036 


-,5  ms 


ALPHAOt  5)  - 


6.356  BET  AO  ( I ) 


SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


.01 1 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.1269 

-.2340 

-.3960 

.2967 

.6016 

.5750 

.5485 

.4375 

-.3621 

.010 

-.3073 

-.3044 

.1372 

.0392 

,0950 

.0056 

-.2352 

.020 

-.3101 

-, 1749 

.0061 

-.0415 

- . 0575 

-.1318 

-.3075 

-.674? 

.040 

-.1145 

-.0872 

.041 

-.2667 

.050 

-.2830 

-.2442 

-.2743 

-.3461 

-.4680 

.069 
.080 
.081 
,086 
,094 
, M3 
.150 
.157 
.163 
.177 
.339 
.a*is 
.347 


-.asia 


-.2539 


-.2923 


1057 


.0129 

.0287 

-.2165 


-.2359 


-.3798 


^.5669  -.6049  .0000  -.6362 


-.6784 


-.7692 


-.3488 


j V rt  vt: 


J , ... . vri^L^rf. 


date:  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATtON 


PAGE  1010 


ARC  1 1-0 19  IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WiI>NG  TOP 


tRETUiei 


ALPHAOt  5)  • e,356  BETAO  ( 1)  - ,011 


SECTION  ( n-LCFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  .3BH0  .4270  .5340  .6730  .7800  .6070  .9720  I .0000 


x/cw 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

,600 

,637 

.630 

.650 

.670 

.700 

,725 

.727 

.730 

,750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

,834 

.839 

.850 

,857 

.862 

.065 

,879 

.900 

.905 

,9tg 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


-.3645 


-.2594 


-.1167 


-.3591 


-.4000 


-.4533 


-.5241 


-.2078 


•,5997  -.7241  -.7357  -.7447 


-.8009 


-.6413  -.7949 


-.5994  -.7962 


-.8532 


-.8097 


-.2512 


-.8211 


-.8111 


-.7837 


-.0009 


-.5541 

-.4049 


-.4347 


-.5455 


-.1375 


-.4900 


-.5015 


-.1752 


-.5020  -.5385 


-.6338  -.7602 


-.7840 


-,5174  -.3177  -.5908 


-.7787 


-.7417 


-.4651 


-.2864  -,2943  -.4976 


DATE  eo  OCT  75 


tABtA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABUUATION 

ARC1!-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WIND  TOP 


REFERENCE  DATA 


PAGE  ten 

(RETU19J  I 17  OCT  75  1 

PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

3690.0000  SQ.FT, 

XMRP 

* 

976.0000 

IN,  XT 

MACH 

1.250 

RN/FT  - 

2.250 

LREF  - 

1397.0000  INCHES 

YMRP 

m 

.0000 

;n.  yt 

ELV-I8  • 

to, 000 

elv-ob  - 

4.000 

BREF  • 

scale  - 

1397.0000  INCHES 
.0300  scale 

ZMRP 

ft 

400.0000 

IN.  ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDSRK  - 

.000 

ALPHAOI 

1)  • -4.169  BETAO  ( 

n 

• -4,086 

SECTION  C ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/ew 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9730 

X/CM 

.000 

-,0973 

-.0292 

-.1356 

,3045 

.5731 

.5435 

.5078 

.5221 

- . 08'I  S 

.010 

-,0601 

-. 1074 

,3042 

. 5593 

,5968 

.576? 

.5052 

.030 

- , 0944 

-.0822 

,3337 

.4720 

.4052 

.4788 

,4645 

*.0603 

.040 

-.0641 

.2448 

.041 

-.1660 

.050 

-.1212 

.2666 

,2740 

.2823 

,2802 

,069 
.080 
.081 
.006 
.094 
.U3 
. 150 
.157 
.163 
.177 
.229 
,246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
-B50 
.670 


-.1189 


-.1240 


.0502 

.0464 

.1673 


-.1384 


-.0454 


.0430 


-.1310 


.0486 

, 1642 
-.0518 

-.  1712 


. 1267 


.0884 


-.1146  -.0976  .0000  -.0195 


.0438 


-.1931 


-.3182 


-.2721 


-.2350  -.2503  -.2355  -.2327 


-.3615  -,408il 


-.3823  -.4358 


-.4414 


-.0709 


-.5039 


-.5012 


-.1153 


.2480 


-.2833 


-.0917 


-.3259 


-.4973 


date:  eo  ogt  75 


IA8IA  - pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  18 la 


ALPHAOt  1)  « -‘+.169  BET  AD  ( 11 

SECTION  ( HLEFT  WING  TOP 


ARC  11-019  IA81  LVAPlELHL  SEALED)  LEFT  MlNQ  TOP 

-M.oae 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU19) 


Y/BW 

.23fi. 

.2990 

,3640 

.427.0 

X7GW 

.700 

-.1176 

.725 

.727 

-.2191 

.730 

.750 

.760 

.0784 

.775 

,793 

. 1928 

.798 

,0477 

.80B 

-.2940 

,834 

,0954 

.839 

-,3231 

,850 

-857 

-.3061 

,862 

,065 

-,3559 

,879 

-.3137 

,900 

-.2444 

.905 

-,3216 

,919 

- . 3079 

,950 

.953 

-.2860 

,955 

- .2899 

,955 

-.3220 

1,000 

-.3966 

ALPHAOI  n 

■ -4, 

149  BET AO  f 2) 

- 

SECTION  ( 

1 ILEFT 

WING  TOP 

YA0M 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

x/cw 

,000 

-.2891 

1387 

-.1913 

.2269 

,010 

1705 

1596 

,3062 

,020 

I960 

-.1301 

.2713 

,040 

-.1133 

.2114 

,041 

-.2470 

,050 

-.2065 

.069 

,080 

,001 

,1196 

,086 

-,Di04 

-,0582 


,6730 


-.2640 


.7800  ,8870  ,9720  1.0000 


-.6526  -.5464 


-,2904  -.3386 


-,2842  -.2066  -.4762 

-.2978 

-.2476  -.2165  -.1496 

-.4247 

. 018 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 
,5340  .6730  .7800 

.5101  .4543  ,4132 

,5063  .5177  ,^997 

,4248  ,4192  ,4144 

,1732  ,2357  ,2392 

,1010 


-.3245 


.4681 


-.4185 


-.3090 


.0870 


.4219 

.4372 

.4032 


.2403 


.9720  l.DOOO 

-.2934 
-, 1743 

-.2048 


,034 

,113 


-.1942 


-.1868 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1813 


ALPHAO(  n 
SECTION  C 
Y/BM 

X/CW 
, I SO 
.157 
. 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
.798 
,608 
.034 
.639 
.650 
.857 
.862 
.065 
-879 
,900 
.905 


ARC  11 -01 9 IA0H  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WiNO  TOP 
- -4.149  BETAG  ( 2)  « .010 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

, 2350  . 2990  . 3640  . 4270  , 5340  . 6730  .7800  . 8670  , 9720  I . 0000 


CRETU19) 


-.1677 


-.0077 


-.0597 


-.1441 


-.0046 


.2120 


-.0871 


.00911 


1277 


.1268 


-.0547 


-.1369 


.0653 


.0532 


-.3852 

-.2721 


-.0171 


.0627 


.0155 


-.3512 


-.3424 


-.0831  - . 0664  . 0000  - , 0355 


-.1472 


-.2761 


-.0057 


-.3287  -.3591 


,1607  -.4018 


-.4550 


.0748 


-.0784 


.0759 


.3284 


.3418 


-.3604 


-.3107  -.3142 


-.3192  -.1915  -.2091 


-.3356 


-.2461 


-.2953 


-.2045  -.2140  -.2088  -.2210 


-.3121 


-.4259 


-.1357 


-.3267 


-.4997 


-.4649 


-.3729  -.5159 


-.3257 


-.4183 


DATE  eo  OGT  75 


lABlA  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  191*4 


ALPHAQt  n - -4.r*49  BET  AO  t 

SECTION  I ULEET  WING  TOP 


ARCli“Gl9  IA91  LVAP(EUHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.018 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRE TUI 9) 


Y/BW 

.2350 

.3990 

. 3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/GW 

.919 

-.3298 

.950 

- . 30 16  - 

.2495 

-.0752 

.953 

-.3241 

.955 

-.3133 

.965 

- . 3392 

1,000 

- . 3405 

- 

.4707 

-.1432 

ALPHAG { 1 ) 

- -4. 

.104  BETAO  ( 3) 

- 4 

. 140 

SECTION  i 

1 JLEFT 

WilNG  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7300 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3012 

-.2777 

-.1621 

.2455 

.4592 

.3636 

.3168 

.3718 

-.1197 

.010 

-.2920 

-.1423 

.2700 

.4297 

.4293 

.4158 

.4068 

.020 

-.2975 

1222 

.2449 

.3678 

,3492 

.3434 

.3794 

-.1528 

.040 

1053 

,1930 

,041 

-.2900 

.050 

-.2704 

.2134 

.1923 

. 1995 

.2319 

.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 1G3 
. 177 

.246 

.247 

,250 

.274 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.419 

.429 

.497 

.503 

.547 


-.2671 


. 1859 


.0859 

.0r70 


.1592 


.1161 


.0294 


-.0959 


-.0143 

. 1332 
-.0199 

-.1144 


.1062 


-.0015 


. 1 168 


.2272 


. 0940 


-.0752  -.0906  .0000  -.0186 


-. 1811 


-.2766 


-.1759  -.2111  -.1930  -.2181 


-.2836 


-.2892  -.3263 


-.4128 


-.1501 


-.3056 


date:  20  OCT  75 


ALPHAGt  n « 

SECTION  ( DiLEFT 

Y/BM 

X/CM 

.550 

.565 

.600 

.6"7 

.638  -.1180 

.650 

.670 

.700 

,755 

,727  .0335 

.730 

,750 

.760 

.775 

,793  .2196 

.798 
.808 
.83»4 
.839 
.050 
.057 
.862 
,665 
,879 
,900 
,905 
,919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1.000 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  11-019  IASI  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
.lOH  BETAO  ( 3)  - 4.  me 

MTNG  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .3640  .4270  *5340  .5730  ,7800  .8070  *9720  l.OOOO 


(RETU19) 

t 


.0627 


-.0137  -.1786 


.0943 


‘.4473 


.0930 


. 1 195 


.0609 


.0418 

-.3922 

-.2650 


.0120 

-.3610 

-.3487 

-.3150 


*0662 

-.3315 

-.3461 

-.3572 

-,3!0O 


-.1326 


-.1747  -.2937 


‘.4412 


-*3745 


-.3106  -.3215 


-.3344  -.2255  -,1724 


-.0487 


-.3486 


-.3255  -.2654  -,0599 


.0568 


-.2957 


ALPHAG(  2)  - 
SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


-.2985 

-.2420 

052  BETAO  ( n • -4,119 


-.4302 


-.2785 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

,2350 

*2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

,8870 

,9720 

x/cw 

.000 

.010 

-,1525 

-.0364 

-.0771 

-.0798 

-.0837 

.3700 

.3609 

.5329 

.4148 

,6661 

.5317 

.6320 

,4904 

.6537 

,3765 

.1280 

.020 

.040 

.041 

-.2056 

-.1006 

-.0865 

--019H 

,2556 

.1439 

.3040 

.3004 

.3577 

.3153 

-.osoe 

tsM b>^ Ml j ^ I 


DATE  50  OCT  75 


IA61A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  10  IS 


ARCn-019  :A0!  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WiNO  TOP 
ALPHAOt  8)  - ,052  0ETAO  ( 1)  * -H.I19 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW  ,2350  .2990  , 36HQ 


(RETUtBl 


x/cw 
.050 
.069 
.080 
,08* 
.086 
.Q9H 
- U3 
. 1 50 
, 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
,345 
,362 
.390 
.400 
.402 
,41b 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 
,793 
.790 
,808 
.834 
.839 


1464 


1477 


-.0698 


-.0844 


.2301 


-.2816 


.0152 


^.1290 


-.1273 


-.0081 


.0128 


-.1877 


,0107 


.1069 


-.till 


-.24S3 


.0244 


- . 1590 


.2903 


-.3963 


-.3877 


',3294 


‘.3093 


,0332 


-.0458 


-.3220 


-.0778 


-.2941 


.5340 

.6730 

.7000 

.0070 

.9720 

l.OOOO 

.0542 

-.0241 

, 1304 

.1222 

. 1 139 

-.1039 

-.2310 

-.2304 

.0000 

-.1631 

-.2904 

-.3610 

-.3007 

-.3631 

-,3489 

-,3933 

-.4620 

-.5205 

-,5265 

-.4083 

-.2259 

-.4924 

-.5482 

-,5690 

-.1743 

-.5393 

-.5854 

-.6881 

-.5996 

-.6017 

-.6550 

-.3639 

-,5699 

DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1817 


ARC11-G19  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETU19) 


ALPHAOC  2)  » ,052  QETAO  ( U - -4,115 

SECTION  ( DLEFT  WING  ’^OP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^^BW 

.2350  ,2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.850 

.857 

- . 2906 

.862 

.865 

- , 3597 

.879 

-.3136 

.900 

-.2636 

.905 

-.5256 

.919 

-.3126 

.350 

.953 

-.4334 

.955 
,965 
1 .000 

-.3333 

-.2987 

-.5337 

,5340  .6730  .7000  ,8870  ,9720  1.0000 

-,3403  -.3180  -.5731 

-.7911 

-.332!  -.5214 

-.2533  -.2646  -.4129 

-»39I0  -.4940 


ALPHAOf  2)  - .055  BETAO  t 2)  • -.007 


SECTION  ( ULEFT  WiING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

X/Ctt 
.000 
.010 
.020 
.040 
.041 
.050 
.069 
.090 
.081 
.086 
*094 
.113 
.150 
*157 
* 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 


.2350  .2990 


-.3211  -.1524 

-.1899 
-.21 18 

-.2718 

-.22 10 


-.1973 

-.1930 


-.1066 

-.21  IS 


-.0051 


.3640  .4270 


-.1723  .3617 
- , 0933  . 3328 
-.0774  .2341 
-.0677  .1297 


.0271 

-.0340 


.0864 

-.1364 

-.1085 


-.2529 


-.2118 


,5340 

.5730 

,5657 

.3280 

.2296 

.5679 
.4390 
, 3051 

-.0041 

,0831 

-.0548 

-.2360 

-.2321 

-,3244 

-.3788 

,7000  .9870 

.5363  ,5349 

.4134  ,3111 

.2909  .2605 

. 075B  . 0755 

.0000  -.1877 

-.3882  -.3663 


.9720  1*0000 

.0713 

-.0579 

-.1276 

-.3052 

-.3905 


' •«  ^(linidL.-vV 


DATE  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  18! 0 


ARCtl'GlS  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETU19) 


ALPHAO(  2)  - .055  BETaO  ( 81 

SECTION  { DLEFT  WING  TOP 
Y/BW  .8350  .E99Q  .3640 

XACW 


- -.C07 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4870  ,5340  .6730  .7800 


.400 

-,414G 

-.4799 

.408 

-.3519 

.4  18 

.489 

1006 

.497 

-. 1688 

.503 

.547 

-.0786 

.550 

-.4304 

-.5045 

.565 

- . 3843 

.BGO 

.637 

- . 1409 

,63B 

-.1946 

,650 

,670 

.700 

.785 

.787 

-.8407 

- . 1:038 

-.U88 

-.4100 

.730 

,750 

.760 

-.0065 

. 775 

-.3553 

-.4069 

.733 

.738 

.808 

.1339 

-.0303 

-.3388 

.034 

.0805 

.839 

-.3666 

.850 

-.3894 

-.8668 

.857 

-.3459 

.068 

.865 

-•3987 

.879 

-.3585 

,900 

-.8990 

-.3417 

.905 

-.5875 

.919 

-.3556 

.950 

-.3083 

-.8378 

,953 

- , 5585 

.955 
.965 
1 .000 

-.3585 

-.3410 

-.4541 

-.4563 

,8870 

.5890 


.0780  1.0000 


-.8861 


-.4687 


-.5640 


-.5558 


.5718  -.5895 


-.6530 


'•6969 


-.7475 


-.4870 


-.4341 


DATE  20  OGT  75 


lABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1619 


ARC i 1-019  lA8t  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


CRETU19) 


ALPHAOt  a»  - -067  BETAO  f 3)  * H, IQ7 


SECTION  ( ULEFT  WTNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .B350 


X/CW 


,000 

-.4234 

,010 

,020 

.040 

.041 

-.3493 

.050 

.069 

,080 

,001 

.086 

.094 

.113 

-.2093 

. 150 

.157 

. 163 

.177 

.229 

.246 

.247 

-.2315 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.429 

-,0831 

.497 

,503 

.547 

-.0445 

.550 

,565 

.600 

.637 

.630 

-. 1769 

-650 

.670 

,700 

.725 

.727 

-.1559 

.730 

,750 

.760 

,775 

.2990  .3640 


-.2941  -.1510 

-.3168  -.1215 

-.3120  -.087B 

-,0661 

-.2743 


-.0026 

-.2383 


,0863 

-.  MB6 

- , 0684 


.0264 

1831 


-.1349 


.0359 


-.0507 


,4270 

.5340 

.2905 

,5609 

.2537 

,3202 

.1079 

,2472 

. 1 173 

.0678 

- . 0666 

.0159 

-.2077 

-.0967 

-,2908 

-.2079 

-.3808 

-.3176 

-.2740 

-,130Q 

.0139 

.6730  .7000 

.4964  .5144 

.3635  .3900 

.2436  .2658 

.0495  .0761 

-.2324  .0000 

-.3369  -.3442 

-.4291 

-.4415 

-.5084 

-.1453 


.8870  .9720 


.5183  .0098 

.2675 

.2190  -,tl34 


.0463 

-.1758 


-.1953 

-.37^49 


-.3645 

-.4037 

-.5197 


-.4689 


-.5337 


-.6379 


,0311 

-.3372 


-.4552  -.5490 

-.3344 


1.0000 


-.3615 


.7370 


DATE  ?0  eCT  75 


tA8U  “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  leeo 


ALPHAG'C  21  •*  .067  BETAO  < 3> 

SECTION  < n^EFT  WING  TOP 


x/cw 

.793 

.798 

.800 

.83^ 

.839 

.850 

-857 

,BB2 

,865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.355 

.965 

l.OOO 

ALPHAOC  3)  - 


.2350  .2990  .36>+0 

* 1515 

-.0223 

,om6 

-,3699 


ARCl  1-019  lABl  LVAP(£LHL  SEALEOl  LEFT  Wil'NG  TOP 
H.107 

OEPENDENT  VARIABLE  CP 

,4270  .5340  .6730  .7800  ,8070  .9720  1.0000 


[RETUigi 


-.4054 

-,2761 


-.3126 


-.3443 

-,3258 

-,3083 


-.3375  -.2553  -.2051 

-.3574  -.3030 

-.3321  -.2579  -.0640 


-.6297 


-.2186 

4.242  BETAO  « IJ  • -4.090 


-.4100 


i SECTION  t 

1 JLErr 

MINO  TOP 

0 

DEPENDENT 

VJ^R  I ABLE  CP 

Y/0W 

.8350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.8730 

7300 

.8870 

.9720 

X/CH 

.000 

1602 

- . 0544 

-.1071 

,4277 

.7270 

.7156 

7031 

.6540 

-.0105 

.010 

-.1136 

-.1343 

.2921 

.2867 

.3611 

3032 

. 1 159 

.020 

1353 

-.1272 

. 1562 

.1840 

.1989 

1602 

,0395 

-.2806 

.040 

- . 1 165 

,0339 

.041 

-.S364 

.050 

- . 0936 

-.0359 

.0344 

0630 

-.1400 

-.2220 


-.1264 


-.1406 


1393 


- . 0728 


-.1807 


-.3917  -.3810  .0000  -.3562 


-.4621 


-.1712 


DATE  aO  GCT  75 


lABlA 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  isai 


ALPHAOt 
SECTION  ( 


ARC  I 1-019  U81  LVAP  t ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
4,242  BET AO  i t>  « -4.090 


(RETU19) 


I ILEFT  WiiNG  TOP 


eu 

.2350 

*2990 

.3640 

*4270  ,5340 

x/cw 

,250 

-.4095 

*274 

-,3951 

.345 

.362 

- . 0349 

*390 

-.3214 

.400 

-.5608 

.402 

-*4720 

.410 

.429 

-.0853 

.497 

-.2267 

.503 

,547 

-.1079 

,550 

-.57 15 

,565 

-.4520 

,600 

.637 

-.4124 

*638 

-.2044 

.650 

*670 

.700 

-.3043 

.725 

-.3429 

.727 

-.3488 

.730 

.750 

.760 

-,2344 

.775 

-.5012 

.795 

-.0952 

*790 

-.1618 

*808 

-.3643 

*834 

-.0256 

.839 

-.3638 

*850 

-.3369 

.957 

-*3354 

*862 

.865 

-.3888 

.873 

-.3467 

.900 

-.2840 

-.2726 

*905 

-*340t 

.919 

-.3269 

*950 

-.2202 

*953 

-.3093 

.955 

-.3004 

.965 

-*3577 

1*000 

-.2273 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.4095  -.5182  -.5021  -.4883 


-.5073 


-.6280 


-,5349 


-.6623 


-*6449 


•*6224 


-.6291 


-.0254 


-.6195  -.6449 


-.7913 


-.8406 


-.3285 


.6226 


-.5935 


DATE  20  OCT  75 


IA8:IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  tea? 


ARCtt-Gig  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WiiNG  TOP  (.RETU19) 


ALPHAOt  3J 

- 4.243  BETAO  ( 2J 

B 

.004 

SECTION  i 

1 VLEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

y/Bw 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 .0000 

x/cu 

.000 

-*3274 

-.1776 

-.2291 

.3207 

.6322 

.6175 

,6093 

.5714 

-. 1025 

.010 

-,2267 

1900 

. 191'9 

.1175 

.2769 

.24 14 

.0741 

.020 

-.2219 

1605 

.0850 

.0305 

.1304 

. 1073 

,0020 

-.3251 

.040 

-.1394  - 

.0174 

.041 

“.3334 

.050 

-.1840 

-,0938 

-.0847 

- , 1062 

-. 1630 

.069 

-.3500 

.080  . 

-.2106 

.001 

- 

. 1'491 

.086 

- . 0727 

.094 

-.2190 

.113 

-.2184 

. 150 

-,4006 

-.4059 

.0000 

-.3659 

. 157 

-.4793 

.163 

.0002 

.177 

- 

.2563 

.829 

-.1429 

,246 

-.me 

.247 

-.1897 

.250 

.274 

.345 

.362 

-.0275 

- 

.3613 

-.4780 

-.5275 

-.5*33 

-.4975 

-.5985 

.390 

-.2864 

.400 

.402 

.4294 

-.5047 

-.6108 

-.6291 

.410 

-.6185 

.429 

-.1050 

.497 

.503 

.547 

.550 

-ptOlB 

-.2104 

-.5151 

-.6159 

-.6554 

.565 

- 

.4071 

.600 

-.6546 

.637 

-.3207 

.630 

~,S6\l 

.650 

-.6312 

.670 

-.8359 

.700 

- . 3424 

-.5097 

.725 

-.2059 

.727 

-.3181 

,730 

-.8264 

.750 

-.6269 

-.6677 

.760 

- 

.1523 

.775 

-.4097 

-.5549 

DATE  80  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ALPHAOl  3) 

• 4.843  BET AO  ( i 

SECTION  < 

ULEFT  WiNO  TOP 

y/Bu 

.8350  .8990  .3640 

x/cw 

.793 

.0377 

.799 

1090 

.808 

.834 

-.0089 

.039 

-.3757 

-050 

.857 

.868 

.865 

-.4060 

.979 

-.3673 

.900 

-.3037 

.905 

.919 

-.3540 

.950 

.953 

.955 

-.3891 

.965 

-.3478 

1 .000 

ALPHAOt  3) 

• 4.848  betao  ( : 

SECTION  ( 

DLEET  WIND  TOP 

Y/DW 

.8350  .8990  .3640 

X/CW 

.000 

-.4168  -.3898  -.8633 

.010 

-.3683  -.1943 

.080 

-.3333  1854 

.040 

- . 0909 

.041 

-.3659 

.050 

-.8677 

.069 

.080 

.081 

.086 

-.0490 

.094 

-.8957 

.U3 

-.8747 

. 150 

. 157 

. S63 

.0076 

. 177 

.289 

-.1870 

.846 

-.1383 

.247 

-.8313 

ARCH -019  IASI  LVAPIELHL  SEALED;} 
4OOM 

DEPENDENT  VAR-I  ABLE  CP 


.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

■ . 3466 

- . 3678  - 

.3095 

-.5917 

-.3530 

-.3769 

-*6167 

-.3789 

-.3179  - 

.8705 

-.4541 

.3490 

-.8414 

- 

.3719 

-.5700 

^ 4 

.185 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.8805 

.5495 

.5431 

.5637 

.5063 

.1887 

. 1433 

.8097 

. 1978 

.0191 

.0439 

.0709 

.0737 

.0709 

-.0475 

.0380 

-.0955  - 

.1107 

-.1858 

1943 

-.8815 

, 1867 

-.3698  - 

,3953 

.0000 

-.3798 

-,2807 


FT  WINO  TOP  tRETUI9J 

.9780  t.OOOO 

-*840H 


.9780  1*0000 

-.1790 

-.3640 

-.3063 

-.4940 


date:  ao  oct  75 


1A01A  - pressure:  source  data  tabulation 


PAGE  I88H 


ARC11-D19  IA8T  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOt  3)  - BETAO  ( 3)  - H.IS5 


SECTION  ( MLErr  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  .7800  .0870  .9720  I. 0000 


X/CW 
,250 
.274 
.345 
.362 
,390 
.4  00 
.402 
.418 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.738 
.808 
.834 
.039 
.050 
.057 
.862 
,865 
.879 
,900 
,905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.985 
! .000 


-.4077  -.4923  -.4994  -.5036 


-.5869 


-.2474 


-.0669 


-.0666 


-.2377 


-.2839 


1785 


-.3917 


-.3107 


-,4519  -.5550 


-.4513  -.5540 


-.5272 


- .6659 


-.6466 


-.2580 


-.6431 


-.6068 


-.5043 


1555 


-.4315 


-.9136 


-.6153  -.6340 


-.8427 


-.3778  -.4274 


',3697 


-.3342 


-.3523 


-.3582  -.3065  -.5679 


-.4096 

-.3603 

-.2810  -.3709  -.6020 

-.3700 

-.3325 

-.3263  -.2587  -.2679 

-,3305 

-.3092 

-,3101 

-.2070  -.2080  -.5317 


w 


t 


date;  2Q  OCT  75 


1A01A 


PRESSURE  SOURCE  DATA  TA6ULAT10N 

ARCM-C19  IA01  LVAPrELHL  5EALEDJ  LEFT  mm  TOP 


REFERENCE  DATA 


PAGE  \ses 
tRETuaO)  ( 17  OGT  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


\ 

SREF  - 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP 

- 976,0000 

IN. 

XT 

MACH 

1 .400 

RN/rr  • 

2,250 

1 

LREF  - 

1297.0000  INCHES 

YMRP 

• ,0000 

IN. 

YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV-OB  • 

.000 

BREF  • 
SCALE  • 

1297.0000  INCHES 
.0300  SCALE 

ZMRP 

« 400. 0000 

IN. 

ZT 

RUDDER  - 

,000 

SPDBRK  - 

.QOG 

[ 

ALPHAO( 

11  ^ ,017  1 

BETAO  [ 

n « -6.173 

SECTION  i HLEFT  W^ING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/Blnl 


,2350 


X/CW 
,GO0 
- DIO 
.020 
. OHO 
,0H1 
. 050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
. 113 
. 150 
. 157 
, 163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
-Hie 
.429 
,497 
.503 
.547 
-550 
.565 
,600 
.637 
.638 
.650 
.670 


-.0395 


- . 0855 


1314 


2990 

. 3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

, BB7u 

.9720 

0566 

- . 0529 

.4170 

.7315 

,7072 

.6808 

.6005 

.0277 

0315 

-.0491 

,4025 

,5159 

.5945 

.5715 

.4659 

0147 

-.0406 

.3075 

.4150 

.4536 

.44  37 

.41  12 

.0259 

-.0336 

, IBB2 

0029 

. 1901 

.222! 

,2217 

,2149 

- . 0408 

,0469 

, 0495 

.0376 

OOQO 

- . 1 504 

-.  1360 

,0000 

-.0544 

-.0261 


.0900 

.0699 


-.1861 


-.0830 


,0486 


-.2371 


-.2688  -.2875  -.2595  -.2367 


.0330 


-.2335 


-.2030 


-.3176 


-.3750  -.4169 


-.4138 


.0359 

.0545 


-.0583 


-.1253 


-.3125 


.3290 


-.3979  -.4589 


“,1052 


-.3000 


-.4706 


-.4836 


-.4479 


ut- 


iAti  ^ . 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1826 


ALPHAOr  n 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/CVJ 


‘ -017  BETAO  t 1) 

I )LErT  WING  TOP 
.2350  .2990  ,3640 


ARCU-0I9  IA8!  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
• -6.173 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

. U57G  . 5340  . 6730  . 7000  . BB70  . 9720  1.0000 


(RETU20) 


.700 

-.2466 

-.4635 

.725 

-.3491 

.727 

-.2348 

.730 

.750 

.760 

-.1043 

.775 

- . 1'633 

-.4191 

.793 

-.1929 

.799 

-.0946 

.808 

- . GBQ2 

.834 

.839 

- . 0304 

-,G07B 

.850 

-.0717 

-.2649 

.657 

-.0103 

.862 

.865 

-.0023 

.879 

.0272 

,900 

.0693 

-.0626 

.905 

.0261 

.919 

,0303 

.950 

-.0418 

-,1404 

.953 

.0526 

.955 

.965 

1.000 

.1386 

.0511 

-.3549 

-.2450 

-.4654  -.4374 


-.4129 


*.4808 


.3464 


-.3664 


ALPHAGI  n 
SECTION  ( 


- ,OIB  BETAO  r 2) 
11 LEFT  WING  TOP 


-4.117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

-5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,9720 

X/CH 

.000 

-.1534 

.0276 

-.0809 

,3681 

.6040 

.6581 

.6497 

.6354 

.0024 

.010 

-.0102 

-.0828 

.3514 

.4838 

,5612 

.5564 

,4395 

.020 

-.0335 

-.0635 

,2676 

.3904 

.4252 

.4362 

.3867 

-.0090 

,040 

- . 0472 

,1610 

.041 

-.1339 

.050 

-.0469 

. 1799 

.2036 

.2230 

. 19B5 

.069 

-.0691 

.080 

.0275 

.081 

.006 

.094 

.113 


-.16BS 


.0000 


.0307 


.0371 


DATE  BO  OCT  75 


\ABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1827 


ARC11-GI9  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


tRETUSO) 


ALPHAO!  t)  - .019  BETAO  ( B) 

SECTION  [ U'LEFT  WING  TOP 
Y/ew  .2350  .2990  .36^0 


X/CW 
. 150 
, 157 
. 163 
. 177 
,229 
,2^46 
.247 
,250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
,402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.BOB 
.834 
.839 
.850 
.857 
,862 
.865 
.079 
.900 
.905 


- . G750 


- , 0459 
-.0617 

-.1941 

-.2297 

- , 1 sea 


-.0596 


.OQ50 


- . 1533 


.0757 

-.0733 

-.2042 


,e659 


-.0281 


-.0I9r7 

.0475 


-4.117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,4270  ,5340  .6730  .7800 

-.1652  -.1427  .0000 

- . 0865 


-.3072 


-,0753 


,0095 


,0376 


.8070 

.0507 


-.2373 


- . 3229 


-.3071  -.4144 


-.4083  -.4526 


-.3337 


-.4621 


-.2762 


.4548 


-,0961 


- . 0504 


.0074 


. 0257 


-.1369  -.4095 


-,1D16  -.1368  ',4805 


-.0905 


.9730  1.0000 


-.2026 


-.2054  -.2033  ',2419  -.2412 


-.2340 


-.4142 


-,  IG95 


-.3009 


-.4698 


.4347 


-.4511 


-.4465  -.4257 


,4517 


-.3366 


DATE  ao  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATICN 


ARGl 1-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 


(RETUSO) 


ALPHAOt  l>  - ,018  BETAO  ( • -M.M7 


SECTION  t niEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 


. 2350  . 2990 


,36H0  ,4270  ,5340  .6730  .7800  .8870  .9720  I.OOOO 


X/GM 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

l.OOO 


.0256 

-.0466  -.1334  -.3465 

.0460 

.0385 

.lOBl 

-.3691  -.2278  -.3684 


ALPHAOt  n 


,024  BETAO  < 3)  - -2,072 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-,2030 

-.0301 

1012 

.3263 

.010 

- . 0673 

-.0664 

.3188 

.020 

-.0869 

- . 0662 

. 2383 

,040 

-.0501 

. 1393 

.041 

1716 

.050 

-.0896 

.069 

.080 

.081 

,0257 

,086 

.0098 

,094 

.0000 

. 1 13 

-.2047 

. 150 

.157 

,163 

.0654 

.177 

-.0973 

.229 

-.0684 

.246 

-.0801 

.247 

-,1140 

,250 

.274 

-.2420 

,345 

,362 

.390 

,400 

,402 

.418 

.429 

-.0487 

-.0067 

-.2088 

-.3199 

.497 

- . 1603 

.503 

.547 

-.0713 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

,9720 

.6378 

.4628 

.3730 

,6181 

.5361 

.4086 

.5863 

.5099 

.3955 

.5944 

.4156 

.3660 

-.0384 

-.0387 

. 1733 
.0241 

.1913 

. 1096 

. 1872 

-.0947 

. 1583 

1447 

.0000 

- . 0656 

-.2152 

.2812 

-.2792 

-,2597 

-.2435 

-.2425 

.3810 

-.4118 

-.4121 

-.3110 


l.DQOO 


-.1670 


DATE  20  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1829 


ARCH -01 9 1A0I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETuaO) 


ALPHAOt  n 
SECTION  ( 
Y/BW 

X/CW 
.550 
.565 
.600 
.637 
,63B 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
,775 
,793 
.798 
.808 
.834 
.839 
,850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
,905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I.  000 


ALPHAOl  n - 


* .024  BETAO  ( 31 

IILEFT  WING  TOP 
.2350  ,2990  .3SHQ 


-.2069 


-.222! 


-.2569 


.0372 


-.OUH 

-.0366 

.0207 

.0760 


• -2,072 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  .6730  .7000 


-.3366 


-.2974 


‘ . 0526 
.0066 

.0V99 

-.0034 

,0070 


-.4025  -.4497 


-.1743 


-.4410 


-.0843 


-.1421  -.2596 


.0285 


.0241 

.0246 

.0311 

-.3688 


.023  BETAO  ( 4)  • 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


.8870 


-.4681 


.9720  I .0000 


-.4761 


-.4604  -.4471 


-.4314 


-.4580 


-.1003  -.1643  -,4396 

- . 0607 

.0081  1301  -.3496 

-.2644 

-.006 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4365 


-.3290 


-.3763 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

.010 

-.2615 

-.0630 

-.1104 

-.1472 

-.1283 

.3029 

.2887 

.5699 

.4132 

.5607 

.4937 

.5343 

,4764 

.5523 

.3877 

-.0710 

.020 

.040 

.041 

-.2221 

1256 

-.1040 

-.0072 

.2150 

.1253 

.3326 

.3734 

.3677 

.3437 

-.0673 

DATE  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1830 


ARC  11-019  I AS I LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOI  n * ,0B3  SET AO  ( H)  - -.006 

SECTION  I niEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIASLE  CP 

Y/BW  .8350  ,8990  ,36'»0  ,RS70  .5340  ,6730  .7000  .8070  .9780  KO: 

X/CW 

,050  -,1318  ,1459  ,1785  .1690  .1704 

,069  1812 

,080  .0181 

.00 1 .0888 

,006  -.0046 

.094  ,0000 

.113  -.8385 

.150  -.1586  -.1460  ,0000  -.0761 

,157  -.8481 

.163  .0475 

.177  -.0945 

,889  -.0664 

.846  -.0008 

,847  -.1445 

.850  -.8801  -.8791  -.8640  -.8478 

.874  -.8359 

.345  -.8598 

,368  -.0141 

.390  -.8058 

.VOG  -,3583  -,4034  -.4155 

.408  -,3099 

.419  -.15 

,489  -,0667 

,497  -.1678 

.503  -,3085 

.547  - , 0096 

.550  -.3761  -.4891 

.565  -.3150 

,600  -.4690 

.637  -.8085 

. 63B  - , 804 ! 

.650  -.4691 

,670  -.4875 

.700  -.247!  -.4133 

.785  -.143! 

.787  -.2190 

-730  -,46 

.750  -.4588  -.4496 

.760  -.0581 

.775  -.1194  -.1838 

.793  ,0480 

,798  -.0359 

.008  -.0140 

.034  -,0079 

.939  -.0118 


-,0667 


-.3761  -.4891 


DATE  ED  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1831 


ARCl 1-019  IASI  LVAPiELHL  SEALED)  LEPT  WIND  TOP  tRETUSO) 

ALPHAOt  U • .0E3  BETAO  ( 4)  - -,006 

SECTION  C ULEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350 

.2390 

. 3640 

.>♦270 

.5340 

.6730 

.7800 

-8870 

.9720  1,0000 

x/cw 

,850 

,857 

.0128 

- . 0544 

-.1324 

-.4217 

-.4157 

.865  -.0552 


.SOO 
.905 
.919 
.950 
,953 
.955 
.965 
1 .000 


-,0IH7 

-.014!  -.0173  -.3210 

-,0.QQ9 

-.0371 

.0238  -.1116  -.2850 

-.0057 

-.0245 

.0475 

-.3922  -.3204  -.3795 


ALPHAOt  1)  - .030  BET  AO  ( 5)  2.059 

SECTION  ( DLETT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

*4270 

.5340 

.6730 

*7800 

.8970 

,9720 

X/CW 

.ouo 

-,3177 

-.1353 

-. 1562 

.2355 

.5453 

,5312 

.5188 

,5123 

-.0778 

-010 

-,1724 

1285 

.2321 

.3885 

.4499 

.4301 

-3333 

,020 

1802 

-.0944 

. 1644 

- 3163 

.3369 

.3252 

,2890 

-.0893 

.040 

-.0780 

.0902 

.041 

-,B9^>4 

,050 

-.1755 

.1377 

. 1460 

,1347 

- 1265 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 


-.2652 


-.1731 


.0000 


-.0806 


.0200 


-.0248 


.0408 


-.0944 


-.1893 


,01  LO 


-.1021 


-.2230 


.0060 


,1530  -.1469  .0000  -.1001 


.2662  -.2820  -.2699  --2637 


1413 


-.2633 


-.3049 


l.OOOO 


!-.bkd< 
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ALPHAOC  n 
5ECT1CN  ( 
Y/0W 
X/CW 


ARCl  1-019  I.A81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
• *030  SETAO  t 5)  - 2.059 

IILEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .3BH0  .4270  .5340  .6730  .7800  .0870  ,9720  1,0000 


CRETU20) 


.400 

- , 3405 

- . 3929 

.402 

-.2954 

.418 

,429 

- . 0651 

,497 

.503 

,547 

,550 

,565 

-.0828 

-.1651 

-.2960 

-.3644 

-.4145 

.600 

,637 

-,1978 

,638 

-.1993 

,650 

,670 

.700 

-,2099 

-.3857 

,725 

-.1189 

.727 

-.1984 

,730 

.750 

.760 

-.C26I 

.775 

,793 

.798 

.808 

.034 

.1194 

-,0035 

-.0238 

-.0035 

- . 0876 

-,1616 

.839 

-.0197 

.050 

-.0210 

1495 

.857 

-.0026 

.862 

.865 

-,0641 

,879 

-.0367 

,900 

.905 

.9fl9 

-.0408 

-.0543 

-.0248 

-.0020 

.950 

.953 

- . 0200 

.0188 

-,0049 

.955 

.965 

1.000 

.0232 

-.0398 

-.3346 

-.3696 

-.4205 


-.1084 


.3221 


-.4737 


-.4593 


‘,4280 


-.4326  -,4483 


-.4907 


-.4135 


-,3216 


-.3791 
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ARC!  1-019  IA8!  LVAPtELML  SEALED:)  LEFT  WINO  TOP 


tRETUaO) 


ALPHAOt  n 

» ,o3e 

BETAO  t 6)  - 

4. tie 

SECTION  ( 

ULEFT  WiINO 

TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

x/cw 

.000 

-.3569 

-.2094 

:oiQ 

-.2364 

.020 

-.2379 

.040 

.041 

-.3352 

.050 

-.2212 

.069 

.000 

.091 

.006 

.094 

.0000 

.113 

-.2943 

.V50 
* 157 
. 163 
. 177 
.229 

-.1013 

.246 

.247 

-.2011 

,250 

.274 

.345 

.362 

-.0155 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

-.0812 

.497 

-.1517 

,503 

.547 

-.0746 

.550 

.565 

.600 

,617 

.630 

1902 

.650 

.670 

.700 

-.1770 

.725 

.727 

1921 

.730 

.750 

.760 

.775 


.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.1535 
. 1270 
,1043 
.0326 

.2121 
.2081 
, 1545 
.0877 

.5332 

.3560 

.2919 

.4991 

.4003 

.2939 

.1191 

.1124 

.0420 

.0187 

-.0082 

1620 

1627 

.0386 

".0989 

,0875 

-.  1964 

-.2515 

-.2894 

.1714 

-.2762 

-.3195 

-.3764 

-.3510 

-.3913 

-.269'+ 

-.1620 


-.3252 

-.093H 


.7000 

,8870 

.9720 

.4664 

.4614 

-.0700 

.3726 

.2020 

.2741 

.2414 

-.1111 

.0965 

.0099 

-. 1628 

.0000  -.1208 

-.2003 


-.2820  -.2773 

-.3082 

-.4263 

-.1943 

-.3293 

-.4728 

-.4426 

-.4340 

-.5316 

-.4103  -.4433 


0175 


.0586 


. 1534 
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ARC  11-019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  Wl-NO  TOP 


ALPHAOt  n 

« .035  BET AO  t 6) 

■ 4. us 

SECTION  ( 

DLEFT  W ING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .SS^Q 

.4270  .5340  .6730  .7800 

X/CM 

.793 

, 1264 

.798 

-.0251 

.808 

- . 0030 

.034 

-.0086 

,039 

-.0264 

.850 

-.0033  -.1339  -.3410 

.857 

-.0122 

.862 

.865 

-.0702 

.879 

-.0513 

.900 

-.0509 

-.0057 

.905 

-.0424 

.919 

-.0667 

.950 

-.0021  -.0363  -.1149 

.953 

-.0374 

.955 

-.0610 

.965 

,0010 

1 .000 

-.2399  -.4140 

ALPHAQt  1) 

« .044  BETAG  t 7J 

- 6.175 

section  1 

DELEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VAR1A8LE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270  .5340  .6730  .7800 

X/CN 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.OHl 
.050 
.069 
.000 
.001 
.086 
.09H 
.U3 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
-2H6 
-2H7 


-.3H70 


2853 

3017 

2946 


,3556 


-*3073 


-.2203 


-.2621 


.0000 


-.1070 


-. 1589 
-.1334 
-.1141 
-.1015 


-.0558 

.0366 

-.0769 


.2008 
.1742 
. 1284 
.0802 


.01 12 


-.0963 


,5117 

.3305 

.2703 


.1104 

.0067 


.4640 

.3655 

.2652 


.0907 


.4191 

.3336 

.2407 


.0746 


.8870  .9720  1,0000 


-.4034 


-.3021 


.3798 


.8870 


,4115 

.2507 

.2166 


.0716 


-.1593  -.1643  .0000  -.1298 


,9720  l.ODOO 

.0585 

.1195 

. 1668 


.2809 


(RETU20) 
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ARC  n *-019  lABl  LVAPiELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


IRETU20) 


ALPHAOt  U 

m 

.044  BETAO  ( 7)  » 6.175 

SECTION  ( 

ULEET 

WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/SW 

,2350 

,2990  .3640  .4270  ,5340  .8730  ,7800 

.P870 

.9720 

x/cw 

,250 

-.2263  -.2779  -.2819 

-.2794 

,274 

-.1741 

.345 

-.2970 

• 36.. 

-,0010 

.390 

-.1570 

.400 

-.3092  -.3596 

-,4210 

.402 

- ,2558 

.418 

.429 

-,0708 

,497 

-.1408 

.503 

-.3273 

,547 

-.0651 

,550 

-.3335  -.3727 

.565 
,600 
,637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
,775 
,793 
,798 
,806 
,83»+ 
,839 
.850 
.857 
,862 
,865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


-,2528 


-.2H22 


-.1825 


-. 1233 


-,H585 


-.m97 


-.1508 


-.175H 


'.0509 


-.2112 


-.4206 


-.0065 


-,3900  -.4192 


-.5279 


. 1427 


-.0236  -,1239 


-,0174 


-.0003 


-,0018 


-.0275 


-.0278 


.0059  -,1065  -,2342 


-.0631 

-.0557 


*.3806 


-.0643 


-.0210 


-,0848 

-.0763 


-.0598 

-.0563 

-.1725 


-.0134 

-,0208  -.0283  -,0026 


-.2949 


-.3757 


.3676 


^ I ..A,.  l.Uuii 
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ARCU-G19  IA0>1  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


(RETuan  c n oct  75  » 


REFERENCE  DATA 


PARAMETRIC  DATA 


SREF  • 

2690.0000  SQ.FT. 

XMRP  • 976 

LREF  - 

1297.0000  INCHES 

YMRP  • 

BREF  - 

1297.0000  INCHES 

ZMRP  - i+OO 

SCALE  - 

.0300  SCALE 

ALPHAOt 

t)  • .030  BETAO  < n - 

SECTION 

t U'LEFT  MING  TQP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640  .4270 

X/CW 

.000 

-.0901  ,0120 

-.0939  ,4124 

.010 

-.0311 

-.0700  ,3921 

.020 

-.0609 

-.OrBB  ,2757 

.OHO 

-.0013  , 1552 

.OH) 

-. 1424 

.050 

-.0853 

,069 

.080 

,001 

.0250 

.006 

.0309 

,094 

,0000 

,113 

-.1040 

, 150 

, 157 

,163 

,1195 

. 177 

1545 

.229 

-.0041 

.246 

-.1030 

.247 

-.  ino 

.250 

.274 

-.2946 

.345 

.362 

,0206 

,390 

-.2447 

,400 

,402 

- . 3975 

.410 

.429 

-.0088 

,497 

-.1697 

.503 

.547 

-.0590 

.550 

.565 

-.4022 

.600 

.637 

-.3636 

.630 

-.2232 

.650 

.670 


-GOOD  IN.  XT 
,0000  m.  YT 
,0000  IN.  ZT 


. !60 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

.7102 

.5039 

.3975 

.6977 

.5571 

.4032 

.6660 

.5236 

.3038 

.69H0 

.4000 

.3417 

,1494 

-.0040 

. 1564 
-.0179 

. 1544 

.1475 

. 1270 

-.0806 

-.2278 

-.2210 

,0000 

-. 1526 

-,2705 

-.3578 

-.3746 

-.3546 

-.3373 

-.3064 

-.4657 

-,5193 

-.5210 

“.H850 

-.5028  -.55H9 

-.5600 

-.5049 

-.6402 


MACH 

ELV-IiS 

RUDDER 


) .0000 


-*1806 


1.250  RN/FT  - 2.250 

.000  ELV>O0  - ,000 

.000  SPOBRK  - ,000 


DATE  aO  OGT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IB37 


ALPHAOt  1) 
SECTION  ( 
Y/BW 
X/GM 


- .030  9ETA0  ( n 

ULEPT  WIiNG  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARCH -019  IA01  LVAPCELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 
■ '6.160 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.H270  .5340  .6730  .7800  .0070  .9720  1.0000 


(RETU2I ) 


,700 

-.3351 

-.5552 

.725 

-.2019 

.727 

-.2060 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

-.0409 

-.0294 

-.0770 

-.0615 

-.3143 

.808 

-.0071 

.834 

.0019 

.839 

.0385 

.050 

-.0257 

1655 

.057 

.0448 

.852 

.065 

.0108 

.879 

.0422 

.900 

.0378 

-.0251 

.905 

.913 

.950 

.0070 

.0376 

-.0240 

-.0950 

.953 

.0443 

.955 

.965 

1.000 

. 1098 

.0576 

-.3775 

-.3797 

-.5453  -.5265 


-.5635 


-.7087 


-.4486 


-.4952 


ALPHAOl  n 
SECTION  ( 


- ,043  BETAO  ( 2) 

DLEFT  MilNG  TOP 


Y/BU 

.8350 

.2990 

,3640 

.4270 

x/cu 

.000 

-.0430 

-.0739 

.3663 

.010 

-.0837 

-.0397 

.3507 

.020 

I 136 

-.0339 

.2522 

.040 

-.0306 

,1413 

,041 

-.8188 

.050 

-.1343 

-4.U4 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340 


.6666 

.4752 

.3702 


.069 
.080 
-oai 
.066 
.094 
. 113 


- , 1524 


.0000 


.0055 


.0241 


. 1425 
-.0277 


.6730 

.7000 

.0070 

.9720 

.6600 

.6247 

.6476 

.1167 

.5290 

,4854 

.3741 

.3014 

.3539 

.3159 

-.0319 

.1307 

.1209 

.1136 

.1049 
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ALPHAOt  U - .QH5  BET AO  i 8) 

SECTION  t nUEFT  WING  TOP 
Y/8W  .2350  .2990  .3640 


ARC n -019  IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-4.114 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


I RETUBI 1 


X7CW 
.150 
.157 
. 163 
,177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
,390 
,400 
,402 
.418 
,429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
,798 
,808 
.834 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
,879 
.900 
.905 


-.0946 


, 1024 
, 1 159 


-.1602 


-.1540 


-.2987 


.0091 


,2535 


- . 3969 


,0751 

,0904 


1913 


‘,4934  - 


-.3BBQ 


.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

.2296 

.0000 

- . 1663 

-,2931 

.3829 

-.3665 

-,3503 

-.3975 

,5203 

-.531 1 

-.4883 

-,2253 

.5534 

-.5790 

-.2364 


,3255 


-,5991 


-.3103 


-.1192 


-.5299 


-,6369 


,2837 


-.0345 


-,5490  -,5304 


-.6043 


,0187 


-.0884  -.1937 


.0161 


‘.0038 

.0433 


.0292 


,0473 


-.0532  -.1770  -.5093 


.0047 

,0142 


-,6978 


,0278 


.0189 


-.0315 


-.4500 
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t 

r 


ALPHAOI  U 

SECTION  ( 

Y/BN 

X/CW 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 

ALPHAO t 1 ) - 


- .045  BETAO  « B) 

ntEPT  WING  TOP 
.2350  .3990  .3640 

-.0158 

.0310 

.0833 


ARC n -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

- -H.im 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7900  .8870  .9720  I. 0000 


(RETU21 ) 


.0183 


.0190  -.0722  -.2120 


-.3605 

.047  0ETAO  C 3)  - -2.070 


-.3990 


-.4913 


SECTION  f tlLEPT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/aw 

.2350 

.2990 

. 3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.2303 

-.1005 

- . 0902 

.3285 

.6436 

.6131 

.5841 

.5771 

.0889 

.010 

-.1395 

-.0725 

.3259 

.4403 

.4876 

.4548 

. 3400 

.020 

1636 

-.Q609 

.2370 

.3474 

.3458 

' - 3258 

.2863 

- . 0461 

.040 

.041 

-.2423 

-.0551 

. 1332 

.050 

-.1725 

. 1272 

.1158 

. 1009 

.0944 

.069 

-.1174 

II 

.060 

.081 

.0228 

-.0121 

.086 

.094 

,113 

1655 

.0000 

-.0180 

. 150 
.157 

-.2100 

-.2267 

.0000 

-.1774 

-.2959 

.163 

.0832 

.177 

-. 1540 

.229 

-.1000 

.246 

-.1157 

.247 

1846 

.250 

-.3257 

-.3805 

-.3693 

-.3544 

.274 

-.2011 

.345 

-.3949 

.362 

-.0150 

.390 

.400 

.402 

.418 

- . 231 1 

-.3696 

-.4113 

-.5051 

-.5267 

.429 

-.0081 

.497 

-.1950 

.503 

-.4761 

.547 

-.0938 

-.2518 
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ALPHAOC  n 
SECTION  t 
y/Bw 

x/cw 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.7£5 
.727 
.730 
,750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.608 
.834 
.839 
.050 
.857 
.862 
.965 
.079 
,900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 

ALPHAOl  I ) 


■ .047  BETAO  C 3J 

ULEPT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARCH -01 9 IA81  LVAPfELHL  SEALED}  LEPT  WING  TOP 
- -2.070 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  ,5340  .6730  ,7800  .8870  .9720  t.OOOD 


{RETU2U 


.3529 


-.4399  -.5367 


-.2169 


-.2601 


.0857 


- . 2482 


-.5733 


.5738 


-.2696 


- . 0865 


-.4843 


.6198 


.0108 

-.0172 

-.0106 

.0493 


,0033 

,0262 

,0030 
- . 0438 
- . 0035 


.OOtO 


.0374 


.0279 


-.0058 


.0148 


-.5332  -.5219 


-.6200 


-.0594  1944 


-.3545 


.054 


BETAO  t 4)  - 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


.0038  -.1502  -.4357 

.0094 

.0305  -,0075  -.1468 

-.4270 

.008 

CEPENOENT  VARIABLE  CP 


-.6505 


-.4318 


-.4579 


Y,^8W 

.2350 

.2990 

.3640 

■ H270 

.5340 

.6730 

.7800 

.9870 

.9720 

I.OOOQ 

X/CW 

,000 

.019 

.020 

.040 

.041 

-.3155 

-.2658 

-.1519 

-.1902 

-.2100 

-.1711 

-.0913 

-.0778 

-.0697 

.3613 
.3274 
.2282 
. 1254 

.6132 

.3999 

,3074 

.5744 

,4417 

.3026 

,5412 

.4121 

.2892 

.5346 

-3098 

.2571 

.0708 

-.0619 
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ARCn-019  lAB!  LVAPiELHL  SEALED)  LEET  WING  TOP 


(RETU2I ) 


l\ 

H 

ALPHAOC  n 

* 

.05*4  0ETAO  ( H) 

m.  - 

.008 

SECTION  1 

1 ILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

i! 

Y/B4 

.2350 

.2990  .36HC 

.‘♦£70 

.53H0  ,6730  .7000 

.8870 

.9720  1.0000 

i'  ] 

x/cw 

j-  * 

i .050 

-.2190 

.1009  ,0831  .0734 

.0706 

|:  ’ 
t ■' 

.069 

-.1336 

i. 

1' 

.080 

-.0419 

.081 

,0£07 

1 ■ 

.006 

-.0339 

s 

.09*4 

.0000 

.113 

-.1889 

. 150 

-.2216  -.2345  *0000 

-.1895 

1 ; 

- 157 

-.3088 

. 163 

,0780 

1 

*177 

*229 

-.1053 

t‘t‘+0 

.2*46 

1062 

.2H7 

.250 

-.218*4 

-,3121  -.3806  -.3753 

-.3604 

.27H 

- .2630 

,3^5 

*360 

.390 

.HOO 

.HI0 

*^97 

.503 

.5^7 

*550 

,565 

.600 

,637 

.638 

.650 

*670 

*700 

.725 

.727 

.730 

*750 

*760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.83H 

.939 


-.0091 


^.3953 


-*2lt4 


-.360*4 


,3997  -,*4821 


-.5326 


-.1009 

-*072t 


-*2936 


. 157H 


.^753 


- , 328H 


-.•41H8  -.5105 


-.1956 


-.150*4 


-.5730 


-*5633 


-.1800 


-.2H09 


.0820 


-.3660 


-.6106 


-,0009 


-.5190  -,5113 


-.6WS2 


* IS0H 


-.0369  -*!706 


-.0003 


-.0021 


.0216 


.0007 


DATt  20  OCT  75 


IA81A  - PRETSSURE  SGURCt  DATA  TABlft^ATtON 


PACE  IBH2 


ALPHAOt  n 
SECTION  C 
Y/GW 
X/CW 


• .05H  BETAG  ( 

DLEFT  WING  TOP 
,2350  .2990  ,36HD 


ARGtl-019  Uai  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

- -.000 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.HaiQ  .53H0  ,6730  .7800  ,8870  .9720  1.0000 


.5970 


tRETU21 ) 


.850 

,0169 

-.0993 

-.3035 

,857 

-.0016 

.062 

,865 

-.0434 

.879 

.900 

-.0332 

-.0277 

-.0144 

-.4062 

.905 

-.0358 

.919 

-.0710 

,950 

.953 

-.0419 

-.0103 

-.0216 

-.0397 

.955 
.965 
1 .000 

.0284 

-.0332 

-.3297 

-.4492 

-.4311 

ALPHAGt  n * .002  BETAG  ( 5) 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


2.056 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.2350 

,2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.3955 

-.2166 

1432 

,3456 

.5803 

.5227 

.4971 

.4938 

.0530 

.010 

-,2531 

1235 

,2990 

.3589 

.3959 

.3708 

.2748 

,020 

- . 2555 

1064 

.2136 

.2726 

,2668 

.2543 

.2282 

-.0826 

.040 

-.0909 

. 1202 

.041 

-.3079 

.050 

-.2560 

,G7SB 

.0625 

,0556 

.0501 

.069 

-.1498 

.080 

-.0678 

.001 

.0246 

,086 

-,OIB4 

,094 

.0000 

. 1 13 

-.2473 

. 150 

- .2259 

-.2302 

.0000 

-.2029 

, 157 

-.3213 

,163 

.0913 

. 177 

-.1226 

.229 

-.1145 

.246 

-.0877 

.247 

-.2379 

.250 

-.3036 

-.3610 

-.3692 

-.3705 

.274 

.345 

.362 

.390 


-.2369 


.0106 


.3980 


- . 1974 


DATE  EO  OCT  75  IA0IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABIA-ATION  PAGE  18H3 

ARCH-019  :a01  LVAPCELHL  sealed)  left  WINO  TOP  CRETUan 

ALPHAOt  n - .088  BETAO  ( 5)  2.056 


SECTION  t UiLEFT  Wim  TOP 


Y/BW 

X/CW 


,8350 


.8990 


.SBHO 


DEPENDENT  variable  CP 
*H270  .53H0  ,6730  .7000 


,‘♦00 

-.3960 

-.4696 

.‘♦08 

-.3404 

.‘♦10 

.>+29 

-,091+4 

,‘♦97 

-.1454 

.503 

.5^7 

-.0513 

.550 

-.4089 

-.4099 

.565 

-.8861 

.600 

.637 

-.0039 

.630 

-.1954 

.650 

.670 

.700 

-.1065 

-.8150 

.785 

-.0630 

,727 

-.8811 

.730 

,750 

,760 

.775 

.793 

.790 

, 1508 

-.0800 

-.0049 

- . 021 8 

-.0948 

.800 

,0097 

,B3‘+ 

,839 

-.0171 

-.0800 

,850 

,0001 

-.1835 

,057 

-.0216 

.068 

.065 

-.0639 

.879 

-.0500 

-900 

- . 0594 

-.0395 

.90S 

- . 0604 

.919 

- . 0074 

.950 

- . 0533 

-.0497 

.953 

-.0617 

.955 
,965 
t .ODD 

-.0138 

-.0590 

-.8502 

-,4199 

.6870  .9780  1.0000 

.5318 


-.3338 


-.W6 


-.5651 


-.5459 


-.5005 


-.‘♦908  *.H856 


-.6709 


-.5639 


.3655 


-.3685 


. ^ ■ JiJ.!.'-,  .I.  ■■  -■i.,— V.-J  • 4 


DATE  20  GCT  75 


IA8:IA  - PRESSURE  SOURGE  DATA  TABULATION 


ALPHAOC  n ■ ,087  BETAO  t 6J 

SECTION  ( DELEFT  WING  TOP 


ARC n -01 9 IA81  UVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
Ill 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU21 ) 


Y/BW 

,2350 

,2990 

. 3640 

,4270 

.5340 

,6730 

,7800 

.8970 

.9720 

x/cw 

.000 

-,4357 

-.2915 

- , 1533 

.2956 

.5489 

.4913 

,4660 

.5196 

-0057 

,eio 

-,3156 

-,1213 

.2516 

,3322 

.3624 

,3364 

.2816 

.020 

-,3143 

- , 0887 

, IBBl 

,2529 

.2390 

,2236 

,2320 

-.1212 

.040 

-.0703 

, 1234 

,041 

-.3401 

,050 

-.2743 

,0691 

,0439 

,0692 

.0590 

.069 

-.1828 

,080 

-.0488 

.081 

,0194 

. 086 

-.0005 

,094 

.0000 

.113 

-.2935 

.150 

-.1893 

-.2364 

.0000 

!927 

.157 

-.3393 

,163 

.0858 

,177 

-,0999 

.229 

-.1167 

,246 

-.0685 

.247 

-.2429 

,250 

-.2739 

-.3583 

-.3450 

-.3569 

,3H5 

.362 

,390 

,400 

,402 

.418 

,429 

.497 

,503 

,547 

,550 

,565 

.BOO 

,637 

,638 

,653 

.670 

.700 

,725 

,727 

,730 

,750 

,760 

,775 


-,0762 

-,0380 

-.1762 

1667 


,0291 


-.1406 


-.1928 


-,2!73 


-.3242 


-.3585  -,4550 


-,2914  -,4483 


-.1506 


,0489 


-,5T29 


-.0753 


-.1429 


,0190 


.4088 


-.5175 


-.3580 


.4765 


-.5346 


-.5930 


-.6924 


-,3513  -.4816 


0057 


.0309  -.0706 


DATE  ao  OGT  75 


ALPMAOt  n 


IA8U  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TABULATION 

ARC  n -019  lAftl  UVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WIND  T0,» 
.097  BETAO  ( 6)  - H.IU 


PAGE  18H5 


iRETuen 


SECTION  ( tlLEFT  MING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


V/BM 

X/CM 


.3990  .36>»0  .Ha70  .53>t0  . 6730  . 7800  . 6070  . 9780  1. 0000 


.793 

. 1558 

,798 

-.0195 

,803 

.0104 

-.0309 

.839 

-,009a 

.850 

.857 

-.0149 

.862 

.865 

-.0727 

.873 

-,0H02 

.900 

-.0537 

,906 

-.0390 

,919 

-.0664 

,950 

.953 

-.0429 

.955 

-,0354 

.965 

,0019 

1.000 

-.1607 

ALPMAOC  n 

.091  0ETAO  ( 71 

■ 6 

SECT I ON  ( 

1 ILEFT 

WtNG  TOP 

Y/0W 

,2350 

,2990 

,3640 

,4270 

X/CN 

,000 

-,^^^7 

-,3BBH 

1403 

,2649 

,010 

-.3773 

-,0955 

.2184 

,020 

-,3618 

-,0642 

.1741 

,0»*0 

- , 0487 

.1212 

,om 

--3610 

.050 

-,3006 

.069 

,080 

,081 

.0469 

.086 

.0084 

.09*4 

,0000 

.113 

-.33HB 

.150 

.157 

.163 

,0974 

,177 

-,0642 

.229 

-.119^ 

.2^6 

-,0297 

.2H7 

-.2270 

.03^  -.1101  -.0396 


-.0282 

-.0351  -.0095  .0605 


1607  -.3H37 

6.170 

0EPEM3ENT  VARIABLE  GP 
H270  .53‘»0  .6730  .7900 


,8970  .9750  l.OOOO 


.4^02  -,0099 
,5528 

, ie03  -,1316 


-.1908 


•^,10H3  -iSim  .0000 


. ii4«v* 


i,  iaDij*  J ' (feMft-iitlSijiil&rj  ildVik; 


DATE  aO  OGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeU.ATION 


ARC  1 1-019  l AB'l  LVAP  CELHL  SEALED)  LEFT  MlNO  TOP 


tRETUai ) 


ALPHAOt  I)  - .091  GETAO  ( 7)  - 6.170 


SECTION  C nUEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

X/Cw 

.350 

-.1863 

.3H5 

,362 

.390 

.'too 

,^02 

.HUB 

,H29 

-.0H66 

.0H8H 

-.1393 

-.2629 

.H97 

-.0961 

.503 

.5H7 

-.0162 

.550 

.565 

-.0607 

.600 

.637 

.0055 

.638 

-.U89 

,650 

.670 

.700 

-.0109 

.725 

.727 

-.1100 

.730 

.750 

.760 

-.0155 

.775 

.793 

. 19tB 

.798 

-,0252 

.808 

.83H 

.839 

,650 

-.0260 

-.0397 

-.0101 

,857 

.662 

.065 

.879 

-.0866 

-.0642 

-.0417 

.500 

-.0703 

.905 

-,0750 

.919 

.950 

.953 

-.1042 

-.0727 

.955 

,965 

l.OOO 

-.OH80 

-.0732 

-.1523 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9780 

1.0000 

-.2570 

-.3358 

-.3500 

-.3655 

-.40^7 

-.3426 

-.4244 

-.5151 

-.4S6S 

-.4039 

1949 

-.4203 

-,5151 

-.0042 

-.0783 

-.4791 

-.5457 

-.1772 

-.3810 

-.6991 

-.0077 

-,0745 

-.0096 

-.1352 

-.0217 

-.»tS09 

-.0649 

-.0409 

-.0771 

-.0507 

. 1407 

-.2959 

-.2941 

date  so  OCT  75 


I, ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PA(^  1847 
tRETUaei  i 17  OCT  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 


ARCn-Oi9  lABil  LVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WIKO  TOP 


RETERENCE  DATA 


SREF  - 
LREF  - 
BREF  « 
SCALE  • 


5590.0000  SQ.FT. 
IS97.0GOO  liNCHES 

1597.0000  INCHES 
.0300  SCALE 


XMRP 

YMRP 

ZMRP 


976.0000  IN.  XT 
.0000  IN.  VT 

400.0000  IN.  ZT 


MACH  « 
ELV-IB  - 
RUDDER  - 


1 * too  RN/FT 
.000  ELV-OB 
. 000  SPI^RK 


ALPHAOt  t)  « .039  BETAO  i 1) 

SECTION  C DLEFT  WtNG  TOP 
Y/BW 


-6.151 

DEPeNOENT  VARIABLE  CP 


X/CW 

.000 

,010 

.QSO 

.040 

.041 

.050 

.069 

.080 

.OBI 

.086 

.094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.289 

.846 

,847 

.850 

.874 

.345 

.368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.489 

.497 

.505 

.547 

,550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 


8350 

.8990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

.9780 

8193 

-.0911 

-.0330 

.5311 

,7830 

.6966 

.6888 

.6579 

,0085 

-.1879 

-.0364 

.4494 

.4149 

.4649 

.4170 

.8335 

1555 

-.0364 

.3138 

.8967 

.8930 

,8598 

.1667 

1496 

-.0816 

.1719 

1967 

-.1113 

.04 10 

.0198 

-.0011 

-.0566 

' . ?376 

- . 1483 

-.0093 

. 1554 

.0000 

1133 

-.0648 

.1650 

-.8898 

-.3585 

-.3559 

.0000 

-.3676 

-.4545 

-.1837 

1578 

.0770 

-.3065 

-.3914 

-.4730 

-.5877 

-.5809 

-.5t3H 

-.5853 

-.5514 

-.6680 

-.7107 

-.4656 


.0395 

.0684 


*,3608 


-.8089 


*.CS90 


. 1044 


-.4453 


,6373 


-.8638 


-.0378 


-,6583 


.6334 


-.8497 


8.890 

.000 

.000 


DATE  eO  OCT  75 


lAS'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  ISHB 


ALPHAOt  n 
SECTION  t 
Y/BW 


* .039  BET AO  { 1) 

ULEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARC n -019  IA31  LYAPXELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -6,151 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.H270  ,53H0  .6730  .7800  ,6870  .9720  1.0000 


(RETU2S1 


x/GW 

.700 

.735 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.63H 

.039 

.050 

,057 

.862 

,865 

.879 

.900 

.905 

.919 

,950 

.953 

,955 

,965 

1.000 


.OHll 


-.1970 


.QH98 


1+070 


.0H61 


-.H720  -,^178 


-.7779 


.2163 


.01H7  -.0722 


.03H2 


.0378 

.0HH7 


.0^98 


.0278 


.0150  -.0617  -.3000 


.QOVO 

-.0230 


-.9155 


.07^9 


.OQQH 

-.0350 

.0H68 


-.0138 

,0335 


.0163  -.2627 

.035»+  ,1119  -.1727 


-.3776 


ALPHAOt  U 


*0^^ 


SECTION  ( 
Y/BW 


ULEFT  WING  TOP 


-.3052 
0ETAO  < 2)  • -H.IOI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.2612 


X/CW 

.000 

.010 

.020 

,0H0 

.OHl 

.050 

.069 

.000 

.081 

.006 

.09^ 

.113 


.2350 

,2990 

.36^0 

,4270 

.5340 

,6730 

.7000 

.8870 

.2239 

1289 

-,04'+3 

.5000 

.6946 

.6655 

.6529 

.6881 

-.1650 

-.0429 

.4295 

,4112 

.4581 

.4136 

.£>♦13 

-.1855 

-.0282 

.3051 

.2988 

.2936 

.2651 

.1787 

.0060 

, 1717 

.2057 

-,m60 

.0582 

,0351 

.0085 

-.04aH 

-.IH78 


.0000 


,1217 


.0033 


I2H7 


-.2H33 


DATE  aO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  18H9 


ALPMAOt  1) 


ARCU-GT9  lABl  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  W'INO  TOP 
BET  AO  I ai  • “^.101 


(RETuaai 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  ,2990 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/GW 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.2^7 
.250 
.27H 
,3H5 
,362 
.390 
.400 
.402 
■ 418 
.H29 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
.BOB 
.634 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 


-.0774 


-.1673 


.0109 

-.0343 


.2424 


-.0071 


►,1252 


.2069 


,0104 


-.0250 

-,0561 


, 1659 
-.0946 


.0753 


-.2509 


►.1509 


-.0101 


.0130 

.0126 


.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

,9720 

1.0000 

-.3124 

-.3250 

.0000 

-.3286 

-.4555 

— 

-.1799 

-.3224 

-.4214 

-,4942 

-.5117 

-.5068 

-.5822 

— 

-.4343 

-.5111 

-.6163 

-,6981 

-.6845 

-.3886 

-.0869 

-.4050 

-.5966 

-.6644 

.0160 

-.1389 

-.6562 

-.8279 

— 

.0265 

-.0056 

-.1031 

-.5401 

-,4364 

-.7963 

,0198 

-,0253 

-.0707 

-.0139 

-.0098 


-.0329 


-.0500 


-.0307 


-.2192 


DATE  SO  QCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABLfl.ATIGN 


PAGE  1850 


ARGlt-019  iA81  tVAPCELHL  SEALEOl  LEFT  WING  TOP 


IRETUSS) 


ALTOAOt  1) 

SECTION  t 

Y/ew 

X7GW 

.919 

.950 

.953 

,955 

.965 

1.000 

ALPHAOf  n - 


• .O^fS  BETAO  I 21 
DLEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  ,36^0 


■ -‘♦,101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

. H270  . 53H0  , 6730  . 7800  ,8070  .9720  1.0000 


,0IH5 


-.0033 


-.ome 


-.G25H 


.009H  .1222  .Q70H 


-.3794 


SECTION  < niETT  WING  TOP 


-.3139 

047  BETAO  ( 3)  " -2,062 

dependent  VARilABLE  CP 


-,2621 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

. 7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

,000 

li855 

1869 

-.0759 

.4634 

.6316 

.6113 

.5994 

.5925 

.0109 

.010 

-.8199 

-.0454 

.4005 

.3961 

.4402 

.3966 

.2349 

.020 

-.2368 

-,0221 

.2861 

.2901 

.2842 

,2537 

.1708 

-.1777 

.040 

-,002S 

.1720 

,041 

-.2229 

.050 

-.1916 

.0608 

.0344 

.0132 

-.0419 

.069 

.000 

.081 

.0GB 

,094 

.113 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

,27H 

.345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 


-.1912 


-.1896 


.0358 

-.C288 


.0000 


-.0801 


.0880 


1498 


. 1205 

. 1709 
'.0777 

-.2456 


.0129 


1533 


-.3037 


.4215 


-,  1210 


-.3006  -.3311  .0000  -.3280 


- . 3975  - . 4793  - . 4907  - , 5058 


-.5016  -.5937 


'.6923 


-.2552 


-.4614 


-.5722 


-.4200 


-.67^ 


DATE  20  OCT  75 


1A01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAirON 


PAQE  1851 


ALPHAOC  n 
SECTION  I 

Y/ew 

X/GN 


- .0H7  BETAO  t 3) 

ULETT  WINO  TOP 
.2350  .2990  .36H0 


ARC II -01 9 IASI  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  W-INO  TOP 
- -2.062 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8070  .920  l.OOOO 


(RETU22) 


.550 

.565 

.600 

.637 

.636 

-.2300 

.0043 

-.0628 

-.2061 

-.5620 

.650 

.670 

.700 

.0167 

-.0722 

.725 

-.0231 

.727 

-.0905 

,730 

.750 

.760 

.775 

-.0066 

-.0398 

-.0992 

.793 

. 1961 

.790 

-.0166 

.800 

-.0110 

.034 

-.Olfll 

.839 

-.0228 

.850 

-.0622 

-.1313 

,657 

-.0477 

.862 

.665 

-.0597 

.879 

-.0653 

.900 

-.0850 

-.0829 

,905 

-.0952 

.919 

-.1164 

.950 

-.0088 

.0932 

,953 

-.0813 

,955 

.965 

1,000 

-.0278 

-.0612 

-.2997 

-.3953 

ALPHAOC  1) 


.053 


BETAO  ( 4) 


SECTION  C nLEFT  WIN©  TOP 


-.007 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.6494 


-.6369 


-.7982 


-.2P53  -.3743 


-.Bt62 


.0266 


-.6272 


-.2267 


.2970 


Y/BW 

x/cu 

,2350 

.2930 

.3840 

.4270 

.53H0 

,6730 

.7800 

.8870 

,9780  1.0000 

,000 

-.2053 

-.2440 

-.0594 

.4291 

.6049 

.5572 

.5505 

.5444 

-.0162 

,010 

-.2718 

-.0433 

.3692 

.3696 

.4072 

,3744 

.2231 

.020 

.040 

,041 

-,2830 

-.2714 

-.0052 

.0311 

.2659 
. 1605 

.2711 

.2582 

,2420 

.1654 

-.1051 

OATE  ao  OCT  75 


ALPHAOt  I) 


.053 


I AS I A “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATIGM 

ARG  H-019  I A81  LVAPCELHL  SEALED  I LEPT  WING  TOP 
BETAO  ( H)  - -.007 


PAGE  1658 


SECTION  I ULEFT  WliNO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270  .5340 

.6730 

.7800 

.6870 

.9720 

X/CW 

.050 

.069 

.080 

-.2306 

.0500 

-.1177 

.0S‘I8 

. 01 18 

-.0386 

-.2627 

.OQil 
.086 
.09^ 
.113 
. 150 
, 157 
.163 
.177 

.ene 

.247 

.250 

.274 

,345 

.362 

.390 

.400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.837 

,630 

.650 

.670 

.700 

.725 

,727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.799 

.608 

.634 

.839 


,2459 


‘.1959 


,0711 

-.0345 

-.2306 

-.0406 

. 1838 


.0000 


-.0840 


.0831 


-.1568 


. 1'54 1 

. 1654 
-.0727 

-.2352 


.0269 


-.0430 


.0126 


,0270 


-.0433 

-.0467 


-.2880  -.3355  .0000  -.3224 


1448 


-.2851 


-.3939 


-.0290 


-.3736 


-.4830  -.5690 


-.1070  -.5226 


-.6761 


-.6130 


-.0246 


-.0759 


-.0253 


-.0313 


-.0456  -.1363 


-.4606 


,4613  -.4761  -.4984 


-.5566 


-.6524 


.5965 


-.4308 


-.7612 


-.0133  -.3006 


-.8168 


tRETU22J 


DATE  80  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1653 


ARC  11 -019  lAS-1  LVAKCELRL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 


tRETU88) 


ALPHAOl  I)  - .053  0ETAO  ( • -,007 

SECTION  i ULETT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,8350 

.8990 

,3640 

,4870 

.53H0 

.6730 

.7000 

.0870 

.9720 

X/GW 

.650 

-.0563  - 

. 1508 

.0890 

.857 

-.0588 

,858 

.865 

-.0850 

-.6349 

.879 

-.0883 

.900 

.905 

-.1050 

-,1063 

>.0903 

-.8617 

,919 

-.1313 

.950 

-.0259 

.D6<t3 

,0006 

.953 

-.0800 

.955 

.965 

UOOO 

-.0H50 

-.0710 

-.3088 

W 

.mo6 

-.3189 

ALR^^C  1) 

m 

.079  BETAO  f 5) 

« 8 

.058 

SECTION  ( 

ULEFT  MING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/0W 

.8990 

,3640 

,4870 

.5340 

.6730 

.7000 

.6870 

.9720 

X/GU 

.000 

*.86H0 

-.3010 

-.0667 

,3954 

.5753 

,5168 

.5068 

,Sl  14 

-.0421 

5® 

.010 

-.3818 

-.0131 

.3308 

.3393 

,3709 

.3477 

.8007 

.080 

-.3181 

.0515 

.8387 

.8467 

,8330 

.8191 

, 1585 

-.2009 

SM 

G ra 

.Q>tO 

.0657 

. I486 

.om 

-.3868 

,050 

-.8680 

.0435 

,0135 

-,0009 

-.0481 

o P 

.069 

-,2705 

,080 

-.1117 

.081 

.0005 

& HH 

K Q 

S 

.086 

,0^ 

.0000 

. 1530 

.113 

-.8989 

-ISO 

-,8707  - 

.3883 

.0000 

-.3151 

.157 

-.4609 

K CQ 

.163 

,1534 

.177 

-.1381 

.889 

-.0388 

.8H6 

.£*♦7 

-.1918 

-.0510 

,850 

-.3464  - 

.4ie7 

-.4614 

-.4830 

.8m 

-.8601 

.3HS 

-.9514 

.368 

,0843 

.390 

-.8141 

t.OOOO 


1,0000 


DATE  20  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  lBS»t 


ALPHAO(  n 

SECTION  t 
Y/BH 
XV  GW 


ARCH -01 9 IA0I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- .079  BETAO  f 5)  « 2.058 

ULEFT  WIND  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.2350  .2990  .36‘^0  .M270  .5340  ,6730  ,7800  .8870  ,9720  1.0000 


(RETU22) 


.400 

- , 4485 

.402 

-.3733 

,410 

,429 

.0943 

.4.97 

-.1387 

.503 

.547 

-.0232 

.550 

-.0517 

.565 

.0283 

.600 

.537 

.063! 

.638 

-.2108 

.650 

.670 

.700 

.0694 

.725 

-.0347 

.727 

.0296 

.730 

.750 

.760 

-.0460 

.775 

-.0550 

.793 

. 1902 

,793 

-.0555 

,808 

-.0470 

,834 

-.0561 

,839 

-.0626 

.850 

-.0780 

.857 

-.0860 

.862 

.865 

-.1066 

,879 

1019 

.500 

-.1221 

-.1397 

.905 

-.1234 

,919 

1423 

.950 

-.0737 

,953 

-.1230 

.955 

-.1057 

,965 

-.0869 

1,000 

-.2003 

-.6390 


-.4591 


-.6251 


-.5101 


-.  1513 


-.0799 


-,6503 


-.0480  -,2865 


-.8006 


-,2261 


-.3602 


-,3B16 


OATt  20  OCT  75 


tABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1855 


ALPHAOi  1)  • *083  BCTAO  C 6) 

SECTION  t nUEFT  WING  TOP 


ARCn-GI'9  IASI  LVAPIELHL  SEALED^  LEFT  WING  TOP 
107 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETU22) 


Y/8W 

,2350 

.2990 

,3640 

,4270 

,53^0 

.6730 

.7800 

.0070 

.9720 

X/CW 

V .000 

-.2876 

-.3592 

-.0490 

*3481 

.5591 

.4076 

.4746 

-4719 

-.0799 

.010 

-.3871 

*0202 

,2879 

.3277 

.3483 

.3165 

, 1827 

.020 

-.3774 

,0699 

.2204 

.2455 

.2155 

. 1966 

. 1294 

-.2192 

*040 

,0938 

. 1440 

.041 

-.3702 

.050 

-.3025 

*0505 

.0025 

-.0128 

-.0548 

^ ,069 

-.2860 

r .080 

-.0830 

.oat 
.006 
.09H 
A\Z 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.2H7 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
,637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.3406 


.0000 


.1430 


.0398 


-.2563  -.3045  .0000  -.3105 


.0192 


-.1987 


.1430 

.0168 


-.4675 


-.1156 


-.2336 


-.3250  -.3963 


.4159 


,47*^* 


.0976 


-.5165 


-.  1958 


-.3274 


-.4058  -.5023 


-.6164 


. 1013 


-.4813 


-.1092 


.0029 


-.5740 


.0398 


.0256  -.1253 


-.1785 


.0617 


-.4788 


-.1756 


.0770 


.0410 


-.0553 


-.1108 


-.4S83 


-.0661 


-.0989  -.2006 


-.7423 


-,0003  -.1595 


DATE  SO  OCT  75 


IA8U  - PSESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCn-019  IASI  LVAPtELrt.  SEALED)  LEFT  MINO  TOP  (RETUSS) 

ALPHAOl  t)  - .083  BETAO  C 6)  > >4.107 


SECTION  ( ULETT  WINO  TOP 


Y/BW 

.£350 

.8990 

.3640 

.4870 

x/cw 

.793 

. 1656 

.798 

-.0776 

.003 

-.0788 

.83H 

-.0734 

.839 

-.0906 

.850 

.857 

-.1098 

.068 

,865 

-.1898 

-879 

-.1876 

.900 

1346 

.905 

- . 1567 

.9i9 

-.1704 

.950 

.953 

-, 1574 

.955 

-.1410 

.965 

-.1814 

l.OOO 

-.1560 

AUPHAOt  U 

■ 

.090  eCTAQ  ( 7) 

* 1 

SECTION  ( 

1 )LErT 

WilNG  TOP 

Y/BW 

.8350 

.8930 

.3640 

,4870 

X/CW 

.000 

-.3339 

-.4439 

-.0164 

.8975 

.010 

-.4594 

.0417 

.8448 

.080 

-.4438 

.0665 

. 1788 

.OHO 

.0748 

.1147 

.041 

-.4190 

,050 

-.3481 

.069 

.080 

,081 

.0898 

.086 

.1061 

.09H 

.0000 

.113 

-.484H 

. 150 

.157 

. 163 

.1333 

. 177 

-.1096 

.889 

.0648 

.846 

-.0186 

.SH7  -.8139 


DEPENDENT  VARil.^E  CP 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


-.1007  -.S3H8  -.0319 

-.0979 

-.1735  . 0S7«f 

-.1378  -.0388  .0775 

-.5908  -.4H35 

163 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

.5.184 

.4548 

.4309 

.4269 

-.1040 

.3003 

.3846 

.8914 

.1639 

.8188 

.1981 

. 1759 

.1114 

-.2246 

.0435 

.0009 

-.0198 

-.0629 

-.2908 

.0869 

.8381 

-.8633 

.0000 

-.3022 

-.4568 


DATE  80  OCT  7S 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCH -019  1A81  LVAPtELHL  SEALE01  LEFT  NINO  TOP 


(RETU88) 


ALPHAOl  n • .090  BETA©  ( 7J  - 6.163 


SECTION  ( DLEFT  NINO  TOP 


Y/0W 

.8350 

.2390 

.3640 

.4270 

X/GM 

.250 

.27H 

-.2228 

.3HS 

.362 

.0967 

.350 

-.1854 

.^00 

.402 

-.3001 

.me 

.H29 

. IOS«t 

1093 

.5D3 

.5^7 

-.OOIB 

.550 

.665 

.0222 

.600 

.637 

.0497 

.638 

.650 

.670 

.700 

.0679 

.725 

.727 

.0383 

.730 

.750 

.760 

-.0853 

.775 

.793 

.798 

.608 

.17H7 

-.0963 

-.0961 

.834 

.839 

-.0890 

-.i!21 

.850 

.857 

-.1339 

.852 

.865 

1506 

.879 

-.1472 

.900 

-.1449 

.905 

-.1708 

.919 

-.1937 

.950 

.953 

-.1704 

.955 

.965 

1.000 

1472 

-.1689 

-.1703 

OEPENOENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

l.OOOQ 

’ , 304H 

-.3764 

-.'♦026 

-.4512 

-.5075 

-.3665 

-.4635 

-.5842 

-.5372 

-.4693 

-.0332 

-.1048 

-.4359 

-.0718 

-. 1285 

-.8022 

-.2510 

-.mn 

-.0917 

-.6730 

-.1016 

-.1779 

-.1268 

-.2653 

-.0709 

-.0469 

-.1955 

.0623 

-.1670 

-.0055 

.053>. 

-.2022 

-.4473 

DATE  20  OCT  75  U81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  185B 

ARC  II -019  lAB'l  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP  tRETU23l  ( t7  OCT  75  ) 

REFERENCE  DATA  PARAHETRIG  DATA 


SREF 

• 

2690.0000  SQ.rT. 

XMRP 

• 

976.0000 

IN.  XT 

MAGH  - 

KHOO 

RN/FT  - 

2.250 

LREF 

J297.0000  inches 

YMRP 

m 

.0000 

IN.  YT 

ELV>IB  - 

• 000 

ELV-OB  • 

.000 

BREF 

SCALE 

1297.0000  'NCHES 
.0300  SCALE 

ZMRP 

m 

HOO. 0000 

IN.  ZT 

RUDDER  - 

.000 

SPDBRK  - 

,000 

BE  TAG 

I 

1)  « .033  ALPHAOt 

t ) 

- -6.272 

SECTION  ( nLEFT  WlNC  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

x/ew 
,000 
,010 
.020 
.OHO 
.OHl 
.050 
,069 
.080 
.081 
.086 
.OSH 
.113 
. I SO 
,157 
,163 

• 177 
.229 
.2H6 
•2H7 

• 250 
.27H 
.3H5 

• 362 
.390 
.HOO 
.H02 


I ,H97 

\ .503 

\ .5H7 

.550 
.565 
.600 

• 637 

• 638 
.650 
.670 


2550 

.2990 

.3640 

262H 

-.0H23 

-.0919 

- . 0652 

-.0702 

-,0850 

-.0554 
- . OH60 

1669 

-,0961 

.0370 

• 0000 

1221 

-.0199 

- 1495 

-.0191 

0763 

. 0651 

-.0935 


-.0117 

-.0937 

-.0158 


••0059 

IH09 


,4270 

.5340 

.6730 

.1399 

.2599 

.2473 

.2027 

.4399 

.5110 

.4517 

,3755 

.5169 

.4505 

.2901 

.3029 

• 1434 

. 1570 

-.0132 

.0143 

.0209 

.0975 

-.1262 

-.1129 

.2060 

-.2380 

-•2501 

-.2694 

-.2922 

,7800 

.8970 

,9720 

.3405 

.3603 

-.2769 

.5174 

.Hei'H 

,4655 

.<♦631 

1543 

,3252 

.3361 

-. 1562 

.0000  .0906 

-.2286 


-.0053  -.0937 

-,233a 

-.28^ 


-.2512 


-,3652 


-.3237 

-.28H3 


I. 0000 


-.16H7 


Uftreetj  sJiiS  i . Itcjatr,  iSi  rj  » V>»i  .■ 


DATE  80  OCT  75 


lABtA  - PRESSUtS  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  I8S9 


ARCIl-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


is 


BETAD  ( n » .033  AtPHAOt  1)  ^ -6.378 


SEGTIGN  ( 1 1 LEFT  WINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  .8350  .8990 

.36H0 

.H870 

.S3«.0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

1.0000 

%/m 

.700  -.0193 

.785 

.787  -.1069 

.0873 

-.IH17 

.730 

.750 

,760 

,775 

,793  .8835 

.793 

.0H8H 

.Q5H3 

.0685 

-.0878 

-.3055 

-.3H3B 

-.2138 

,808 

.83H  .0583 

.839 

. 0BH7 

.1196 

.850 

.857 

.868 

.865  .00H3 

.879 

.0679 

,0958 

. 1819 

.0066 

-.1559 

-.81H7 

.300  .065H 

.905 

.919 

,013H 

.0601 

,0B<*7 

-.8463 

,950 

.953 

.955 

.965  .1078 

.0607 

.0507 

.0789 

.081 1 

.0069 

t.OOO 

-.336H 

-.3H79 

-.8766 

BETAO  ( n - .on  ALPHAOl  8J 

• -H 

.160 

SECTION  t OLEFT  MIND  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BM  .8350  .89S0 

.36H0 

.H870 

.S3H0 

.6730 

>7800 

.8670 

.9780 

1.0000 

>C/CW 

.000 

.010 

.080 

.OHO 

.OHl 

.050 

.069 

.080 

:oai 

.086 

.09H 

.113 


8709 

-.0500 

'.0916 

,1778 

.H886 

.4433 

.4886 

.4395 

-.3508 

-.0889 

-.0733 

.8565 

.4798 

.5149 

.5189 

.4646 

1036 

-.0686 

.880H 

.4133 

.4868 

.4461 

4364 

-.1854 

-.0531 

. 1636 

8396 

-.1188 

.8509 

.8681 

.8803 

.8900 

-.1508 

.1117 

.0805 

.0000 

-.1538 


'<  uLst^ii  itdaiiUL=  < / 


(RETU83) 


OATt  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IB50 


ARCH -019  IA91  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  (iRETU23) 


BETAO  t n « ,0U  ALPHAOl  2)  - -HH60 


SECTION  ( HLEFT  WiINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
H50 
*157 
*163 
. 177 
*229 
.E^B 
*247 
,250 
.274 
,345 
.362 
,390 
*400 
*402 
.419 
.429 
*497 
*503 
.547 
,550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
*750 
.760 
*775 
.793 
.793 
,808 
.634 
.639 
.850 
.857 
.062 
.865 
.079 
.900 
.905 


*2350 


--U23 


-*0364 


.2990 


-.0382 


.0326 


-.1255 


,3640 

.1141 

-.0456 

-.1297 


*4270 


*.0237 


-.1410 


-.2373 


,5340  .6730 

-.0642  *,0469 

-.11615  -.1695 

-.2636  -.3013 


.7900  *8870 

.0000  .0417 

-.1499  -.1449 

-.3263 


.9720  l.OOOO 
-.2411 

-.2531 

-.1213 

-.2757 


-.0500 


*.1715 


-.1736 


.1826 


-*3028  *,3305 

-.2317 


-.1079 


-.3990 


*. I30b 


-.3700 


-.3054 

-.0281 


-.3054 


.0260 


-.3402  *,3789 


.0054  -.0938 


2025 


*0174 

.0609 

*0326 

.0375 

*0863  -.0566  -.3006 

.0735 

-.2475 

-.0333 

,0435 

*0422  . 0737  -*2901 

.0418 


DATE  eo  GGT  75 


BETAO  ( n * 
SECTION  t IILETT 


01 1 AUPHAOC  2) 
WING  TOP 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC! 1-0 I 9 lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-H-  ISO 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PA(^  raet 


tReit@3) 


Y/8W  .2350 

.2930 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7000 

.8870 

.9720 

l.COOO 

X7CW 

.919 

.950 

-.0012 

,0762 

.0350 

-.0008 

,953 

.0327 

.955 

.965 

l.OOO 

.0872 

.0347 

-.3622 

-.3513 

-.3103 

8ETA0  ( 1)  • 

007  ALPHAOt  3) 

• -2 

.069 

SECTION  t IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/0W  .2350 

.2990 

.36>40 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

.8070 

.9720 

1 .0000 

K/GW 

.000  -.2724 

-.0624 

-.1152 

.2003 

.5376 

.5067 

.4088 

.4906 

-.2484 

.010 

-.0990 

-.0995 

.2617 

.4634 

,5117 

.5036 

.4345 

.020 

-.U60 

-.0815 

.2138 

. 3891 

,4047 

.4134 

.4004 

-.0949 

.040 

-041  --2609 

.050 

-.1275 

-.0700 

. 1500 

,2045 

.2166 

.2330 

.2381 

.069 
.080 
.001 
.086 
.094 
.113 
, ISO 
.157 
. 163 
.177 
.229 
,246 
.247 
.250 
.274 
.345 
,362 
.:^90 
.400 
.402 
.410 
.429 
.497 
.503 
.547 


*,  1807 


.0000 


.0160 


.0744 


. GB  U 


-.1360 


-.0972  -.0911  .0000  -.0187 


.0783 


-.2425 


-.0548 


-.0654 


. 1321 


-.0664 


-.1076 


.2073  -.2343  -.2076  -.1978 


.0048 


-.2691 


-.1652 


-.2749 


-.2938  -.3464 


-.3728 


.0522 

.0767 


-.0709 


-.1521 


DATE  20  OCT  75 


BETAO  t 1)  • 


-.007 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCU-0I9  IA01  LVAPtELML  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
ALPHAO(  3)  - -a. 069 


PAGE  1B62 


(RETUaS) 


SECTION  t ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

.8350 

.8990 

,3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9780 

I. 0000 

X/GW 

,550 

-.3257 

-.3608 

,565 

-.8755 

,600 

-.4407 

.637 

,638 

-.1891 

-.8083 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

,730 

*.8015 

-.8065 

-.0759 

~.Z55H 

-.4153 

-.3565 

-.8649 

.750 

-.3935 

-.4153 

.760 

-.0003 

.775 

-.0415 

-.tSSH 

.793 

.1398 

.790 

-.0007 

.BOG 

.0856 

.B3^ 

.0138 

.839 

.850 

.857 

.86a 

,865 

-.0483 

.0094 

.0333 

.0808 

-.1118 

-.3538 

-.3885 

.879 

.900 

-.0038 

-.0013 

.0480 

-.3047 

.905 

.0038 

.919 

-.0170 

.950 

.0681 

-.1587 

.953 

.0198 

.955 

.965 

1.000 

.0648 

-.0019 

-.3777 

-.3398 

-.3480 

BETAO  1 n 

■ 

088  AtPHAOt  H> 

■ 

.084 

SECTION  f 

IILEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  variable  CP 

Y/ew 

.8350 

.8990 

.3640 

.4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780 

KOOOO 

x/cw 

.000 

-^.8613 

-.0660 

-.1510 

.8981 

.5668 

.5571 

.5359 

.5499 

-.0683 

.010 

-.1115 

-.1313 

.8861 

.4090 

,4091 

.4786 

.3834 

.080 

-.1857 

-.1079 

.8116 

.3316 

.3693 

.3644 

.3369 

-.0696 

.040 

-.0909 

. 1886 

.041 

-.8307 

1/ 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OF  POOR  QUAUTE 


DATE  80  GCT  75 


9ETA0  < n • -.082  ALPHAGC  Hi 

SECT  ION  ( nUEFT  WING  TOP 


Y/BW 


*730 

*750 

-760 

-775 

-793 

.790 

-000 

-B3H 

-639 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 

ARC n -019  IA01  LVAPtELHL  SEALEDl  LEFT  WlNO  TOP 
-08H 

DEPENDENT  variable  GP 


PAGE  1863 


(RETU83) 


-8350  .8990 


-0HH6 


.36H0 


-‘♦87Q 


X/CW 

.050 

-0G9 

-000 

-001 

.086 

.03^ 

U3  --8350 


-•1388 


-0000 


--00SH 


.019^ 


-.m37 


.150 
,V57 
. 163 
.177 
.889 
.846 
.847 
-.850 
.a7H 
.3H5 
.368 
-390 
-400 
.408 
-410 

-489  --0675 


-.0700 


.0440 

--0897 


--0989 


-.8370 


-.0161 


-.8091 


-.3118 


.497 
-503 

.547  -*0901 

.550 

.565 

.600 

-637 

-638  --8068 


-.1690 


--3169 


.8838 


.650 
-670 
-700 
.785 

-787  -.8805 


-8485 


-5340 

-6730 

.7800 

.8070 

-9780 

1.0000 

. 1456 
-0054 

- 1688 

. 1695 

.1649 

-.1834 

-1595 

1533 

-0000 

-.0794 

-.8445 

-8851 

-.8055 

-.8655 

-.8536 

-.8681 

-3646 

-.4093 

-.4804 

-.3186 

-.1550 

.3910 

-.4350 

-.4743 

.1469 

-.4177 

-.4711 

-,4310 

-.4530 

-.4535 

-.4706 

-.0539 


-.1854  -.1868 


-.0487 


-- 01108 


-.0155 


-.0150 


f. 



1 “i  ■■■ . -.m:-  'T'  '■  ^ «=.T-.'-arr;  -t*-,-... 

{. 

DATE  20  OCT 

19  IA8<IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1864 

r 

ARGl 1-019  lABl  LVAPIELHL  SEALED)  LEPT  MHNQ  TOP 

iRETU23) 

BETAO  ( U 

^ -.022  ALPHA01  HJ  * 

.OBH 

SECTION  1 

ULEFT  WJNG  TOP 

DEPENDENT  VARIA9LE  CP 

Y/ei4 

.2350  .2990  .36H0  .H270 

.53P0  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

xttu 

.850 

-.0603  -.1375  -.4238 

i- 

.857 

.0111 

.862 

-.H!'B2 

.865 

-.ossa 

.879 

-.01'65 

.900 

-.0IS3 

-.0223  -.3258 

i- 

.905 

-.0107 

1 

.919 

-.DH08 

J 

i 

.950 

.0173  -.1173  -.2805 

.953 

-.0070 

— ■*  — - — 

.355 

-.0266 

: 

.965 

.0H17 

l.OOQ 

-.3926 

-.3232  -.3816 

SET AO  < 1) 

« -,018  ALPHAOt  5)  » 2 

.13H 

1 

SECTION  1 

1 >LEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

t 

Y/BN 

.2350  .2990  .36H0  .4270 

.5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

X/CM 

t. 

.000 

-,237H  -.0693  -.20H9  .29HI 

.6113  .6136  .6106  .5910  .0796 

1 

.010 

-.1262  -.1702  .2H62 

.3621  .4497  .4299  .2966 

4 

.020 

-.1423  -.1050  .T689 

.2793  .3197  .3096  .2405  -.0827 

s 

.OHO 

-.08110  .072H 

i 

.OHl 

-.2129 

r 

.050 

.0810  .1086  .1066  .0654 

.069 

-.1132 

.080 

-.0590 

j 

t 

.081 

-.0H26 

.086 

-.0287 

.09H 

.0000 

1 

.113 

-.281H 

.150 

-.2310  -.21H7  ,0000  -,m98 

i- 

t 

.157 

-,25H3 

t 

.163 

.0296 

.177 

-.life** 

(■ 

.229 

-.0915 

.2H6 

-.1185 

r 

.2H7 

-.1556 

5 

.250 

-.3272  -.3H65  -.3153  -.3065 

p 

.27H 

-.2753 

.3H5 

-,32H0 

.362 

-.0287 

.390 

-.2355 

— 

— 

DATE  aO  OCT  73 


lA&lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1865 


0ETAO  r n 
SECTION  ( 
Y/BH 
X/CW 


ARC n -019  IA81  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

- -,018  ALPHAOC  5)  « 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,8350  ,8990  *36H0  .H870  ,53^0  ,6730  ,7000  ,8870  .9780  1,0000 


«RETU83) 


.400 

-.4104 

-.4556 

.402 

.418 

-.3427 

.429 

-.0785 

.497 

11838 

. 503 

,547 

-.0900 

.550 

-.4200 

-.4058 

.565 

-.3483 

.600 

.637 

-.3219 

.638 

,650 

-,2352 

.670 

.700 

,725 

-.2795 

-. 1914 

-.4789 

,727 

-.2489 

.730 

.750 

.760 

-.1112 

.775 

.793 

-.0537 

-.  1650 

-.2476 

.798 

.808 

-.0905 

-.0605 

.834 

.839 

.850 

-.0362 

-.0288 

-,1333 

-.1842 

.857 

-.0144 

.862 

.865 

-.0632 

,079 

-.0171 

.900 

-.0070 

-.0928 

.905 

,919 

.950 

-.OWS 

-,0220 

-.0310 

1587 

.953 

-.0179 

.955 

.965 

l.OOO 

,0385 

-.0398 

-.3909 

-,3028 

-,4571 


-.3101 


-.4011 


-.4990 


-.5031 


,5870 


-.4004  -.4574 


-.6119 


-.5536 


-.3807 


-.4380 


^ wii  ^ jU>(  f.i 


^ 


DATE  BO  OGT  75 


lASilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1866 


ARC n -019  1A81  LVAPtELHt  SEALED!  LEFT  WING  TOP 


tRETUBSJ 


BET AO  ( n « -.008  ALPHAOl  6)  * H.218 


SECTION  t I ) LEFT  WlNO  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

X/CM 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.0H\ 
.050 
.069 
.080 
,061 
,0B5 
,094 
.113 
, 150 
, 157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.500 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
,775 


.2350 

-.2089 

-.2271 

-.2890 

1517 

-.0800 

-.0985 

-.2529 

-.2686 


.2990 

. 3640 

.4270 

.OB40 

1778 

,2710 

, 1508 

1892 

.1922 

, 1625 

-.1756 

.1040 

1592 

,0121 

. !'424 

-.0763 

-.0904 

.0000 

-.0016 

-.1993 

.1328 

-.1536 

-.3184 

.0389 

-.2608 

-,3766 


. 5340 

.6730 

.7000 

,6513 

.2841 

.2005 

.6539 

.3693 

.2297 

.6304 

.3293 

.2060 

.0021 

.0220 

.0079 

.1257 

,3020 

-.2887 

.0000 

.3735 

-.4091 

-,3830 

-.4546  -.5030 


.8870 

.9720 

.5908 
. 1865 
. 1252 

.0369 

-.1537 

-.0355 

- . Ii896 

-.2343 

-,3195 

-,3665 

*,4192 

-.4986 

-.4688 


-.1996 


-.4671 


-.4562  -.5300 

-.3775 


-.3469 


.5251 


-.3050 


-.5404 


-.5117 

-.2243 


-.5742 


-.5152  -.49:» 


-.era? 


1677 


1589  -.4203 


DATE  eo  OCT  73 


lABIA  > PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1667 


ARCl 1-019  lAbl  LWAPtELHL  SEALEOl  LEFT  HINO  TOP  (RETOeS) 


BCTAO  ( 1)  - -.OQB  ALPMAOC  61  - H.81B 

SECTION  I ULEFT  WIN©  TOP  CEPENQENT  VAPlAO^E  CP 


Y/BN 

.8360 

.8970 

,36‘tO 

,H870 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9780 

X/CU 

,793 

,798 

-.091H 

-.1356 

,8Q8 

,834 

-,0591 

-.1888 

.839 

-.0798 

,850 

-.1420  - 

.8834 

-.5053 

.857 

-.0668 

,86? 

-,6597 

.665 

-.08H3 

.879 

-.OH03 

,900 

-.0888 

-.1408 

-.4483 

.905 

-,0496 

.919 

-,0H9e 

.950 

-.1113  - 

.1718 

-.4398 

,953 

-.0386 

.955 

.965 

t.OOO 

,0180 

-,0*t95 

-,3368 

• 

,3599 

-,4775 

BETAO  ( 11 

m 

008  /^PHAOf  71 

« 5.873 

SECTION  { 

DLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/BM 

.81^0 

,8990 

.3&.0 

,4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8B70 

,9730 

X/CH 

.000 

-,8019 

-.0968 

-.ao>*i 

.8587 

.6470 

,6547 

,6381 

,5858 

-,0833 

,010 

-.1636 

-.8 IBS 

. I BSO 

.8855 

.3183 

.8760 

. 1871 

,0?0 

-.1756 

-.8007 

,0884 

. 1350 

. 1840 

, 1515 

.0668 

-.8813 

,0^0 

-.tiBHO 

-.0075 

.GHt 

-.830^ 

,050 

1899 

-*0H13  - 

.0816 

-.0439 

-,0895 

.069 

-.8473 

.080 

-. 1654 

,081 

,086 

-.1077 

-.1838 

,09H 

,H3 

-*8712 

.0000 

.150 
- 157 

-,3440  - 

.3177 

.0000 

-.8774 

-.3630 

.163 

-.087H 

,177 

,??9 

-.msa 

-.8853 

,?««e 

-.16H7 

.?H7 

-,IH50 

1.0000 


1 .0000 


S;i!  ■ i/  Ij. 


DATE  50  OCT  75 


IA91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  186B 


BETAO  ( 11  ^ -.005  ALPHAGK  7) 

SECTION  r ULEFT  WIND  TOP 


Y/BU 

X/CU 


*5350  .5990  ,36H0 


ARC U -OH 9 lABl  LVAPCELKL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
- 5.573 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.H570  .53^*0  .6730  .7000  .8070  .9750  1.0000 


tRETU531 


.550 

-.4007 

.574 

-.3391 

.345 

.365 

-,0446 

.390 

-.5741 

.400 

-.4737 

.405 

-.3869 

.410 

.459 

-.0860 

-497 

-.5007 

.503 

.547 

-,1055 

.550 

-.4814 

.565 

-.3817 

.600 

.637 

-.3579 

.638 

-.5563 

.650 

.670 

.700 

-.3143 

.755 

-.3150 

.757 

-.5801 

.730 

.750 

.760 

-.1870 

.775 

-.1737 

.793 

-,1580 

,798 

-.1575 

,808 

-.1451 

.834 

-.0654 

.839 

-.0979 

,850 

-.1530 

.857 

-.0957 

.865 

.865 

-.0843 

.879 

-.0655 

.900 

-.0309 

-.1554 

.905 

-.0647 

.919 

-.0557 

,950 

-.1570 

.953 

-.0407 

,955 

-.0585 

.965 

.0056 

t.OOO 

-.5841 

.HUH  -.3953 


-.‘tsm 


-.51 IH 


-.5D8H 


-.5556 


-.5H0B 


-.5371 


-.5555 


-.6^76 


-.5300  -.5166 


-.6660 


-.6738 


-.**730 


-.3610 


-.H73H 


DATE  ao  OGT  75  tASJA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION  PAGE  1869 

ARCU-01'9  lAB’l  LVAPfELWL  SEALED)  LEFT  M'tNO  TOP  (RETUSH)  ( 17  OCT  75  I 

reference  data  parametric  data 


SREF  • 

2690 .0000 

SQ.FT. 

XMRP  * 

S')-  GOOD 

UN. 

XT 

MACH  « 

1 .250 

RN/FT  • 

2<250 

LBEF  = 

1297.0000 

INCHES 

YhRP  - 

.0000 

IN.  YT 

ELV-I9  - 

.000 

ELV^OB  - 

.000 

BREF  « 

1297.0000 

INCHES 

ZtIRP  * 

HOG. 0000 

IN. 

ZT 

RUDDER  = 

.000 

SPDSRK  • 

.000 

SCALE  - .03Q0  SCALE 


BETAO  C 1) 

=5.  , 

. 028  ALPHAO ( 1 > 

* -6, 

.248 

SECTION  ( 

1):LEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y^BW 

.2350 

.2990 

.3640 

. 4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0870 

.9720 

X/CU 

.000 

-.2841 

1201 

-.2029 

. 1039 

.4565 

.3945 

.3462 

.3589 

-.3054 

.010 

-.1423 

- . 1 66il 

.3017 

.5370 

.5327 

.5104 

.4776 

.020 

1664 

-.1409 

.2890 

.4766 

.4593 

.4592 

,4513 

1971 

.040 

.041 

.050 

.069 

-.2321 

t67l 

-.1303 

.24 19 

.3143 

.3039 

,3065 

.3154 

-.2120 

,0B0 

.1775 

.OBI 

. 1433 

.006 

.0006 

.094 

.0000 

.U3 

S S -15“^ 

-.1740 

. 1556 

-.0165  - 

.0154 

.0000 

.0453 

-.2934 

»T:f  o .177 

.0338 

O S ^229 
Q S '246 

-.0594 

-.0266 

fb  g .247 

in  ^ 250 
S .274 

^ > -345 

-.1128 

-.1047 

-.1441  - 

.1619 

-.1543 

1673 

-.2870 

^ P .362 
C a *390 

.0417 

-.1112 

H ^ .400 

is  S3 

-.2317 

-.2818  - 

.3046 

-.3736 

-410 

.429 

.497 

-.0573 

-.1056 

.503. 

-.3133 

.547 

-.0361 

.550 

-.0143  - 

.3382 

-565 

.0835 

.600 

.637 

.638 

.650 

-670 

-.1157 

.1175 

-.3146 

-.4501 

-.3523 

Date  ^0  OCT  75 


I.ABIA  • PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1070 


BETAO  t U 
SECTI'GN  { 
Y/BW 
X/CW 


• .028  ALPHAO't  n 

DUEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARC11-Q19  lABl  LVAPttLHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

» -G.24B 

DEPENDENT  VARTASLE  CP 

.4270  ,5340  ,6730  ,7800  .0070  .9720  1.0000 


(IRETU24) 


.700 

. 1207 

,725 

.1110 

.727 

. 0794 

,730 

,750 

.760 

.0825 

.775 

,0945 

.793 

.2563 

,790 

.0600 

.808 

,0082 

.834 

• 05B6 

.839 

.G6BI1 

.850 

.0703 

.857 

.0600 

,862 

• 865 

.0222 

• 079 

.0348 

.300 

• 0241 

.0039 

• 905 

• 0145 

,919 

-.0072 

• 950 

,0036 

,953 

.0154 

,955 

• 0390 

• 965 

.0700 

.000 

- . 2021 

,0415 


-.0617  -.3473 


-.2569 


0703  -.0478  .0347 


-•0250 


.1424 


0036  .0424  .1531 


BETAO  ( I ) 


• 001 


ALPHAOT  2)  - 


SECTION  ( 

: nuErr 

WHiNO  TOP 

Y/BW 

.2350 

,2990 

• 3640 

,4270 

X/CM 

.000 

-.2BH7 

-•1356 

1880 

.2217 

.010 

- . 1645 

-, 1566 

.3025 

.020 

1899 

-.1272 

,2700 

,040 

-.1130 

• 2027 

,041 

-,2421 

.050 

-.2004 

,069 

.000 

.□0:[ 

,1174 

• 006 

-•0099 

• 094 

.0000 

-•4063 

-4 . 1 31 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.5340 


-.2047 


.5201 
.5100 
• 4353 


.2484 
• 1030 


• 6730 

,7800 

.B870 

• 9720 

• 4606 

.4151 

.4246 

-•2941 

.5172 

,5000 

.4373 

*4218 

.4164 

.4030 

-.1750 

.2377 

• 2377 

.2399 

-.20BI 


• 113 


1094 


.i.Mj'S,  I . hii  : I 


DATE  ao  GGT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1971 


BETAO  ( n - .001  ALPHAGt 

SECTION  < ntETT  WINO  TOP 
Y/GH  .9350  .8950  . 36'40 


ARC n -013  lABt  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
DEPENDENT  VARIABLE  GP 


(F^TUS>i) 


XKU 
.150 
,157 
. 163 
.177 
.929 
.2H6 
.SH7 
.950 
.97H 
.3HS 
.369 
.390 
.*♦00 
.Hoa 
.me 
.vas 

.M97 

.503 

.547 

.550 

,565 

.600 

.637 

.638 

,650 

.670 

,700 

*7as 

.121 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.834 

,839 

,850 

,857 

,86a 

.865 

.879 

.900 

.905 


. 1568 


-.0850 


.0066 


.tara 

-.056a 

-.1395 


-.0851 

-.0574 

-.1455 

-.0183 

.aioe 


. laai 


-.0306 


. 1557 


►.2731 


-.0066 


5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9780  1.0000 

0794 

-.0885 

.0000 

-.0376 

-.8967 

2034 

-.2139 

-.3049 

-.88H6 

-.3159 

32 10 

-.3593 

-.H265 

.0566 


.0646 


,0378 

►.0059 

►.0091 


.0337 

.0395 


.0581 


.0657 


.0365 


-.1366 


-.3314 


-.1733  -.4038 


-,5oae 


-.4569 


.0553 


-.0768 


-.4026 


-.3049  -.4543 


-.3607 


.0675  -.0199 


.0553  -.0546  -,0497 


.3369 


0088 


0043 


-.0068 


-.0390 


DATC  SO  eCT  75 


I ASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IS7S 


ARC  11 -01 9 1A81  LVAPCELHL  SEALEOl  LEFT  WNO  TOP  tRETOSm 


BETAO  CD-  .001  ALPHAOC  SI  - 


sere  T I ON  < 

D LEFT  Nil  NO  TOP 

DEPENDENT 

variable  CP 

Y/evi 

.8350  .8990 

.36*40 

.H870 

.5340 

.6730 

.7000 

.0870 

.9780 

1.0000 

x/cw 



.919 

-.0803 

*950 

-.0071 

.0815 

.1084 

.953 

- . 0081 

.955 

.0i05 

.955 

.Q39H 

1.000 

- .80 1*4 

- 

.4347 

1833 

s 

BETAO  ( n 

. -.012  ALPHAOl  3) 

.038 

— 

T-' 

SECTION  C 

ULEFT  WINO  TOP 

DEPENDENT 

variable  GP 

I- 

r 

Y/BW 

.8350  .8990 

.36^0 

,4870 

.5340 

.6730 

-7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

I' 

X/CN 

\ 

.000 

- 8973  -.l*»86 

- . 1086 

.8770 

.5006 

.5115 

,4778 

.4808 

-.oesif 

i 

.010 

-.1701 

-* IH7H 

,3133 

.4672 

.4819 

.4646 

.3843 

.080 

-.8039 

-.1105 

.8661 

.3794 

. 3614 

.3615 

.3417 

-.1130 

j 

.O^tO 

-.0088 

. 1774 

1 

.om 

-.8*487 

1 

.050 

-.8179 

.1741 

. 1619 

. 1640 

. 1689 

1 

.069 

-.1598 

) 

.080 

.0134 

r 

.081 

.0775 

1 

.085 

-.01 0H 

? 

r- 

.09H 

.0000 

i. 

i 

.113 

-.1973 

1 

J 

.150 

-.1685  - 

-1737 

.0000 

-.1109 

.157 

-.281H 

t 

.163 

. 1063 

fr 

.177 

-.0756 

i 

j 

.889 

-.1020 

i 

1 

.2*46 

--08HO 

f- 

*2^7 

* . 1 9*43 

1 

.850 

-.8685  - 

.2980 

-.8969 

-.8967 

.^7^ 

-.8058 

( 

.3»45 

-.30^^ 

.368 

-.00H3 

1 

.390 

1771 

.^00 

-.3663  - 

*4891 

-.4050 

i' 

.H08 

-.3171 

t 

.me 

-.1837 



t 

.H89 

-.1019 

1 

,H97 

-.1*»67 

1 

.503 

-.3690 

.5*47 

-.0686 

I 


t 

I 

i 

I 


DATE  20  OCT  75 


lABitA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASUUATION 


PAOE  1873 


BETAO  ( n 
SECTtON  t 
Y/BM 


- ->012  ALPHAOf  3J 

\ JLEFT  MING  TOP 
,2350  ,2990  ,36H0 


ARCH -019  lABil  UVAPtELHL  SEALED)  LEPT  WING  TOP 
- -2.038 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  . 531*0  ,6730  ,7800  .8870  .9720  l.OOOO 


x/ew 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

,775 

.793 

.799 

.808 

.B3H 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.079 

.900 

.905 

.319 

,950 

,953 

.955 

.965 

t.OOO 


-,3509  -.4^79 


. 1702 


-.0175 


-,5282 


-.5129 


.0196 


-,U65 


-,016B 


-.1657 


-.*♦808 


.0185 


-,*♦523  -.*i803 


-.*♦817 


. 1808 


.0253  -.0763 


-.0059 


.0019 

.009H 


.0392 


.0129 


.0319  -.0091  -.1097 


-,0»^8Q 

-.0318 


-,M29H 


.0279 


-.0129 

-,0558 

-.0097 


-.0232 


-.0322 

-.3195 


-.0171 

-.0200  -.0025  .0306 


-,3069 


8ETAO  ( n 
SECTION  t 


- -,02H  ALPHAOt  »♦) 

DLETT  HXNG  TOP 


-.*♦509 

.059 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


-.2963 


Y/BM 

,2350 

.2990 

.36H0 

,H270 

.53H0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CM 

.000 

.0^0 

-.3271 

1510 

-.190** 

-.1685 

-.0913 

.3607 

.3313 

.6167 

-*♦028 

.57H2 

.*♦*♦‘♦2 

,5*^00 

.*♦153 

,5359 

.3120 

.0738 

.020 

.0*^0 

.0*tl 

-•£731 

-.2123 

-.0700 

-.0690 

.2331 
. 1270 

.3103 

.3066 

.2905 

.2606 

-.0558 

tRCTUSm 


DATC  BO  OCT  79 


BETAO  f n - 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

AKCil-019  IA81  LVAPIELHL  SEALED!  LEFT  MINO  TOP 
ALPHAO(  HJ  • .059 


PAOE  107«* 


tRETUBHI 


SECTION  ( I ILEFT  WIiNG  TOP 


Y/BW 


X/CW 
,050 
,069 
,080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
-177 
.BB9 
-B46 
,B47 
,B50 
,27H 
.345 
,36B 
.390 
,400 
-40B 
.418 
.4B9 
-497. 
-503 
-547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
-650 
,670 
-70Q 
,7B5 
.7B7 
.730 
.750 
.760 
.775 
,793 
,799 
-808 
.834 
.839 


.2350 


-.1933 


-,2139 


-.1044 

-.0735 

-.1993 

-,8393 

.1284 


.2990 

-,2212 

.0000 

-.1098 

-.0126 

1-647 


-.0325 

.0787 

-,1065 

-.2119 


1488 


•.1940 


-.0050 


-.0059 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3640  .4670 


.0226 


-.1388 


-.2606 


.3535 


-.3224 


-5340 

.6730 

.7600 

,8870 

,9720 

.1015 

.0505 

,0982 

.0763 

.0735 

-,li250 

2276 

-.2321 

.0000 

-.1876 

-,3032 

3236 

-,3767 

-.3700 

-.3642 

-.3883 

4127 

-.4772 

-.5291 

-,4284  -.5053 


-.5583 


-.0923 


-,3626 


.0016 


.0235 


-.0448  -.1664 


.2819 


--46B6 


-.5688 


-.6040 


-,5161  -.5009 


0012 


DATE  80  OCT  79 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1875 


ARCI 1-019  lABI  LVAPtELHL  KALEO)  LEFT  MNQ  TOP 


(RETUam 


BETAO  « U - -.OEH  ALBHAOC  H)  - .059 

SECTION  ( IILETT  KINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/S4 

.8350 

,8990 

.36H0 

,H870 

,5340 

,6730 

.7800 

.8870 

,9780 

x/cw 

.650 

.857 

.862 

.865 

,873 

-,0H8B 

- .0873 

,0013 

.0087 

-.0901 

-.8988 

-.5881 

.900 

-.0370 

-.0888 

-,4040 

.905 

-.0339 

.919 

-.0690 

.950 

-.0888 

-.0198 

-,0373 

.953 

-.039H 

,955 

.965 

1,000 

,0888 

-.0381 

-,38H9 

-.4457 

-.4868 

8ETA0  ( n 

.013  ALPHAOX  5) 

- 8 

.168 

SECTION  ( 

IILETT  WING  TGP 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 

Y/BN 

.8350 

,8990 

,36H0 

.4870 

.5340 

,6730 

,7800 

.8070 

,9780 

X/CU 

.000 

-.3167 

-,1788 

-.IHH6 

,3430 

.6331 

.6078 

,5869 

.5908 

,0113 

.OiO 

-.8106 

-.IHQH 

.8691 

.3034 

,3717 

.3356 

,8105 

.080 

-.8173 

-.1178 

. 1648 

.8170 

.8853 

,8058 

, 1441 

-.1787 

.OHO 

-.1068 

.0606 

.OHl 

-,3oai 

.050 

-,178H 

,0)167 

.0048 

-.0096 

-.0410 

,069 

,080 

-.1341 

-.8816 

.081 

-.0605 

.086 

-.0365 

.09H 

,0000 

,113 

.150 

,157 

.163 

.177 

,889 

-.8158 

-.1305 

,0H65 

-.8041 

-.3033 

-.3893 

.0000 

-.8648 

-.3041 

.8H6 

-.1H17 

.8H7 

-,8087 

.850 

-.4048 

-.4581 

-.4480 

-,4806 

.87H 

-.3153 

.3N5 

-.4987 

,368 

-,0863 

.390 

-,8H9B 

1.0000 


1.0000 


DATE  20. OCT  7S 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAK  ta?8 


BET AO  ( 1) 
SECTION  t 
Y/BW 
X/CU 


ARCll-OilB  1A8I  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP 
« -.019  ALPHAOf  5)  * a. 158 

ULEFT  WINO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  .2990  .36H0  .^870  .53^0  .6730  .7000  .0870  ,9720  1,0000 


tRETUBH) 


,H00 

-.4561 

-.5571 

.H02 

-.3898 

.418 

,429 

1006 

.497 

-.1928 

.503 

,547 

-.0904 

.550 

-,4790 

-.5638 

,565 

-.3733 

.600 

.637 

-.2692 

.638 

*.2316 

.650 

.670 

.700 

-.2995 

-.5040 

.7as 

-.0989 

.727 

-.2847 

.730 

.750 

,760 

-.0370 

.775 

-.0032 

-.2300 

.793 

.0668 

.798 

.008 

-.0332 

,0007 

.034 

-.0225 

.839 

-,0061 

,850 

-.0659 

-.2135 

,857 

.882 

-,0069 

,865 

-.0628 

.879 

.900 

-.0375 

-.0293 

-.0646 

.905 

- . 0409 

.919 

-.0778 

.950 

-.0344 

,01:24 

.953 

-.0512 

.955 

.965 

t.OOO 

,0031 

-.0487 

-.3210 

-,4057 

.5775 


.*♦723 


-.5670 


-.612H 


'.5g3»4 


-.6980 


-.5733  -.see** 


-.7721 


-.7963 


%^867 


-.5294 


^ .swTiJite-i  iJ AOuAiir^Biri-iiaiiia  V>  i *iic f iiiiisrrrtiil  i j !■>«  i w^r  t i l k‘>w.  Wi.  v ^ ^ Ou;i.Li4> 'ica  iif . n. 


ORIGINAL  PAGE  IS 
OP  POOR  QUALITY 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1877 


0ETAO  r t) 

SEcrr(»^  ( 


- -,013  ALPHAOC  6) 

ULEFT  WINO  TOP 


ARCn-OiB  IASI  LVAPfELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
^.248 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU2H) 


Y/BH 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8970 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3211 

-- 1719 

-.2448 

,3259 

.6309 

.6218 

,6141 

.5741 

-.0992 

.010 

-.2208 

-.2125 

.1943 

. 1965 

.2804 

.24 10 

.0718 

.080 

-.2154 

1676 

.0875 

.1185 

.1327 

.1077 

-.0013 

-.3247 

• OHO 

-.1449 

-.0148 

.Ofl 

-.3284 

.050 

-.1773 

-.0001 

-.0805 

-.1032 

-.1633 

.069 

-.3514 

.060 

-.2185 

.091 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.423 
-497 
-503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.63? 
.630 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
,730 
,750 
.760 
.775 


-.2119 


‘.2560 


-.3144 


,0000 


-.1430 


,1843 


1009 

-.0938 


-.0729 


-.0258 


-•2102 


-.3331 


.3443 


-.1426 


.one 

-.ITU 


-.2852 


-.4101 


-.3995  -.4035  -0000  -.3679 


-.4767 


-.2532 


-.3619 


-.4784  -.5260  -.3091  -.4953 


-.5887 


-.4250 


-.5159  -.6167 


-.6291 


.6217 


-.6544 


-.3133  -.6198 


-.6380 


-.6267 


1641 


-.5785 


-.7852 


-.1118 


-.6257  -.6221 


-.8132 


-,1021  -.1925 


DATE  20  OCT  75 

1 ASIA  - 

GETAO  r 1) 

- -.013  ALPHAO(  6) 

SECT  ION  ( 

ULEFT  NINO  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

X/CM 

.793 

,0H56 

.798 

-.0850 

.008 

.03H 

-.0462 

.839 

-.0241 

.050 

.857 

.062 

.065 

-.0867 

.079 

-.0357 

.900 

-.0277 

.905 

.919 

-.0077 

.950 

.953 

.955 

-.0603 

.965 

-.0153 

1.000 

SETAO  ( n 

- .001  ALPHAOt  7) 

SECTION  ( 

HLETT  WING  TOP 

Y/8W 

.2350  .2990 

.3640 

X/GW 

.000 

-.2942  -.1600 

-.3302 

.010 

-.2439 

-.3221 

.020 

-.2363 

-.2690 

.OHO 

-.2298 

.OHI 

-.2980 

.050 

-.1962 

.069 

.000 

.081 

.006 

-.1263 

.09H 

.0000 

.113 

-.1949 

.150 

.157 

.163 

-.0477 

.177 

.229 

1777 

.2H6 

-.2176 

.2H7 

-.1828 

PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATTW 

ARCH -019  IA8I  LVAPtELHL  SEALED! 
- '♦.2^3 

DEPENDENT  VARIA9LE  GP 


.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

-.0462 

-.0285 

-.0706  - 

• 1950 

-.5072 

-.0503 

-.0870 

-.5579 

-.0542 

-.0905  - 

.0980 

-.3427 

-.2780 

- 

.3916 

-.5678 

^ 6. 

.352 

DEPENDENT 

VAR1A8LE  CP 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.6070 

.2342 

.0629 

-.0317 

-.1240 

.5969 

.0661 

-.0218 

.6158 
. 1766 
.0356 

.6064 
. 1266 
-.0044 

.5344 

-.0643 

-.1301 

-.1936  - 

. 1800 

-.2070 

-.2866 

-.2385 

-.3179 

-.4996  - 

.‘♦787 

.0000 

-.4585 

-.3235 


T MING  TOP  IRETU2m 

.9720  t.OOOC 

.8255 


.9720  KOGOO 
-.2107 

-.H871 

-.5761 


b->aagiJ*feht>.a> i ; i HJTii  t h 


DATE  80  OCT  -7S 


lABU  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAQULATION 


PAGE  1079 


BETAO  C t) 
SECTION  C 
Y/9W 
X7CN 


ARC  1 1-019  I AS  I LVAPXELHL  SEALED)  LEFT  MINtJ  TOP 
• .001  ALPHAOt  71  - 6.358 

IILEFT  Ml NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.8390  .8990  .36HQ  .H870  .53^0  .6730  .7000  .8070  .9780  1.0000 


.850 

-.5491 

.874 

-.m33 

.345 

.368 

-.0337 

.390 

-.3881 

.400 

-.5004 

.408 

-,«*503 

.418 

.489 

-. 1071 

,497 

-.8377 

.503 

.547 

-.1157 

.550 

-.5570 

,565 

-.H409 

.600 

.637 

-.4055 

.630 

-.8990 

.650 

,670 

,700 

-.3869 

.705 

-.8088 

.787 

-.3508 

.730 

.750 

.760 

-.leei 

.775 

-.1593 

.793 

.0189 

.798 

-.1409 

.808 

-.1565 

.834 

-.0634 

.039 

-.0668 

.050 

-.1340 

.857 

-.0700 

.868 

.865 

-.1140 

.079 

-.0577 

.900 

-.0117 

-.1368 

.905 

-.0731 

.919 

-.0991 

,950 

-.1303 

.953 

-.0699 

.955 

-.0736 

.9BS 

-.0487 

1 .000 

-.2125 

-.5491  -.5910  -.5746  -.5666 


-.6746 


-.6798 


-.6^9 


-.7343 


-.6604 


-.6601 


-.6460 


-.8308 


-.6197  -.6590 


-.8411 


^.8486 


*.6511 


-.8961 


-.5167 


tRETU84) 


DATE  20  OCT  75 


IA01A  • PRESSURE  SOURCE  DATA  TAKJLATtON 

ARC  1 1 -019  l Aei  LVAPiELML  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 


REFERENCE  DATA 


5REF 

m 

2590.0000 

sQ.rr. 

XMRP 

- 976.0000 

IN.  XT 

LREF* 

m 

1297.0000 

INOCS 

YHRP 

. .0000 

IN.  YT 

BREF 

m 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP 

- HOO.OOOO 

IN.  ZT 

SCALE 

m 

.0300 

SCALE 

BETAO 

( 

11  * .010  ALPHAOt 

n ■ -6.220 

PAGE  1880 
(RETU25)  r 17  OCT  75  ) 

PARAMETRIC  DATA 

MACH  - 1.100  RN/FT  - 8,250 

ELV-IS  » .000  ELV-OB  « .000 

RUDDER  - .000  SPD0RK  - .000 


SECTION  t MLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

XACW 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.OH  I 
.050 
.069 
.080 
.081 
,086 
.09H 
.113 
. I SO 
. 157 
. 1 63 
. 177 
.229 
,246 
,247 
.250 
,274 
.345 
.362 
.390 
.HDO 
,H02 
.418 
.H29 
.H97 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.636 
.650 
.670 


.2350 

.2990 

.3840 

-.3200 

-.2250 

-.0635 

-.2362 

- . 0281 

-.2510 

.0070 

.0369 

- . 3266 

-.1724 

.1822 

.0000 

-.2957 

-.0766 

.2609 

.0570 

-.1248 

.1397 

-.1013 

.0548 

-.0719 

.0494 


.1733 

-.0036 


.4270 

.5340 

,6730 

.3320 

.4166 

.3039 

.3169 

.4645 
.5291 
.461  1 

.3478 

,5165 

,4399 

.283! 

.2756 

.2137 

.1292 

-.0603 

-.0123 

-.0026 

-,I2T5 

-.1477 

-.1874 

-.0592 

.0284 

-.0329 

.0569 

-.0678 

.1437 


.7800 

.8870 

.9720 

.2906 

.2951 

1246 

.5151 

,4629 

.4665 

.4531 

-.1276 

.3137 

, 3190 

1692 


.0000  .0232 

-.1985 

-.1624  -.1869 

-.1651 

-.2704 

-.1801 

-.2545 


-, 1616 

-.1994 


I. 0000 


1473 


OSIGINAU  PAGE  IS  ’ 
OE  POOR  QUALITY 


OATC  ao  OGT  75 


IA0IA  - PRESSURt  SQURGE  DATA  TABULATIOM 


PAGE  1S91 


ARC 11-019  IA0I  LVAPtEUKL  SEALEDl  LEFT  WING  TOP 


CRETU85) 


BETAO  t 1) 
SECTION  t 
Y/BW 

X/CW 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.799 

.006 

.83H 

.839 

.850 

.857 

.862 

.865 

.879 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 

BETAO  t n 
SECTION  ( 


« .018  ALPHAOt  n 

1 JLEFT  HINO  TOP 
.2350  .2990  .3640 


• -6.220 

GEPENDENT  VARIABLE  GP 
.4270  .5340  .6730  .7800 


.8070 


. 1990 


. 1906 


.2078 


.0043 


-.0620 


-.0064 


-.0634 

-.0631 


-.0071 


-.0123 


-.0133 


-.0518 


-.1050 


-.0346 


-.0103 


-.0070 


-.0343 


-.0871 


-.0714 


-.1084  -.1039 


.9720  1.0000 


-.2279 


-.0161  1261 


-.0503  -.1975  -.0307 


-.1129  .1393 


-.0677  .0084  . I 197 


.0999 


-.3654  -.3944 


- .000  ALPHA© ( 

X >LEFT  WING  TOP 


.2763 
- -4.109 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/ew 


x/cw 
.000 
. 0 IQ 
.020 
,040 
.041 
.050 
,069 
.000 
.081 
.086 
.094 
.113 


.2350 

.2990 

.3640 

.2999 

-.2271 

-.0370 

-,2490 

-.0061 

-.2682 

,0316 

.0605 

.3164 

1864 

,1844 

.0000 

-.2823 


.4270 

.5340 

.6730 

.3019 

.5128 

.4101 

.4159 

.4900 

.4837 

.3590 

.2742 

.4119 

.3807 

. 1527 

.2173 

.0609 

.1857 

.7000 

.8870 

.9720 

.3566 

.3686 

-.1347 

.4653 

.4027 

.3750 

.3656 

-.1056 

.1917 

, 1921 

-.1745 

1.0000 


i : I U ZJLi  ^ 


DATE  ao  OCT  73 


1A8IA  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IBBS 


BETAO  t 1) 
SECTION  f 
Y/BW 


ARC  1 1-019  I ASI  LVAPIELHL  SEALED)  LETT  WING  TOP 
.000  ALPHAOf  B)  * -H.109 


IRETUaS) 


ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/CW 
. 1 50 
.157 
.163 
.177 
.329 
.246 
.247 
,250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
,4ie 
.429 
.497 
.,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
,650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.790 
,806 
,034 
.039 
.850 
.857 
.062 
.065 
.079 
.900 
.905 


-.0691 


1379 


.2338 

,0172 


-.0412 


J903 


.1243 


-. 1602 


.5340 

.6730 

.7800 

.0070 

. 1406 

J535 

.0000 

-.1160 

.2536 

-.30‘,8 

-.3169 

-.3103 

.3432 

-.'♦O'tS 

-.4920 

-.3242 


-.3349 


-.2906 


.0708 


-.1621 


-.0972 


.0242 


-.3599 


.0466  -.0275 


. 1248 


-.1453 


. ^41'5 


-.2047 


-.1450 


. 1669 


. 1437 


.0014 


-.0525 


-.0649 


-.0122 


-.0735  .0129 


-.2079 


*2512 


-.0213  -.1170 


-.0153 


-.0213 

-.0199 


-.0122 


-.0422 


-,0497  -.1708  .0336 


-.0596 

-,0614 

-.0779  -.1109 

-.0390 


,0570 


* 1312 


DATE  ao  OCT  75 


lAOlA  * PRESSURE  SOimCE  DATA  TAQin.ATION 


PA%  tees 


eETAO  ( n 

SECTION  £ 
Y/BW 


* *000  ALPHAOt  a) 

nLEET  WING  TOP 
.9350  *8990  .36H0 


ARCU-C19  1A81  LVAPlELHt  SEALED)  UEPT  WING  TOP 

- 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*4870  ,5340  *6730  *7800  .8870  .9780  1*0000 


(RETU851 


X/CW 

.919 

.950 

.953 

.955 

.965 

1.000 


-.0281 


1033 

-.0450 


-.0407  .0565  , 1318 


-.0741 


-.8677 


BETAO  ( n - 


-.015 


ALPHAOt  3) 


SECT  row  t D LEFT  W I NG  TQP 


-,3703 

8-080 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.3377 


Y/0M 

.8350 

.8990 

.3640 

,4870 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9780 

X/GM 

.000 

-.8765 

-.8438 

-.0448 

.4119 

.5550 

.4785 

.4437 

.4864 

-.0485 

.OiO 

-.8709 

-.0193 

.3957 

.4809 

.4487 

.4357 

.3405 

-080 

-.8074 

-0154 

.3187 

.3345 

.3151 

.3814 

.8943 

--1073 

.040 

,041 

-.8954 

.0439 

.8145 

.050 

-.8065 

.1317 

.0991 

. 1063 

.0983 

-069 

1876 

.080 

-081 

.0738 

-.0888 

.006 

, 1697 

.094 

.0000 

.113 

-.8631 

.150 

-.8300 

-.8543 

.0000 

-.8104 

.157 

-.3783 

.163 

. 1976 

.177 

.889 

-•0740 

-.0996 

.846 

-.0338 

.847 

1680 

.850 

-.3877 

-.3606 

-.3608 

-.4030 

.874 

.345 

.368 

.390 

.400 

• 1070 

-.8077 

-.8585 

-.4308 

-.5004 

-.5967 

-.4477 

-408 

.418 

.489 

.497 

.503 

.547 


-.3688 


.0708 

-.0081 


1891 


-*8S39 


-.4946 


diJtOi  t cSI 


^ a.«cL  i k 


arti  ^rfri  1.1.  m iv  r iitf  ^Hii'ilt  lYi  M 


DATE  aO  CCT  75 


1A81.A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATJON 


PAGE  t884 


ARGl 1-019  fASI  LVAPfCLHL  SEALED)  LETT  NtNO  TOP 


CRETU851 


BETAO  ( 1) 

» -.015  ALPHA© C 31 

- -2 

.020 

SECTION  I 

ULEFT  WING  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

1 

Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7B00 

.8870 

X7CW 

.550 

.0003 

-.0711 

.565 

.0799 

.600 

-.4189 

.637 

. 1023 

,630 

-.1997 

.650 

-.0939 

.570 

.700 

.1114 

-.0494 

.725 

.0023 

.727 

.0722 

.730 

.750 

-.0161 

-.1266 

.760 

- 

,0210 

.775 

-,0265 

1324 

.793 

.2213 

.799 

-.0292 

.609 

- 

.0186 

.834 

-.0216 

.839 

-.0302 

.850 

-.0550 

-- 1612 

,0399 

.057 

- 

. 0514 

.862 

.665 

-.0611 

.079 

- . 0746 

.900 

-.0902 

-.0901 

.0459 

.905 

* 

.0985 

.919 

-.1097 

.950 

-.0125 

,0610 

,1224 

.953 

- 

.0736 

,955 

-.0609 

.965 

-.0331 

t.ooo 

- 

. 2764 

-.3989 

-.3189 

BETAO  ( I) 

. -.oan  ALPHA©  1 <41 

- 

066 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

0EPENDEMT  VARIABLE  GP 

Y/6N 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

.5340 

.6730 

.7900 

,8370 

X/GN 

.000 

-.2131  -.2520 

-.0673 

.4223 

.5989 

.5515 

.5406 

.5423 

.010 

-.2790 

-.0487 

.3609 

.3606 

.3994 

.3697 

.2232 

.020 

-.2763 

-.0102 

.2604 

,2632 

.2527 

.2351 

. 1641 

.040 

.0235 

. 1551 

.041 

-.2099 

-.2643 


-.5178 


-.0560 


.9780  1.0000 


-.0173 

-.1858 


kjg  i<e  i 


DATC  ao  OCT  75 


1A91A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOC  1885 


8ETA0  ( n 
SECTION  t 
Y/BH 


« -.oan  ALPHAot  m 

DLETT  WING  TOP 


X/CH 

.050 

.069 

.OSQ 

.08E 

.086 

-094 

-113 

-150 

-157 

.163 

*177 

.aas 

.247 

.aso 

.874 

.345 

.368 

.390 

.400 

.408 

.418 

.489 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.636 

.650 

.670 

-700 

.735 

-7a7 

.730 

-750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.808 

.934 

.839 


. 1881 


*•8364 


-.8530 


.0000 


-0056 


-•1939 


-0784 


.0691 

-.0357 


-.1613 


*•8337 


-0356 


-.0865 


-•0401 


ARC U -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
.066 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


ireTuas) 


- 1473 


-0047 


. 1589 
-.0793 


1511 


-.8901 


-.8437 


-.4081 


.0445 


-.0384 

-.0448 


-.0850 


.5340 

.6730 

-7800 

.8970 

-9780 

-0456 
- 1314 

.Ol7wT 

.0038 

-.0390 

-.8585 

.8955 

-.3304 

-COOO 

-.3819 

-.4595 

.3847 

--465 I 

-.4845 

-.4963 

-.5571 

.4988 

--5715 

--S764 

-.4385 


-*6587 


-.0175 


.0988  -.4776 


-.5805 


-6184 


--0849 


-.0677 


-.7395 


-0813 


--D833  -.3084 


-.9187 


*-0399  -.1396 


OATC  20  OCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  1886 


ARCH  “019  IA01  LVAPC-ELHU  SEALEOl  LEPT  WING  TOP 


CRETU25) 


BETAO  ( n ■ ALPHAOf  H)  • .066 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW  . 2350  .2990  . 36*40  . H270 

X/CW 


.850 

.857 

-.0617 

.862 

.665 

.0853 

.879 

-.0848 

.900 

-.108*4 

.905 

-.1038 

.919 

- . 1215 

.950 

.953 

-.0837 

.955 

.965 

1.000 

-.0500 

-.0738 

-.2846 

BETAO  ( 1)  - -.019  ALPHAOt  5J  - 

SECTION  ( MLEFT  WING  TOP 


.53t4G  .6730  .7B00  .8870  .9720  J.OOOO 

-.063*4  -.  1507  .0^B^ 

-.5419 

-.0939  -.2523 

-.0198  .0620  .0831 

-.HlOO  -.3260 

2.167 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

X/GW 

.000 

1031 

-.2265 

.010 

-.2647 

.020 

.040 

-.2749 

,041 

-.2833 

.050 

.069 

.000 

.081 

.086 

-.2630 

.094 

.0000 

.113 
. 150 

-.2522 

.3640 

.4270 

.5340 

-.1407 

.4020 

.6123 

-^1U8 

.2969 

2594 

-.0536 

, 1793 

. 1595 

- . 0124 

.0619 

-.0545 

-.2120 

-.0712 

. 1035 

-.37m 


6730 

.7000 

.8870 

.9720 

5906 

3175 

1568 

.5857 
.2627 
. 1 199 

.5391 

.0730 

.0013 

-.0854 
- . 3069 

0834 

-.1171 

-.1931 

-.3623 

3973 

.0000 

-.4088 

157 

163 

.1139 

177 

-.2185 

229 

-.1037 

246 

-.1296 

247 

-.2323 

250 

274 

-.3525 

345 

362 

.0551 

390 

-.2B92 

-.5H9S 


-m59B  -.5528  -.5756  -.57H6 

-.6683 


1.0000 


buil  S^Ti  ijj.? jif t!^  jiSwChaiAti  f a it  i i ^ liJfa 


DATC  20  GCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SGUmCC  DATA  TABULATIGM 


PAGE  1007 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SCALED)  LEFT  WINO  TOP 


(RETUW) 


BETAO  « n • --019  ALPHAOI  5)  • 2.167 

SECTION  < DLEFT  WlNO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

V/BW  .2350  .2990  .36H0  .H270  .53^0  .6730  .7600  .0870  .9720  l.OOOO 


X/CW 


.voo 

-.5353 

-.6386 

.*♦02 

.me 

.H29 

.*♦97 

.503 

.0631 

-.1989 

.5*+7 

-.0695 

.550 

-.3339 

-.6104 

.565 

-.11H9 

.600 

.637 

-.OSHO 

.638 

-.2722 

.650 

.670 

.700 

-.0425 

-.1207 

.725 

-.0522 

.727 

.730 

-.1H70 

.750 

.760 

-.0358 

.775 

-.0740 

-.1210 

.793 

. 1693 

.790 

-.0529 

.808 

-.0**56 

-.0568 

.839 

-.0573 

.650 

-.0961 

-.1648 

.057 

.062 

-.086H 

.865 

1071 

.879 

-.0976 

.900 

*. 1 153 

-.1263 

.905 

-.1303 

.919 

-.1523 

.350 

-.0717 

.0492 

.953 

-.1224 

-P55 

.965 

1.000 

-.0026 

-,1072 

-.2756 

-.3837 

-.6913 


.3107 


-.0107 


-OIHS 


-.7493 


-.7657 


- .7005 


-.8905 


-.V5H5 


-.9301 


-.2910 


-.399H 


-*62MM 


-.9377 


DATE  eO  OGT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  leea 


BETAO  ( 1)  « -.015  ALPHAQf  6) 

SECTION  t HLEFT  WING  TOP 


ARC!  1-019  IA8I  LVAPiELHL  SEALED I LETT  WING  TOP 
H.5S6 

GEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.8350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

x/cu 

.000 

-.1372 

-.2141 

-.2395 

.3615 

.6078 

.5927 

.5741 

.4913 

- .2273 

.010 

-.2771 

-.1052 

.2202 

. 1533 

.2151 

.1352 

-.0836 

.020 

-.2845 

-.ino 

.0955 

.0601 

.0551 

- , 0093 

-. 1656 

-.4949 

.040 

-.0636 

-.0171 

.041 

-.2609 

.050 

-.2700 

-.1461 

-.1774 

-.2363 

-.3311 

.069 

.080 

.oai 

.086 

.094 

.0000 

.0607 

1493 

-.2874 

-.5164 

.113 

-.2498 

.150 

-.4396 

-.5242 

.0000 

-.5356 

.157 
. 1'63 
.177 

.0686 

-.2868 

-.6520 

.289 

-.0984 

.246 

1763 

.247 

-.2502 

.250 

-.6131 

-,5267 

-.6604 

-.6571 

.274 

-.4062 

.345 

-.7788 

.362 

.390 

*0485 

-.3330 

.400 

-.5729 

-.7214 

-.7993 

.MOB 

,M18 

.M29 

.H97 

.503 

.5M7 

.550 

.565 

.600 

.637 

.636 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


-.M965 


.0718 

.0097 


-.7980 


-.2BH6 


-.8533 


-.1877 


-.M822  -.7106 


-.3189 


.1378 


-.7598 


.7629 


-.13!5 


-.7591 


-.2261 


^.9M9B 


-.3090 


-.0603 


-.5933  -.5565 


-.9565 


-.0813  -.1747 


(RETU251 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  • PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1*019  I ASI  LVAP  tELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


PAGE  1689 


CRETUS5) 


BETAO  I n • -.015  ALPHA© C 6)  - H,eS6 


SECTION  t DLEFT  WING  TOP 

Y/ew  .asso  .asso  .ssho 


x/cu 


.793  *1615 

.798 

-808 

-.0729 

.834 

-.0642 

.839 

.850 

,857 

.862 

-.0705 

.865 

-.1275 

,879 

-.1076 

-900 

-.1021 

.905 

,919 

-.1729 

.950 

.953 

.955 

.365 

t.OOO 

-,1004 

1272 

BETAO  (11- 

.000  ALPHA0I  7> 

SECTION  C llLEFT 

MING  TOP 

V/BW  .2350 

.2990 

.3640 

X/CW 

.000  -.1333 

-.2511 

-.4171 

-010 

-.3181 

-.3210 

.020 

-.3208 

-. 1929 

.040 

-.1412 

.041  -.2741 

,050 

-.2939 

.069 

,080 

.001 

.086  - . 0053 

.09^  .0000 

A\>  -.5653 

, 150 
,157 

.163  .0185 

.177 

.229  -.12«*6 

.246  -.2269 

.247  -.2630 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

.6730 

.7900 

.8970 

• .0603 

■ 0930 

-.0979  - 

. 1662 

-,2795 

'.1306 

1232 

-.3645 

.1366 

-.0996 

,0155 

-.0934 

.2332 

- 

.3590 

-.3946 

- 6. 

.355 

DEPENDENT 

variable  CP 

.4270 

.5340 

.6730 

,7800 

,8070 

.2809 

.1172 

.0046 

.0946 

.5836 
.0341 
-.0490  - 

.5667 
.0914 
, 0712 

.5427 

-.0113 

-.1455 

.4321 

-.2434 

-.3222 

-.2497  - 

.2076 

-.3554 

-.4801 

.2428 

-.3399 

-.5830  - 

.6159 

.0000 

-.6429 

-3561 


.9720  1.0000 


-.9619 


.9720  1.0000 

-.3737 

-.6846 


-,6904 


-.7404 


DATE  ao  OGT  75 


IA81A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeULATtON 


PAGE  1890 


ARGI 1-019  IA81  LVAPCELHU  SEALED)  LEFT  UlNG  TOP 


(RETUeSJ 


8ETA0  1 U - ,000  ALPHAOt  1) 

SECT  ION  t 1 J LEFT  WliNG  TOP 


Y/BW 

x/ew 


,E350 


,8930 


. 3640 


■ 6.355 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
,4570  .5340  .6730  .7600 


.250 

-.6156 

-.7365 

.274 

-.4639 

.345 

.362 

.0221 

.390 

.400 

-.3776 

-.6545 

-.8062 

.402 

-.5202 

.418 

,429 

.0503 

.497 

-.2702 

.503 

.547 

-.1252 

.550 

-.4713 

-.7828 

r*  rr-c 

, 

-.2920 

.600 

.637 

-.2334 

.638 

-.3676 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727  ^ 

.730 

.750 

,760 

-,3845 

-.2868 

-. 1091 

-.1199 

-.5989 

,775 

1350 

-.2409 

.793 

. 1430 

.798 

-.1074 

.608 

-.0771 

.034 

-.0609 

.039 

-.0933 

,050 

-.1638 

-.2155 

.057 

-.0939 

.052 

.865 

-.1565 

.079 

-.1112 

,900 

-.0947 

-.1602 

.905 

-.1457 

,919 

-.1827 

.950 

1333 

-.0400 

.953 

-.1447 

,955 

,965 

1,000 

-.1260 

-.1318 

-.1651 

-.3260 

,8870 

.7473 

.8006 


.9720  t.OOOO 


-.7763 


-.7709 


-.6603 


-.7964 


-.7770 


-.7959 


-.7622 


.6888 


-.7303 


-.7442 


,6207 


-.5970 


DATE  50  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1891 

(RETU36)  t 17  OGT  75  > 


ARCn-019  IASI  LVAP(ELW.  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 
REFERENCE  DATA  PARAMETRIC  DATA 


SREF 

m 

8690.0000 

SQ.FT. 

XMRP  - 

975,0000 

IN.  XT 

KACM  - 

.900 

RN/FT  - 

LREF 

m 

1897.0000 

INCHES 

YMRP  « 

.0000 

IN,  YT 

ELV-IB  - 

.000 

ELV>OB  • 

BREF 

m 

1297.0000 

INCHES 

ZMRP  * 

HOO.OQGQ 

IN,  2T 

RUDOER  • 

.000 

SPDBRK  - 

SCALE 

m 

. 0300 

scale 

ALPHAOc  n ■ -6*iea  betao  t n • -H.055 

SECTION  t I ) LEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/8W 

,8350 

.8990 

. 3640 

.4870 

X^GW 

.000 

-.4531 

.0858 

,0863 

.3054 

.010 

.0408 

. 1 488 

.4870 

.020 

.0369 

.1793 

.3988 

.040 

- 1936 

.3036 

.04t 

-.2426 

.050 

.0660 

.069 

.080 

.081 

. 1670 

.086 

.094 

.0000 

.8538 

.113 

-*0069 

. 150 

.157 

.163 

.8383 

,177 

-•0769 

.829 

, 1403 

.246 

*0079 

.847 

,0586 

*850 

.874 

*345 

-.8383 

.368 

* 1 193 

.390 

.400 

.402 

.418 

.489 

.497 

.503 

.1360 

-.1834 

-.1916 

1969 

.547 

-*0168 

.550 

.565 

-.0449 

.600 

.637 

.0008 

.638 

-.1308 

.650 

,670 


.5340 

*6730 

.7900 

.8970 

.9780 

,4286 

,5808 

.4355 

.3171 

.5155 

.4197 

,2555 

.4965 

.4146 

.2631 

.4038 

*3633 

-.5133 

-.2739 

.8840 

.0561 

*8076 

.8164 

. 1679 

-.3569 

.1436 

-.1631 

.0000 

-.1924 

-.4364 

.3008 

-.3504 

-.3837 

-.4717 

-.2237 

.8188 

-.3284 

-<5748 

-.2373 

-,2895 

-*1535 

-.lOHO 

-.1350 


1.0000 


-.2927 


^:ai  tT, 


2.250 

.000 

.000 


DATE  20  OCT  75 


lAOlA  ' PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  teSB 


AL PH AO ( 1 ) 
SECTION  { 
y/Bw 


* •6,18b  bet AO  ( n 

PLEET  WiING  TOP 
, 2350  , 2990  , 3SH0 


ARCH -019  IASI  LVAPIELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 

- -H,0S5 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,H270  .53H0  .5730  .7800  ,8070  ,9720  1,0000 


(RETU8B1 


X7GW 
.700 
.725 
.727 
.730 
,750 
,760 
,775 
.793 
.798 
.BOB 
,83H 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.879 
,900 
,905 
,919 
,950 
.953 
,955 
.955 
t .000 


.0316 


,019»* 


-,0592 


-,0617  -.0356 


-.H7T5 


,0321 


, mSD 


-.0^23  m85 


-.0522 


-.OH20 

-.0147 


- , 0 1 36 


.0121  -.0297  ,0493 


.0004 


-.0082 


-.0591 

-.0564 


-,01B5 
- . 0254 
-.0278 


.0074 

,0058 


.0106 

.0106  .0706  ,0849 


.0713 


ALPHACX  U 


-.0365 
-6.173  BETAO  ( 2) 


.0963 

■ -2,019 


-.0882 


.0189 


SECTION  { 

MLEFT  WiING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

,2350  ,2990 

, 3640 

,4270 

,5340 

,6730 

.7800 

.8070 

,9720 

X/CW 

.000 

-.4558  0236 

.0777 

,2004 

.3723 

.2567 

, 1963 

.2053 

-.4717 

.010 

.^J383 

.1252 

.4017 

,5024 

, 4872 

.4712 

.3860 

.020 

.0304 

. 1598 

.3720 

.4206 

.4094 

.4031 

,3494 

-.3097 

.040 

.1774 

.2940 

.041 

-.4408 

.050 

.0602 

,2339 

.2193 

.2191 

.1714 

.069 

-.3760 

.000 

.0712 

.081 
,086 
.094 
. 1 13 


-.0086 


.0000 


,2415 


.1700 


ORIGINAL  PAGE  B 
OP  POOR  QUAIOT 


OAfE  £0  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1893 


ARCH -019  IA91  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOf  n 

- *B.l73  BETAO  ( 2>  - -i 

2.019 

SECTION  ( 

IILEFT  UING  TOP 

OEPENDENT  variable  GP 

Y/BW 

.S350  .8390 

•3640  .4270 

.5340  .6730 

.7800 

•8870 

X/CW 

• 150 

-.1213  -.1404 

.0000 

-.1824 

.167 

.163 

.2377 

• 177 

-.0576 

• 229 

.1358 

• 246 

.0201 

.247 

.0500 

• 250 

-.2734  -.3118 

-.3527 

-.45:10 

• 27H 

-.2103 

.345 

.362 

. 1237 

.390 

-.1664 

.400 

-.2095  -.3067 

-•5709 

.H02 

.HIB 

• ‘497 

• 503 
.5^7 

• 550 
.565 
.600 

• 637 
.636 
.650 
.670 

• 700 
-765 
.767 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.S3H 

• B39 
.050 
.857 
.862 
.865 
.879 

• 900 

• 905 


-.3881 


.133*4 
-.01 15 

-• 1813 

• 0017 

.1168 


-.li056 


-• 1929 


-.0708 


-•35H3 


-.2200 


►.I74»t  -.3192 


-.0213 


-.2  ms 


-,mo3 


•01 3H 


-.0700 


-.0909 


••met 


. 1007 


-.1062 

-.0905 


-•0919 

-•0563 

-.0529 


-.0742 


-.0456 


.0298 


-.0722  -.0417 


-.4872 


-.0751  -.1832 


-.0107  -.0586  .0373 


-•0140 


(RETU26) 


• 0370 


.0062 


.0627 


DATE  20  OGT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  18SH 


ALPHAOt  n • -6.173  BET  AO  ( 2) 

SEGTIGN  t DLEFT  WING  TOP 


ARCH -01 9 IA81  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-2.019 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU26) 


Y/BW  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

,9720 

I . 0000 

x/cw 

. 919 

-.0532 

.950 

.0028 

,0515 

.0676 

.953 

-.0298 

.955 

-.0493 

.965 

-.0640 

1.000 

-.1116 

- 

.0853 

-.0004 

ALPHAOt  IJ  - -6, 

,160  BETAO  ( 3) 

m 

,037 

SECTION  ( ULEFT 

MING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW  .2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1 . 0000 

X/CW 

.000  -.4951 

.0131 

.0684 

.2518 

.3266 

. H857 

.1140 

. 1282 

-.4604 

.Ol'O 

.0238 

. 100=1 

-3682 

.4685 

,4469 

.4276 

.3535 

.020 

.0154 

.1384 

.3442 

.4030 

.3795 

.3752 

.3202 

-.3587 

.040 

.1528 

,2721 

.041  -.2131 

.050 

.0436 

.2236 

.2060 

.2059 

.1557 

.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 


-.0216 


.0000 


.2135 


1591 


.0726 


-.4149 


-.1120  -.1307  .0000  -.1905 


.1197 


.0417 


.2225 

.0170 


-.4669 


-.0539 


-.2027 


-.2595  -.2920  -.34B0  -.4549 


. 1 105 


-.3610 


1608 


-.1970 


-.2204  -.3127 


-.5796 


.1219 

.0117 


-.3800 


-.1077 


-.2692 


^ •£ z_k  -_«t  u’. 2li  A-k. Cj.  » Ai 


DATE  eO  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  18» 


i 

i 


ARC  1 1-019  lAGl  LVAP  tELHL  SEALED)  LETT  MINO  TOP  IRETUSB) 


ALPHAOt  U • -6.160  BETAO  t 3J  « 


SECTION  ( MLEFT  NINO  TOP 


Y/BW 

.8350  .2990  .3640 

.4270 

X/CN 

.550 

.565 

-.1020 

.600 

.637 

-.0565 

.638 

-.1232 

.650 

.670 

.700 

-,0209 

.725 

.727 

-.0228 

.730 

.750 

.760 

-.1279 

.775 

.793 

,0826 

.798 

-.1417 

.808 

-.0901 

.83H 

-.1530 

.839 

1047 

.850 

.857 

-.0596 

.862 

.865 

-.1595 

.879 

-.0966 

.900 

-.1342 

.905 

-.0634 

.919 

-.0076 

.950 

.953 

-.0479 

.955 

-.0756 

.965 
1. 000 

-.0896 

-.UG6 

ALPHAO(  n 

- -6.132  BETAO  ( 4) 

• c 

SECTION  ( HLEFT  NINO  TOP 


Y/BW 

.8350 

.2990 

.3540 

.4270 

X/CN 

.000 

-.5144 

-.0015 

.0758 

.2459 

.010 

.0084 

. I'040 

,3461 

.020 

.040 

.041 

-.1074 

.0042 

. 1341 
. 1468 

.3264 

,2656 

037 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


,5340 

.6730 

.0070 

.9720 

1 .0000 

-.2128 

-,3490 

-.3359 

-.1:204 

-.1399 

-.2144 

-.1492 

-.0974 

-.0562 

-.5240 

-,1143 

-.2192 

-.0392 

-.0094 

,0V68 

-.0204 

-,0267 

,0474 

-.0070 

,0320 

.0503 

-.0766 

-.0013 

107 

OEPtNL^NT  vari  able  GP 

.5340 

,6730 

.7900 

,8870 

.9720 

1.0000 

.3003 

,4500 

.3P12 

.1420 

.4135 

,3604 

.0594 

.3904 

.3532 

.0704 

,3295 

.2996 

-.4439 

-.3924 

DATE  SO  OGT  75 


I ASIA  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  less 


ALPHAOt  IJ 


ARC  n -01 9 IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  Wlf^  TOP 
-6, 132  BETAO  ( 4)  - 2,107 


(RETU26) 


SECTION  C DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

,2990 

. 56H0 

,4270 

,5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720  1.0000 

x/cw 

.050 

.0376 

.2235 

,2039 

.2016 

,1492 

.069 

-,4473 

,080 

.081 

.086 

.094 

.0000 

, SQHS 

.1631 

.0852 

.113 

- . 0891 

.150 
,157 
. 163 
.177 

.2178 

-.0332 

-.0905 

-.1093 

.0000 

-.1777 

-.4089 

.229 

, 1150 

.246 

,02‘IH 

.247 

.0483 

.250 

-.2351 

-,2692 

-,3146 

-.4308 

.274 

.345 

.362 

.390 

,40& 

.402 

.410 

,429 

.497 

,5D3 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

,730 

.750 

.760 

.775 

.793 

.798 

.800 

.834 

,839 


-.1747 


.1131 


-.4215 


-.1378 


. 1834 


-.2107  -,3121 


-.5592 


. 1 128 
-.0087 


-.4295 


-,0912 


- . 4344 


-.1130 


-.2216  -.3607 


-.1154 


-.0781 


-.5058 


,4575 


-.0368 


-,0383 


-.2422 


-,2977 


-,1167 


-.2352 


-,1231  -,0201 


-,4696 


.0536 


-.1904  -,2597 


-,2312 


‘ . 1490 


' . 1633 


ORlGINAi;  P iGB  B 
OF  ?OOE  QUAlXni  ■ 


DATE  80  OCT  75 


lAS'lA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAeULATION 


PAOE  1897 


ARCI 1-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WIND  TOP  CRETUEei 


ALPMAOC  U • -6.138  8ETA0  t «♦)  • 8.107 


SECTION  1 DLEFT  WIND  TOP 


DEPENDENT  VARIA6LE  GP 


Y/BW 

.2350  .3990 

.36HQ 

.H270 

X/CU 

• G50 

,B57 

-.0983 

,Bsa 

.BBS 

-.23116 

.879 

-.1313 

.900 

-.V65H 

.905 

-.0828 

.919 

-.1139 

.950 

.953 

-.0721 

.955 

-.0997 

.965 

-.1156 

1.000 

IH5H 

ALPHAQf  n 

* -6.123  B8TAG  ( 5) 

» H 

SBOTION  i 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BM 

* .2350  .2390 

.36H0 

.H270 

X/CW 

.000 

-.5281  -.0303 

.063H 

.22BH 

.010 

-.0166 

.0698 

.3265 

.oao 

-.0177 

. 1 161 

.312H 

.Oho 

.1293 

.2525 

.OHl 

-.2319 

.050 

.0280 

.069 

.080 

.OBI 

. 1576 

.085 

.1866 

.09H 

.0000 

.113 

1667 

. 150 

.157 

.163 

.2053 

.177 

-.02H2 

.?29 

. 1097 

.8H6 

.02H3 

.SH7 

.0527 

.250 

.27H 

-.16HH 

.3H5 

.362 

.1013 

.390 

-.1292 

.53H0 

.6730 

.7800 

.0970 

.9720 

1 .0000 

- . 0680  - 

. lOHH 

.0135 

-.0107 

-.0511 

.0518 

-.0319 

.0255 

.01H3 

- 

.0655 

-,03H2 

151 

DEPENDENT 

variable  CP 

.53H0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

t.oooo 

.2686 

.H28H 

.3753 

.1023 

.3867 

.3339 

.0190 

.3610 

.3250 

.0171 

.29HI 

.2666 

-.H673 

-.H3HB 

.2170 

.0807 

. I89H 

. 1070 

.1312 

-.H0O7 

-.086H  - 

.106H 

.0000 

-.1877 

-.5097 

-.221 1 - 

.2662 

-.31H6 

-.H399 

H3SS 


DATE  ^0  OCT  75 


1A8TA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1B9B 


ALPHAOt  1) 
SECTION  C 
Y/BW 

x/cw 


ARC  1 1 -019  IA81  LVAPtELHL  SEALED*  LEFT  WING  TOP 
- -S^iaS  BETAO  t 5)  - H.I51 

DLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  ,2990  ,36HG  .4270  ,53HG  .6730  .7000  .8070  ,9720  t.OOOO 


(RETU26) 


.400 

.402 

1835 

-.2176 

-.3163 

.418 

.429 

. 1098 

.497 

- . 0857 

.503 

,547 

-.0025 

.550 

,565 

-.1305 

-.2407 

-.3706 

.600 

,637 

-.1009 

.638 

1018 

.650 

.670 

.700 

-,0685 

-.3503 

.725 

-.3080 

.727 

-.0573 

.730 

.750 

.760 

-.3009 

,775 

-.2816 

-,3017 

,793 

.0192 

,798 

-.2807 

.608 

.B34 

.639 

-.2799 

-.2271 

-.2368 

,850 

-.1133 

1391 

.057 

-.  1618 

.862 

.865 

-.2906 

.079 

- . 1099 

.900 

-.2306 

-,0796 

.905 

-.1323 

,919 

-.1500 

,950 

-.0403 

.0152 

,953 

-. 1062 

.955 

.965 

1,000 

-.1599 

-.1324 

-.1686 

-.0408 

-.5721 


-.4491 


-.4606 


-.5434 


-.4940 


-.0922 


-.1922  -.0456 


-.3977 


.0002 


,0599 


.ooe;6 


DATE  ao  oer  75 


UaiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAI3E  1899 


ARCH -01 9 1A81  LVAPtELHU  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 


(RETUaSl 


ALPMAOf  a)  « -H.09B  BET AG  ( 1) 

SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 


-6.117 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

. 36H0 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.000 

-.3879 

.0482 

. V**0O 

.4071 

.5456 

.4718 

.4323 

• H890 

-.3007 

.010 

.0558 

, 1797 

.4437 

.4669 

.4942 

.4676 

.3330 

.020 

.0425 

.aoas 

.3599 

.3589 

.3493 

.3339 

.8811 

-.1906 

.040 

.51H7 

.2363 

.041 

-.2767 

.050 

.0637 

. 1050 

.0933 

.0842 

.0H23 

.069 

-.3125 

.080 

-.0911 

.081 

.085 

.09H 

. I 

. 150 
. 157 
.163 
.177 
,289 
.2^6 
.247 
*250 
.274 
.345 
.362 
.390 
.400 
.4oa 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
,600 
,637 
,638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.0306 


. 0440 


. 1221 
-.0700 

-.2167 

.0111 


.0000 


.1312 


.0731 


-.2026 


.0385 


.2402 

. 1851 
-.0642 

-.2926 


.0144 


.0581 


.2052 


.3424 


-.2744 


-.0374 


.0149 


-.2947  -.3261  .0000 


-.4500  -.5351  -.5739 


-.2509  -.3906 


-.1391  -.2573 


.3326 


.5890 


-.6859 


1 151 


►.0766 


.0132 


-.0291 


-.0395  -.0170 


-.5590 


-.4199 


.2908 


-.2863 


-.1655 


-.2979 


.0113  -.1017 


J.  .ti'JL  il  hs. 


OAT£  SO  OCT  75 


tASIA  - PIUESSURE  S^^URGE  DATA  TABULATION 


ALPHAOE  S)  « -H.099  BET AO  ( I) 

SECTION  ( ULEFT  WI'NG  TOP 


Y/BW 

,2350  .2990 

,3640 

X/CU 

.793 

. 1'6B3 

,798 

.0033 

.800 

.834 

-,0U2 

.839 

.0361 

.050 

.057 

.862 

.865 

-,0105 

.879 

. 0 184 

.900 

.905 

- . 0307 

,919 

.0)  1 I 

.350 

.353 

.955 

.965 

i.obo 

-.0003 

.0060 

ALPHAOC  31 

- -4.086  BETA©  ( J 

SECTION  ( 

dleft  wing  top 

Y/BM 

.3350  .2990 

.3640 

x/cw 

.000 

-.4190  ,0371 

. 1 149 

.010 

.0336 

. 1500 

.020 

.0331 

. 1769 

.040 

, 1838 

.041 

-.2683 

.050 

.0486 

.069 

.080 

.081 

.086 

.094 

.0000 

.3345 

.113 

-.0256 

.150 

.157 

.163 

.1709 

.177 

.329 

, 1236 

.246 

-.0660 

.247 

.0335 

ARCH -01 9 IA81  LVARtELHL  SEALED) 

- -B.M7 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.HS70  .5340  .6730  .7800  .0870 

.0307 


,05SS  .0141  .0654 

,G35S 


. 0450  , 0795 

.0SS5 

.0417  .1045  .0835 

.0SG6 

-.0664  -.0503  .0147 

- -4,009 

dependent  variable  gp 


.4370 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

,3637 

.4978 

,4100 

.3610 

.3517 

,4150 

.4590 

.4673 

.44  IB 

.3332 

.3479 

.3549 

.3358 

.3195 

.2655 

.3379 

,1128 

.0864 

.0904 

.0303 

-.0696 

.OBOB 

-.3713  -.3137  .0000  -.3315 

1017 


LEFT  WING  TOP  (RETU36) 

.9720  l.OOOO 

.0011 


.9780  1.0000 

-.3764 

-.3455 

-.3404 

-.9716 


OBIGINAL  PAGE  IS 
0£!  POOR  QUALHYI 


DATE  ao  OGT  75 


IA3IA  - PRESSUHG  SGURCe  DATA  TABULATION 


PAOG  1901 


ARC  1 1-019  I A81  tVAP  IELHL  SEALEDl  LEFT  WING  TOP 


(RCTUaS) 


ALPHA© C ei  * -H.086  BETAO  f 2) 


SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  .2990  .3B^0  .'-5270  .5340  .S730  .7600  .6070  .9720  l.OOOO 


X/GW 

.250 

,274 

,345 

,362 

,590 

,400 

,402 

41S 

!429  .1083 

,497 

,503 

.547  -,0759 

,550 

.565 

.600 

.637 

.638  -.2008 

.650 


-.1902 


.670 

.700 

.725 

,727  -,0il08 


.730 

,750 

.760 

.775 

.793  .1309 


-,0475 


-.0536 


“.OHIO 


-.0226 


-,3301 


-.4339  -.5139  -.5399  -,5760 


-.2783 


-.0744 


-.0116 


-.0139 


-.0170 


-.0182 


-.0278 


-.0303 


-.0297  -.1331 


-.0124 


-.0006 


-.0758 


-.3914 


-.2804  -.4036 


-.6853 


-.2148 


-,2525 


-,1767  -,3139 


-.0943 


-.0548 


-.0576  -.0320 


-.3329 


,0193  -.0135  .0472 


.0277  ,0824  .0741 


-.0515 


DATE  20  QCT  75 


IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  OATA  TA8ULAT10N 


PAGE  1908 


ALPHAOt  2)  -»  -4.071  BETAO  ( 3) 

SECTION  I I ) LEFT  MilNG  TOP 


ARCII-Q19  !A8l  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
.025 

dependent  variable  CP 


tRETU26) 


Y/BW 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7000 

.0070 

,9720 

X/CW 

.000 

-.4800 

.0068 

.0871 

,3050 

.4053 

.2907 

.2391 

.2371 

-.4429 

.010 

.0087 

, 1 123 

.3622 

.4195 

.4209 

,3974 

,2964 

.020 

-.0028 

.1407 

.3057 

.3351 

.3133 

.3036 

.2501 

-,3271 

.040 

, 1543 

.2135 

.041 

-.4963 

.050 

.0270 

. 1270 

.1030 

,0967 

.0515 

.069 
.080 
.001 
.006 
.094 
.113 
. 150 
,157 
. 163 
.177 
,229 
.246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.352 
.390 
.400 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
.650 
.670 
. 700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.0432 


.0000 


, 1932 


.0865 


-.0274 


-.4105 


-.2080  -.2539  .0000  -.3013 


.0995 


.0224 


.1722 

.0432 


-.5435 


1408 


-.2834 


-.3607  -.4155  ‘.4712  -.55S2 


.0704 


‘.4655 


-.2300 


.2551 


-.2664  -.3025 


-.6655 


-.3763 


.0949 

.0676 


-.1690 


-.»^093 


-.1274 


-.2302  -.3360 


-.1071 


.0813 


-.4069 


-.2411 


-.0424 


,0497 


-.1341 


-.1394 


-.1605 


-.1461 


-.0730  -.0396 


-.3893 


-.1096  -.2079 


DATE  GCT  75 


I AS  I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1903 


ARC 11-0! 9 1A81  LVAPiELHL  SEALED!  LEFT  UlNG  TOP 


ALPHAO(  ei  - -*♦.071  BET  AO  ( 31 


SECTION  t 

ULEFT  WIND  TOP 

Y/BW 

.8350 

.8990 

.3640 

X/CU 

.793 

.790 

.BOB 

.0610 

-.1657 

.834 

.639 

-.1759 

-.U38 

.850 

.057 

,868 

.865 

1658 

.879 

-.0937 

.900 

-,188B 

.905 

.919 

-.0038 

.950 
.953 
.955 
.965 
1 .000 

-.0079 

-.0704 

ALPHAGf  8) 

• -4 

.050  BET AO  ( » 

SECTION  t 

1 )LEFT 

MING  TOP 

Y/8W 

,8350 

.S990 

.3640 

*085 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


.4870 

.5340 

,6730 

.7000 

.BB70 

-.0983 

.0630 

-.0319  - 

.0796 

.0846 

.0680 

-.0836 

,0548 

.0441 

-.0070 

.0376 

.0546 

.0957 

- 

.0790 

-.0848 

* 4 

,187 

DEPENDENT 

variable  CP 

.4870 

.5340 

.6730 

,7800 

.8870 

.9780  KOOOO 


-.0111 


*9780  1.0000 


X/CU 
.000 
.010 
.080 
.OHO 
.OH  I 
.050 
.069 

.oso 

.001 

.086 

.094 

.113 

.150 

.157 

.153 

,177 

.889 

.8H6 

.8H7 


-.5885 

- . 0490 

.0678 

.8710 

- . 0490 

.0854 

.3117 

-.0361 

.1093 

.8687 

. 1 1 94 

. 1994 

-.8485 

.0074 

3467 

.8118 

,1478 

3809 

-3639 

.3438 

3095 

.8791 

.8678 

1380 

.0975 

.0891 

.0000 

-.1736 


.1655 


-.0176 

.0B91 


-.17H0  -.8147  ,0000 


.0358 


,1655 

,0933 

-.0310 


-.1000 


.1453  -.4667 

.8530 

.8134  -.3993 


,0401 

-.4713 


-.8918 

-.5409 


tRETUEBJ 


DATE  SO  OCT  75 


I ASIA  ‘ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  IBQ't 


ALPHAOe  S) 
SECTION  i 
Y/BW 
X/C\4 


ARC t I -01 9 IA81  LVAP(£LHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
« -^*.050  8ETA0  ( HJ  - 4*IS7 

MLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.e350  .2990  .3640  .4270  .5340  .6730  /70OO  .BB70  ,9720  1.0000 


CRETU26) 


.250 

.274 

-.2350 

.345 

,3S2 

.0684 

,390 

-. IB83 

.400 

.402 

-.2373 

,41i8 

.429 

, 0861 

.497 

-.1308 

-503 

,547 

- . 0460 

.550 

.565 

1604 

.600 

,637 

-.1213 

.63B 

-,1492 

,650 

.670 

.700 

-*0879 

.725 

.727 

-,0825 

.730 

.750 

.760 

-.3358 

.775 

.793 

-.0006 

.790 

-.3235 

.BOB 

-,2605 

.034 

-,3036 

.839 

.850 

.857 

.862 

-.2610 

1563 

,865 

-.3204 

.879 

.900 

-,2416 

-.2009 

.905 

-.1306 

.919 

.950 

-,  1617 

.953 

-.0996 

.955 

,965 

1.000 

1694 

-.1415 

-.1546 

-.3160  -,3536  -.4097  -.5372 


-.4729 


-.2676  -.3677 


-.2675  -.4174 


-.6333 


-.5256 


-.3303 


,3992 


-.3tM  -.4022 


-,4005 


-.4992 


^-5936 


.0994 


-.2268  -,0BS5 


-.3762 


-.1203  -,1404  -.0011 

-.0712  .0619 

-.0331  .0193  .0440 

-,0268  -.0087 


.0153 


OEIGINAL  PAGE  B 
OP  POOR  QUAIZnj 


DATE  SO  OCT  75 


ALPHAOt  S)  - -4.OH0  SETAO  C 5) 

SECTION  ( IILEFT  WfNG  TOP 


IA8U  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCH -01 9 IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  MING  TOP 
TAO  C 5)  - 6*iei 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  tS05 


(RETUSei 


Y/BW 

.0350 

.0990 

.3640 

.4070 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9700 

X/CU 

.000 

-.4764 

-.1000 

.0607 

.0345 

.3383 

. 1807 

. 1000 

.0698 

-.4508 

.010 

-.1054 

.0709 

.0707 

.3713 

.3459 

.3000 

.0334 

.000 

-.0797 

.0966 

.0370 

.3053 

.0664 

.0550 

.1999 

-.4130 

.040 

.041 

.050 

-.0811 

-.0190 

.1055 

. 18)1  3 

.1344 

.1040 

.0960 

.0419 

.1307  -.1806 


-.0196 


-.8395  -.361! 


-.17H4 


-.35V6 


-.6071 


-.05tl  -.'♦218 


-.6130 


-.3335 


-,‘♦007 


-.3556  -.0970 


-.3346  -.H383 


-.4801 


.0000  -.0834 


.0678  -.3057  -.3873  -.5004 


-.4805 


-.4104 


-.4989 


-.1484 


-.5140 


DATE  eo  GCT  75 


UetA  - PRESSUFlt  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1906 


ALPHAOf 
SECTION  ( 
r/Bu 


« BETAG  f 5) 

I ILEFT  WING  TOP 
.2350  .2990  .3640 


ARCH -019  !ABI  LVAPtELHL  SEALEOl  LEFT  WIND  TOP 
> 6. IBI 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.4270  .5340  .6730  .7000  .8870  .9720  1.0000 


(RET028J 


X/CW 
.793 
.790 
.800 
.034 
.839 
.850 
.857 
.862 
.865 
.079 
.900 
.905 
. 91 9 
.950 
.953 
.955 
.965 


-.0228 


- . 3489 


-.3299 


-.3098 


-.3303 


-.2257 


-.1800  -.2419  -.0237 


.0299 


- . 3593 
-.2970 


-.2791 


-.2209 


-.2275 


1748 


. 1892 
.1399 


-.0958  .0684 

-.0431  .0022  .0383 


l.OGO 

1-044 

- 

• 0240 

.0013 

ALPMAOt  3) 

- -3. on  ecTAO  ( n 

« -6 

.126 

SECTION  t 

MLEFT  WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  GP 

Y/0W 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

X/CW 

.QOO 

-.3767  .0431 

. 1533 

.4392 

.5946 

.5490 

.5100 

.4961 

-•  1429 

.010 

.0289 

.1715 

.4099 

.3820 

.41  19 

.3660 

.1913 

.020 

.0148 

. 1909 

,2940 

.2581 

.2390 

.2046 

. 1234 

-.2716 

,040 

.2005 

.1592 

.041 

-.2150 

.050 

.0415 

-.0136  - 

.0500 

-.0728 

-.1325 

.069 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
. 150 
.157 
.163 
. 177 
.229 
.246 
.247 


.204B 


-.0288 


-.2203 


-.4010 


-.0617 


.0000 


.4226  -.4075  .0000  -.4803 


.1061 


.0259 


.1248 

1365 


-.6559 


-.3323 


DATE  ao  GCT  75 


1A81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


FADE  1907 


ALPHA01  5) 
SECTION  i 
Y/BW 
X/CW 


ARC  11  «0 1 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WltTj  TOP 
■ BETAG  ( U • -6.186 

DLEFT  MING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

,2350  ,2990  .SB^O  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  UOOOO 


-.5926 


IRETU26) 


.250 

-.5498 

-.6516 

-.6851 

-.6929 

.274 

-.4394 

.345 

.362 

.0316 

.390 

-.3826 

.400 

.402 

-.4151 

-.4219 

-.6822 

-.7360 

,418 

.429 

.0965 

.497 

-.2695 

.503 

,547 

-.1389 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

-.8906 

-.0040 

-.0539 

-.1380 

-.2284 

-.0792 

-.3157 

.670 

,700 

,725 

.727 

.730 

.750 

-.0198 

.0183 

.0191 

-,0236 

-.0320 

-.0528 

,760 

.775 

.0156 

.0i|l04 

-.0854 

.793 

,798 

. 16IH 

,0060 

,808 

.0338 

.034 

-.0020 

,839 

.0315 

,850 

.0625 

.0305 

.0771 

.857 

.0475 

.862 

,865 

-.0096 

.879 

,0246 

.900 

-.0089 

.0572 

.0680 

.905 

.0348 

.919 

.0230 

.950 

.0603 

. 1 140 

.0930 

.953 

.0363 

.955 

.965 

1,000 

.0121 

.0149 

-.0420 

-.0109 

.0372 

-.3967 


-.4595 


1636 


-.3674 


-.0062 


DATE  20  OCT  75  I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARC  1 1 -019  1A0  J LVAP  tELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP  tRETU28) 


ALPHAOt  3)  • -1,998  BETAO  t 2)  - -2.045 


SECTION  t nLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CW 
.000 
.010 
.020 
,040 
.041 
.050 
.QB9 
.080 
.081 
.086 
.094 
.113 
.150 
,157 
. 163 
, 177 
.229 
.246 
.247 
,250 
.274 
,345 
.362 
.390 
.400 
.402 
.418 
,429 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.BOO 
,837 
.638 
.650 
.670 
,700 
.725 
.727 
,730 
.750 
.760 
.775 


.2350  .2990 

-.4339  .0140 

.0056 
-.0098 

-.5030 

.0257 


,0000 

-.0567 

.0985 

.0192 

.0390 

.0891 

-.2456 

-.1129 

-.2765 

-.0374 

-.0605 


.3640  ,4270 

.1165  -3L‘12 
.1361  .3778 
.1501  .2777 
.1723  .1620 


.0024 

,1919 

.1357 

-.2623 

1 106 

-.3663 

-.3208 

- . 3763 


1 174 

.0687 


.0743 


,5340 

.6730 

.5198 

.3727 

.2623 

.4537 

.3904 

.2362 

.0201 

-,0177 

- , 1'6B9 

-.3613 

-.4077 

-.5005 

-.6010 

-.3253 

-.5032 

-.2312 

-.4028 

-,0650 

-.0750 

-.0602 

-.1491 

.7800 

.8070 

.4226 

,4071 

.3506 

. 1368 

,2094 

.1325 

-.0428 

-.0979 

.0000 

-.4467 

-.6455 

-.6689 

-.8031 

-.1973 

-.0910 

-.0477  .0017 


.9720  l.OOOO 

-.2041 

-.2913 

-.4080 

-.6640 

-.6987 

-.4448 

-.5700 

-.1522 

-.3109 


PAGE 


iBfMhiirtTa'ditiii 


date  ao  OCT  75 


I AQU  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATl'QN 


PAI^  1909 


ARC  11-019  IA8!  LVAPCELHL  SCALED J LEFT  MI NO  TOP 


CRETUaei 


ALPHAOC  3)  - -U998  BETAO  t 21  - -2.0H5 

SECTION  ( tlLEFT  Mi! NO  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270 

.5340  .6730 

.7000 

.8870 

X/CM 

.793 

.0831 

.798 

-.U991 

.805 

-.0389 

.834 

-.1199 

.839 

-.0536 

.850 

.0013  -.0253 

.0>«S6 

.857 

-.0176 

.862 

.865 

-.1109 

.879 

-.0467 

.900 

-.0836 

.0017 

,0714 

.905 

-.0246 

.919 

-.0355 

.950 

.0152  .0701 

.0SS3 

.953 

-.0063 

.955 

-.0339 

.965 

-.0442 

l.ODO 

-.0650 

-.0492 

-.0220 

ALPHAOt  31 

- -1.984  BETAO  ( 3) 

» 2.071 

SECTION  ( 

DtEFT  MINS  TOP 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.asso  .S990 

,3640 

,4270 

.5340  .6730 

,7900 

,8870 

.9720  1.0000 


-.0182 


.9720  UOOOO 


XV  CM 
.000 
.010 
.020 
.OHO 
.OHI 
.050 
.069 
.080 
.081 
.086 
.09H 
. t 13 
.150 
. 157 
. 163 
.177 
.229 
.246 
.247 


-,4969  -.0420 

-.0420 
-.0363 

*.4874 

*.0001 


.0000 

-.0855 


.0799 

.0105 


.0693 

.3208 

.4393 

.3440 

.3037 

.2972 

-.3005 

.0910 

.3132 

.3285 

.3395 

.3108 

.1757 

, 1 146 

,2349 

.2302 

,2'00 

. 1959 

. 1204 

-.3457 

, 1216 

. 1345 

.0178 

-.0137 

-.0264 

-.0042 

. 1 154 


.3070  -.3623  .0000  -.4192 

-.6634 


-.2126 


-.1056 


DATE  SO  OGT  79 


UBIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  !9iO 


ALPHAGt  3)  - 
SECTION  ( nLEPT  WilNO  TOP 


ARC 11 -Q 19  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  NINO  TOP 
K99H  BETAO  ( 31  • 5.071 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


IRETU5B1 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640  ,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.8720 

I.OOOQ 

x/cw 

.250 

.274 

.345 

.362 

. 0361 

-.3399 

-.445! 

-.5307 

-.5782 

-,6414 

-.5934 

.390 

.HOO 

.HO? 

.me 

.H?9 

,H97 

.503 

.5H7 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

,67G 

.700 

.755 

.727 

-730 

,750 

.760 

.775 

.793 

-799 

,800 

.B3H 

.839 

.850 

.857 

.865 

.865 

.079 

.900 

.905 

.919 

.950 

.953 

,955 

.965 

KOOO 


-.290! 


-,3236 


“.3123  -.H37B 


“.749B 


,0726 

-.1070 


“.H517 


-,2127 


-.6014 


1597 


*,27H2  -.4399 


-.2310 


-.1184 


-.6185 


-•51B7 


-.0704 


-.OBB8 


-.3029 


-.3501 


-,mo 


-.2939 


-.0031  -.0134 


-.3373 


.0174 


-.2252  -.2604 


-,.2866 


-.2893 


-.1947 


-,1971 


-• 1012 


►.0678  -.0764  ,0300 


-.2617 

“,1412 

--IB19  -.0346  .0617 

-.0871 

-.1090 

-.0070  .0416  ,0481 

- . 0606 

-.0943 

-.1104 

-.1140  -.0350  -.0630 


.0077 


<JRIGINAi;  PAGE  13 
OF  POOR  QUAUTXI 


DATt  ao  OGT  75 


ALPHAOC  3)  ^ -1.975  BETAO  ( HJ 


lABilA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCIt-019  iA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6. 155 


PAGE  19H 


(RETUB6) 


SECTION  1 

IILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.5350 

.5930 

,3640 

.4570 

.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9750 

X/CM 

.000 

-.5560 

-.1418 

.0435 

.5459 

.4010 

.5035 

.5576 

.5077 

-.3667 

. 0 to 

-.1169 

. 0640 

.5353 

,3089 

.3008 

,5675 

. 1545 

.050 

-,0898 

.0856 

. 1885 

, 5514 

. 1896 

. 1657 

.1039 

-.3949 

.040 

.0099 

. 1 18! 

.041 

-.5659 

.050 

-.0368 

.0343  - 

.0047 

-.0194 

-.0033 

.069 
.OBO 
.081 
.086 
.09H 
.113 
.150 
. 157 
.163 
.177 
.529 
.5M6 
.5H7 
.550 
,574 
.345 
,365 
.390 
.400 
.405 
.416 
.459 
.497 
.503 
,547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.755 
.757 
,730 
.750 
.760 
,775 


,ai56 


,0000 


.1143 


.0163 


.0675 


.0159 


, 1057 
-.0694 


,0334 


-.5503 


,0640 

.0816 


-.1706 


-.1897 


.1693 


-.1650 


-.1595 


-.1550 


-.1097 


.465! 


-.5537  -.3047  .0000  -.3841 


,6355 


-.1555 


-.5677 


-.3754  -.4411  -.4046  -.6068 


-.5355 


-.5665 


-.3019  -.4501 


-.6956 


-.4615 


-.5534 


-.3019  -.4454 


-.6194 


-.5580 


.3758 


-.4598 


-.1848 


.3568 


-,3961  -.1555 


-.5377 


-.3671  -.4560 


DATE  20  OCT  75 


IA81A  ‘ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1312 


ALPHAU;  3) 


ARCU-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-1.975  9ETAO  ( « 6.155 


SECTION  ( nLEFT  WING  TOP 
Y/eW  .2350  .2990 


x/cw 

.793 

.790 

.000 

.839 

.850 

.857 

.852 

.865 

.879 

.900 

.905 

.9)9 

,950 

.953 

.355 

.965 


.2350  .2990  .36H0 

*.0397 

*.3523 

-.3313 

- . 3376 

-.35H7 

-.267H 

-.2762 

- . 221 H 
-.1021 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.^^7D  ,53H0  .6730  .7000  .8070  ,9720  1.0000 


-.2017  -.2653  -.0360 

-.1 155 

-.06^9  -.0058  .0340 


1.000 

* 

. 1655 

- 

.0142 

-.0355 

ALPHAO't  41 

- 

,071  BETAO  t n 

- -6. 

.134 

SECTION  C 

IILEFT 

WING  TOP 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8870 

.9720 

X/CW 

,000 

-.3535 

,0267 

.1382 

.4541 

.6261 

,5905 

.5660 

.5132 

-.1130 

.010 

-.0071 

. 1440 

,3509 

.2673 

.2925 

,2257 

,0063 

.020 

*,0173 

. 1593 

.2056 

.1355 

.0930 

.0409 

-.0727 

-.4147 

.040 

.1676 

.0508 

.041 

-.2265 

.050 

.0160 

-.1436  - 

.2091 

-.2496 

-.3322 

.0595 

-.2125 


-.6100  -.6650  .0000  -.6503 


-.7009 


f 

DATE  ao  OGT 

75  IA8IA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  <913 

ARC U -019  lAfll  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 

CRETU56) 

ALPHAOt 

- .071  8ETA0  t n " -6.134 

SECTION  ( 

IILEFT  WING  TOP  OEPENGENT  VARIABLE  GP 

Y/0H 

.5350  ,5990  .3640  .4570  .5340  ,6730  .7800  .8070  .9750  l.OOOO 

X/CW 



.aso 

-.6600  -.7841  -.8603  -.0375 

.374 

-.5558 

.345 

-.6603 

.365 

-.0163 

.390 

-.4770 

.400 

-,6885  -.8169  -.7118 

.405 

-.6176 

.418 

-.6157 

.459 

.0787 

.497 

-.3818 

.503 

-.8500 

.547 

-.1778 

.550 

-.1173  -.1501 

.565 

-.0668 

,600 

-.4550 

,637 

-.0558 

.638 

-.4099 

.650 

-.5458 

.670 

-.3513 

.700 

-.0174  -.0390 

.755 

.0197 

.757 

-.0617 

.730 

-.5509 

.750 

-.0953  -.5535 

.760 

. 0505 

.775 

.0008  -.0850 

.793 

. 1575 

.798 

.0106 

.808 

.0387 

.834 

.0005 

.839 

.0361 

.850 

.0750  .0390  .0417 

.857 

,0515 

- ^ . 

.065 

-.1900 

.065 

-,0068 

,879 

.0350 

.900 

.0036  .0660  -.0643 

.905 

.0455 

.919 

.0353 

.950 

.0746  .1554  .0998 

.953 

.0455 



.955 

,0545 

.985 

.0546 

1 .000 

-.0564  -.0115  .0096 

DATE  BQ  OCT  75 


IA01A  * PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOE  19 IH 


L 


ALPHAOt  H)  - .076  BETAO  t 3) 

SECTION  ( DLEFT  WIiNG  TOP 


ARC 1 1-019  IA01  LVAPttLHL  SEALED)  LEFT  WTNG  TOP 
-H.088 

DEPENDENT  VARIABLE  GP 


(RETU561 


Y/BW 

,2350 

,2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

x/cw 

.000 

- . 3B69 

.0046 

.1146 

,4237 

.5927 

.5507 

.5264 

.4736 

- . 150 1 

.010 

-.0227 

.1235 

.3404 

,2648 

.2839 

.2143 

.0091 

,020 

-.0321 

. 1448 

,2052 

. 1412 

.0894 

.0424 

-.0749 

-,4190 

.040 

.04! 

-.3907 

.1521 

.0669 

.050 

.069 

,u035 

-.1286 

-.2029 

-.2407 

-.3248 

-.5297 

.030 

-.3408 

. 081 

-.1176 

,086 

. 15-14 

.094 

.0000 

. 1 13 

-.1012 

, 150 

-.5723 

-.6360 

.0000 

-.6329 

.157 

-.7842 

.163 

.0613 

,177 

-.4039 

.229 

.0796 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.0033 

-.0133 

-.2012 

-.5191 

-.6204 

-.7296 

-.0109 

*•0304 

-.6037 

.390 

-.4451 

.400 

-.6635 

-.8077 

-.7924 

.H10 

.^29 

.H97 

.503 

,550 

.565 

,600 

.637 

.630 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

,775 


-.5793 


-.B^07 


.0706 
. 1739 


-.3607 


^.6385 


-.1107 


-.1056  *,2086 


*.3820 


-.0640 


-.4737 


-.2188 


-.0495 


-.0860 


-.0237 


.0632 


.3446 


-.0624  -.2557 


-.4570 


- . 0240 


-.0313  -.1237 


OATe  so  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOe  1915 


ARC U -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WINO  TOP 


(RETUS6) 


ALPHAOl  H)  - .076  BET AO  t S)  - -H.088 

SECTION  t DLEFT  WliNO  TOP  BEPENOENT  VARIABLE  CP 


Y/BH  .BToO 

.0990 

,36H0 

.H270 

X/CM 

,793  .1130 

,798 

-.0361 

,B0B 

.0037 

.03H 

-.0525 

-839 

-.0083 

.850 

.057 

, 0196 

.068 

,065 

-.0533 

,879 

-.0079 

,900 

-.0362 

.905 

,0130 

,919 

*.0021 

,950 

.953 

.0229 

.955 

-,0021 

.965 

-.0087 

l.QOO 

-,GH13 

ALPHA© ( Hi  • 

079  BET AO  t 3) 

SECTION  < 

ULCrT 

HINO  TOP 

r/8H 

,2350 

.2930 

,3640 

.M870 

X/CW 

.oou 

-.4667 

-,0455 

,0599 

.3551 

.010 

-.0641 

,0801 

.8940 

.020 

-.0615 

.1040 

. II 086 

,OHO 

, 1 160 

.0653 

.OHl 

-,5050 

.050 

-.0181 

.069 

.000 

.001 

-.0918 

.006 

.1242 

.09H 

,0000 

. 1 13 

-.0847 

, 150 

,157 

, 163 

.0661 

,177 

-.36S8 

.229 

.0630 

.246 

-,1790 

.247 

-.0052 

.53H0  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


.0318  .0057  .0537 

-.1603 

.0395  -.OmB 

.0583  .I05H  .08>l6 

-.0805  .0035 

.008 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

,6730 

,7800 

.8070 

,9720 

.51 17 

,4589 

,4343 

.3971 

-.2267 

.2502 

,2697 

,2176 

.0282 

.1303 

.0981 

.0617 

- . 0430 

-.4192 

-.1056 

-,1662 

-.1963 

-.2728 

-.5303 

-.2946 

-.4479 

-.5467 

.0000 

-.5788 

-.7757 


OATt  20  OCT  75 


I AB  U “ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULAT  I ON 


PAGE  1916 


ARC 11 -01 9 lABl  LVAPtELHL  SEALED?  LEFT  WING  TOP 
ALPHADt  4)  - .079  BETAO  f 3)  - .002 


tflCTusei 


SECTION  t 
Y/BW 

X/CW 

.250 

.27H 

.362 
.390 
.HOO 
.402 
.418 
.429 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.638 
.650 
.570 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.803 
.834 
.839 
.850 
.057 
.862 
.865 
.879 
.900 
.905 
.919 
.350 
.953 
.955 
.965 
1 .000 


ULEFT  WING  TOP 


.0556 


-.1678 


-.3301 


- , 1 128 


.0362 


-.01 09 


-.3134 


-.4113 


'.1240 


-.0933 


-.1986 

-.1780 

1234 

-.0708 


-.1763 

-.1038 

-,0802 

-,0659 

-.0550 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


,4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1.0000 

.4523 

-.5667 

-.6859 

-.7329 

-.7699 

-.7691 

.5141 

-.4343 

-.7077 

-.8395 

-.6946 

-.6495 

-.2754 

-.4353 

-.1672 


'.4769 


-.2189 


-.2603 


■ , 1592 


-.1260 


1528 

-.0876 

-.0463 

-.0501 

-,0256 

-.0731 


-.0881  -.1479 


-.4679 


-.1037  -.1790 


-.0229  -.0460  ,0319 

-.0086  «0410 

.0122  ,0667  .0560 

-.0368  -.0597 


-,0365 


DATE  EG  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TAOULATIGN 


PAGE  1917 


ARCH -019  IA81  LVAPtELHU  SEALED)  LEFT  WING  TOP  IRETUgBI 

ALPHAOt  H)  « .08H  SETAO  i ^ ^,101 

SECTION  t nLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BH 

.8350 

.8390 

X/CW 

.000 

-.5185 

-.1338 

.010 

- . 1835 

.080 

- . 0951 

.040 

,041 

-.4845 

.050 

-.0451 

.069 

,000 

.001 

.086 

.094 

.0000 

. 1 13 

1615 

. I SO 
, 157 
, 163 
. 177 
.889 

.0440 

.846 

.847 

-.0086 

.850 

.874 

.345 

.368 

-.0134 

.390 

.400 

.408 

.410 

.489 

.0474 

-.8690 

.497 

.503 

.547 

-.1436 

.550 

.565 

.600 

-637 

.638 

-.8751 

.650 

.670 

.700 

-.1347 

.785 

.787 

-.1315 

.730 

.750 

.760 

.775 


,3640 

.4270 

. 5340 

.6730 

.0143 

.0454 

.0600 

.0781 

.8698 
.8880 
. 1484 
. 0497 

.4500 

.8888 

.1186 

.3900 

.8358 

.0893 

-.0917 

-.1447 

.0950 

-.0766 

-.8487 

-.3951 

-.4688 

.0531 

-.8880 

.1410 

-.3785 

-.5051 

-.6885 

.3803 

-.3403 

-.4676 

-.8951  -*4570 

1919 

.1560 


-.4279 

-.3685 


-.35HH 

-*3583  -.4479 


,7800 

.8870 

.9780 

.3568 

.3836 

-•8888 

. 1808 

• 0155 

.0508 

-•0469 

-.4378 

.1001 

-.8593 

-.5310 

.0000  -.5504 

-.7507 


-.6980  -.7390 

-.7089 

-.0493 

-.6887 

-.7636 

-.6875 

-.5645 

-.4717 

-.7381 

-.8776  -.1808 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1918 


DATE  BO  OCT  75 


ALPHAOt  i*)  - .Q8H  BETAO  ( H) 
SECTION  ( IILEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990  .3640 

x/ew 


.793 

-.0IB9 

.79B 

.6QG 

-.3448 

.834 

-.3356 

.039 

-BSD 

.857 

.862 

-.3367 

.865 

-.3582 

.879 

-.2760 

.9GQ 

.905 

-.2671 

.919 

.950 

-953 

-.2026 

.955 

-.1522 

.965 
1 .000 

-.1902 

ALPHAOt  HJ  * ,009  BETAO  t 51 

SECTION  ( ULEFT  W:ING  TOP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

,3640 

x/cw 

.000 

-.5204 

-.1955 

.0039 

.010 

1524 

.0339 

.020 

-.1221 

.0406 

.040 

.0559 

.041 

-.2611 

.050 

-.0617 

.069 

.000 

,09t 

,G8B  .0709 

.09H  .0000 

.113  -.2247 

. 150 
. 157 

.163  .0393 

.177 
.229 
.246 

.247  -.0128 


ARC  It -019  lABl  LVAPiELHL  SEALED! 
■ 4.101 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.4270 

.5340 

.6730 

.7000 

.8070 

-.3314 

-.2481 

-.1839  - 

.2022 

-.0242 

-.1397 

-.0600 

.0378 

-.1039 

-.0304 

.0083 

.0257 

1314 

- 

.0170 

-.0968 

■ 6 , 

. 149 

DEPENDENT 

VARIABLE  CP 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.2050 
. 1545 
,0909 
.0303 

.4315 

-2104 

.1179 

.351  1 
.2201 
. 0803 

.3141 
, 171  1 
.0450 

.2807 

.0044 

-.046S 

-.0041  - 

. 1338 

-.1656 

-.2427 

-.0724 

-.2286 

-.3586  - 

.4296 

.0000 

-.5275 

-.2394 


LEFT  WING  TOP  IRETU2BJ 

.9720  I .0000 

.0240 


.9720  1 .0000 

-.3124 

-.4469 

-.5317 

-.7511 


.0435 


1234 


toTvab  HOC 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAOe  1919 


ARCU-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


ALPHAOt  H)  - 


*0B9  BET AO  ( 5) 


SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.2350  ,2990  .36H0  .4270  *5340  .6730  ,7800  .8870  .9720  l.OOOO 


S o 

Kj 


X/CM 

*250 

.274 

.345 

*362 

*390 

*400 

.402 

*418 

.429  .0377' 

.497 

,503 

,547  -.1285 

.550 

.565 

.600 

.637 

,638  -.2458 

,650 

*670 

*700 

.725 

.727  -.1452 

.730 

.750 

.760 

.775 

.793  -.0462 

.798 


-.2849 


-.1816 


1492 


-.3480 


-.3662 


-.3504 


-.4646  -.5770  -.6460  -.7214 


-.3296 


-.3667 


-.3299 


-.2447 


-.6821 


-.3545  -.4703 


-.7832 


-.6761 


-.6976 


-.3169  -.4726 


-.6789 


-.5023 


-.3819 


-.4559 


-.1720 


-.2975  -.0999 


-.6973 


-.3786  -.4293 


-.2008  -.1974  -.0175 


-.3792 


-.1132 


-.2141 


.0565  .0029  .0466 


-.2174 


149il 


.0145 


-.0536 


DATE  20  OGT  75 


lABlA  * PRESStlRE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1920 


ALPHAOI  5J  ■ 2.1166  BETAO  t IJ 

SECTION  ( DLErr  WilNG  TOP 


ARC n *019  IASI  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
-6.124 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

,7000 

.8070 

.9720 

XACW 

.000 

-.3311 

-.0031 

.0976 

.4386 

,6341 

.5967 

.5636 

.4743 

1997 

.010 

- . 051 7 

,0972 

.2067 

. 1406 

. 1690 

.0705 

1937 

.020 

-.0608 

. 1 158 

. \ 157 

.0168 

-.0350 

-,1194 

-.2830 

-.5953 

.040 

. 1236 

-.0349 

.041 

-.2012 

.050 

- , 0 1 4 1 

-.2701 

- . 3480 

-.4110 

-.5289 

-.0516 


-.0504 


-.5570 


-.4213 


-.0523 


-.4915 


-.7010  -.7623  .0000  -.7643 


-.7906  -.9528  -.0634  -.7071 


-.B027  -.9106 


-.0923  -.4179 


1564 


-.2018  -.3620 


- . 0155  - . 0923 


-.6246 


-.5314 


-.6083 


*.4315 


DATE  20  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  193! 


ALPHAOt  5)  - 3,166  BETAO  ( U 

SECTION  t ULEFT  WCNG  TOP 


9M 

.3350 

,3990 

,3640 

.4370 

,5340 

x/cw 

,793 

. VB70 

,798 

.0106 

.808 

,0330 

,834 

,0170 

.039 

. 0408 

,050 

, 0661 

.857 

.0503 

.863 

.065 

,0041 

.079 

.0389 

.900 

.0079 

.0541 

.905 

. 0433 

.919 

,0354 

.950 

.0783 

,953 

.0493 

.955 

,0343 

.965 

.0373 

1.000 

-.0151 

ARC1I-0T9  IA8I  LVAPCELHL  SEALED J LEFT  WIND  TOP 
-6. I3H 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.6730  ,7800  .1  70  .9730  1,0000 


(RETU3BI 


.0077  -.1556 


ALPHAOl  51  - 3.t7»*  BETAO  ( 3) 

SECTION  ( ULEFT  MING  TOP 


.0783  .1163  -.0435 

.0003 

3.053 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.069 
.000 
.001 
.006 
.094 
. 1 13 
. 150 
, 157 
, 163 
. 177 
.339 
.346 
.347 


-,U67 


.0000 


.0559 


-.0165 


.0991 

.0161 

.3430 


-.1964 


-.4339 


.6537  -.7336 


.0000 


.7480 


-.4334 


-.3833 


-.3438 


-.1544 


Y/BW 

.3350 

,3990 

,3640 

,4370 

.5340 

.6730 

,7800 

.8070 

,9730 

x/cw 

,000 

-.4037 

-.0637 

.0503 

,3046 

.5700 

.5390 

,4965 

.4183 

-.3741 

.010 

-.0994 

,0660 

,3619 

. 1633 

.1711 

.0746 

1744 

.030 

- , 0979 

,0937 

, 1 163 

.0333 

-.0334 

-.0985 

-.3538 

-.590! 

.040 

. 1064 

- . 0 168 

.041 

-.4437 

.050 

-.0445 

-.3304 

-,31104 

-.3019 

-.4860 

.6665 


-.8139 


DATE  SO  OCT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1922 


ALPHAGI  5^  - 2.17H  BETAO  t 3) 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 


Y/BW 

x/cw 


,2350  ,2990  ,36*40 


ARCU*019  IA91  LVAPCELHL  SEALED)  LEFT  WlNO  TOP 
« -2.053 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

H270  -53'40  .6730  ,7000  ,8870  .9720  1.0000 


CRETU26) 


-250 

-.7036 

.274 

-,58't3 

,345 

.362 

-.0440 

-390 

-.5105 

.400 

-.7302 

.402 

-.6611 

.410 

.429 

.0477 

.497 

-.4031 

.503 

.547 

-.2079 

.550 

-.2010 

,565 

-. 1514 

-600 

.637 

I 154 

.638 

-.4601 

,650 

.670 

.700 

*.U38 

,725 

-.0730 

,727 

1557 

.730 

.750 

-76D 

- . 0573 

.775 

-.0682 

.793 

,0697 

.790 

- . 0889 

,808 

-.0331 

.834 

-.1119 

-839 

- . 0454 

,050 

-.0021 

.857 

-.0074 

.062 

,065 

-.1013 

,879 

- . 0335 

,900 

-.0683 

.0170 

,905 

-.0137 

,919 

-.0231 

.950 

.0380 

.953 

.0024 

.955 

-.0104 

.965 

-.0261 

l.ODO 

-.0422 

-.7036  -.8550  -,9310  -.8215 


.7^^^ 


.71  10 


-.81 12 


-.5756 


-.1365 


-.3909 


-.2342  -.3615 


-.3937 


-.4901 


-.0021  -.0200  -,0512 


-.2449 


-.0054 


-.1579 


-.0067 


DATE  eO  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARCM‘Q19  l ABl  LVAPfELHL  SEALED)  LEPT  WIND  TOP  CRETUeS) 

ALPHAOt  5)  * S,t76  BETAO  ( 3)  • 2.058 


SECTION  ( I ) LEFT  WilNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  GP 


Y/BW 

X/CN 

.000 

.010 

,020 

.OHO 

.om 

.050 
.069 
.080 
.081 
,086 
.09H 
.113 
, 150 
. 157 
. 163 
177 
.229 
.2H6 
.2^7 
.250 
.27^* 
.345 
,362 
.390 
.400 
.402 
.410 
.429 
,497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
,638 
,650 
.670 
.700 
,725 
,727 
,730 
.750 
,760 
.775 


.2350  ,2990 

-,4734  -,1400 

- . 1445 
-.1308 

-.5271 

-.0671 


,0000 

-.1040 

.0369 

-.0252 

-,04B7 

,0267 

-.3694 

-,2097 

-,3969 

-.1416 

-.1670 


,3640 

.4270 

-,0283 

.0062 

.0426 

,0519 

.3035 
. 1980 
. oa  1 7 

-.0274 

.0612 

-.1815 

.0008 

-,4I  17 

-.2328 

-.5124 

-.4547 

-,5400 

-.2027 

-.1700 


-.2621 


,5340  .6730 

.4909  .4430 

. 1246  . V42D 

.0160  -,0370 

-.2188  -.3026 

-.4058 

-,5970  -.6710 


-.6298  -.7396 

-,6204  -.8330 


-.3062  -,4240 


-.2145 

-,2651 

1475  -,2328 


.7000  .8B70 

,4192  .3513 

.0674  -.1689 

-,0961  -.2412 

-.3535  -.4643 

,0000  -,7294 

-.8127  -,8939 

-.8604 

*,5407 

-.3336 

-.1671  -.3338 


.9720  1,0000 

-.3460 

-.6018 

-.6710 

-,0957 

-.8493 

-,9463 

-.6635 

*.3313 

-.6606 


DATE  20  OGT  75 


lABlA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  192H 


ALPHAOt  5J  - 2.176  BETAG  ( 31 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

,4270  .5340 

.6730 

XV  cw 

,793 

.0034 

.790 

-.2783 

.800 

1762 

.834 

-.2502 

.839 

-.1794 

.050 

-.0562 

-.0590 

.057 

- . 0997 

.062 

.865 

-.2395 

.879 

-.1241 

.900 

-.1450 

-.0295 

,905 

- , 0632 

,9T9 

- . 0055 

.950 

.0033 

,0691 

.953 

-.0467 

.955 

-.0693 

,965 

-.0085 

l.GDO 

-.0941 

-.0062 

ALPHAOl  5) 

* 2.176  BETAO  t 4J 

- 6.147 

ARCn-019  IA01  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 

a.  050 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.7800 


tRETU26) 


,8070  .9720  l.OOOO 


IH69 


‘ . 093B 


-.0H73 


SECTION  ( ULEFT  WiJNC  TOP 
Y/BM 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


x/ew 
.000 
.010 
.020 
.0^0 
.041 
,05G 
.069 
.OBQ 
.001 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
,177 
,229 
,246 
.247 


2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.9870 

,9720 

5235 

-.2041 

-.0459 

.1721 

.4474 

.3826 

.3499 

.2956 

-.3905 

-,1720 

-.0001 

,0936 

.1120 

. 1 148 

,0359 

-.1760 

-.1300 

.0100 

,0254 

.0127 

-.0430 

-,mo 

-.2444 

*,5941 

.0246 

-.0453 

3234 

-.0803 

1987 

-.2765 

*.3323 

-.4460 

1898 


.0000 


,0351 


- . 1552 


-,3516 


-.8594 


.4002  -.5706  ,0000  -.6735 


.0203 


-.0226 


-.0U7 

1907 


- .0751 


,3203 


DATE  SO  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1985 


ARC  11 -019  I A81  LVAPCELHL  5EALE0J  LEFT  W'lNO  TOP 


(iRETUSS) 


ALPHAO(  5)  - S.176  BETAO  t 41 

SECTION  C ULErr  WING  TOP 


6,  147 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640  .4270 

.S3H0 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720  1.0000 

X/CM 

.250 

.274 

.345 

-362 

-.0477 

-.4145 

-.5501 

-.6967 

-.7630 

-.8230 

-.9137 

.390 
.400 
.40S 
,418 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.6DG 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 
.793 
.798 
.808 
.634 
,839 
.050 
,057 
.062 
.065 
.879 
.900 
.905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
I .000 


.0203 

-.1778 

-.3138 

-.1027 

-.0593 


-.3504 


-.3952 


-.4227  -.6064 


-.2913 


-.2346 


-.2128 


-.1826 


-.3366 

-.3454 

-.2648 

-.1852 


-.3633 

-.3364 

-.2559 

-.1986 

-.1574 


-.3396  -.4055 


-.3032 


-.4654 


-.3684 

-.3378 

-.2589 

-, 1504 
1094 
1289 


-.3475  -.4096 


-.9203 


‘.5905 


-.1519  -.1620  .0172 

-.0884  ,0870 

-.0497  .0254  .0706 

-.0027  .0603 


-.9825 


-.8407 


-.6307 


-.4925 


-.1733  -.0875 


-.5447 


.0361 


DATE  BO  OCT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  19B6 


ARCn-019  1A81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


t'RETUBB) 


ALPHAO^I  6)  - BETAO  t 1)  - -B,U0 


SECTION  I ULEFT  WiNG  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0W 

X/CW 
.000 
.010 
.QPO 
.040 
.041 
.050 
.069 
.090 
.091 
.086 
.094 
.113 
. 150 
. 157 
. 163 
,177 
.859 
-846 
.847 
.850 
,874 
.345 
.362 
,390 
.400 
.402 
,418 
,489 
.497 
.503 
.547 
.550 
.565 
.800 
.637 
.636 
.550 
,670 
.700 
.725 
,727 
.730 
,750 
.760 
.775 


.2350 


-,3U7 


-.2376 


, 1421 


-,0120 


.0483 


-.2375 


-,5734 


-,1953 


.2990  .3640 


-.0430  .0495 

-.1045  .0534 

-.1097  .0722 

.0857 

-.0548 


.0645 

,0000 


-,054G 

.0507 

-.3201 


.4270  ,5340 


.4258  .6268 

.2136  .0H49 

. 04 12  - . 0055 

1 170 

- , 3679 
-.5675 

-,3336 


-,7679 


-.5411 


.6730  .7800 

.5927  .5456 

-OBI  1 -.0698 

-. 1495  -.2514 

-.4499  -.5317 

-.6954  ,0000 


.8870 

.9720 

.4237 

-.3358 

-.3594 

-.4603 

-,7642 

-.6735 

-.7049 


,7773 

-.6860 


1,0000 


-.8942  -,9185  -.8234  -.7434 

-.6091 


-,0957 


-,6074 


-,8285 


-.8841 


- . 7784 


-,5450 


-,5127 


-.6389 


-,4721 


-.4645 


-.2127  -,5107 

-.0951 


-.1151 


-.4816 


-0961 


-,0221 


-.5010 

-.3846 

-.0336 


-,4177 


-.4269  -,4304 

.0509  -,2U7 


-,4556 


.is  -i  Jt  !•.. 


DATE  20  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PACE  1927 


ARCU-019  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETU2B1 


ALPHAOC  6)  - H,242  BETAO  ( 1!  - -6.110 


SECTION  ( HLEFT  WING  TOP 


Y/BW 

.2350  .2990 

.3640 

.4270 

X/CW 

>793 

. 1760 

,798 

.0016 

.808 

-.0059 

.834 

-.0062 

.839 

.0289 

,850 

,857 

.0137 

.962 

.865 

-.0257 

.879 

.0251 

.900 

1 

o 

.905 

.0154 

.919 

.0254 

.950 

.953 

.0333 

,955 

,0350 

.965 

.0174 

1 .000 

-,0U4 

ALPHAOt  61 

» 4.246  BETAO  { 2) 

s 

SECTION  ( DLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 

.5340  .6730  .7800  .8970  ,9720  l.OOOC 


0375 

-.1183 

- , 3258 

0345 

-.3481 

0656 

,0394 

- . 2344 

-.1013 

- .2973 

074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

X/CM 
.000 
.010 
.020 
,040 
.041 
.050 
.069 
.090 
.091 
.086 
.094 
. 1 13 
. 150 
. 157 
. 163 
.177 
,229 
.246 
.247 


2350  .2990 


-.3478  -.0704 

1242 
1242 

-.3631 

-.0606 


.0000 

1420 


.0471 

-.0190 


.3640  .4270 


.0316  .4003 
.0378  .2179 
.0656  .0396 
.0802  -.1046 


-.3156 

.0675 


-.0436 

-.5267 

-.3052 


.5340 

.6730 

.5900 

.5576 

.0485 

.0558 

-.0800 

-.1404 

-.3553 

-,4»*49 

-.5513 

-.7423  -.0726 


.7800  .0870 

.5140  .3896 

- . 0745  - , 3740 

-.2548  -.4731 

-.5376  -.6740 

.0000  -.8005 


.9720  l.OGOO 

-.3903 

-.7802 

-.7241 

-.6963 


libUsii 


DATS  eo  OGT  73 


IA81A  - PRESSURE  SO^JRCE  DATA  TABULATION 


ARCH -019  Uai  LVAPtELHL  SEALED)  LErT  WING  TOP 
ALPHAOt  6)  - H.2^6  0ETAG  ( 2)  " -4 . 07^ 

SECTION  ( ULEPT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU26) 


BW 

,2350 

.2990 

.3640 

.4270 

.5340 

X/CW 

,250 

-.8637 

*274 

-.6983 

.345 

.362 

-,0715 

,390 

-.5804 

.4C0 

-.8446 

,402 

-.7905 

.418 

.429 

,0435 

.497 

-*4503 

.503 

.547 

- , 2343 

.550 

-.1254 

.565 

-.1239 

.600 

.63/ 

-.1084 

.630 

-.5554 

.650 

.670 

.700 

- . 1 las 

,725 

- . 0573 

.727 

-.1703 

.730 

.750 

.760 

-.0501 

.775 

-.0739 

,793 

*1294 

.798 

0452 

,GDB 

-,02GB 

.834 

-*0453 

.839 

-.0085 

.850 

.0175 

.857 

.0010 

,662 

.865 

-.0632 

,079 

-,0019 

,900 

-.0366 

.0201 

,905 

.0003 

,913 

.0000 

,950 

.0551 

.953 

.0210 

,955 

*0104 

,965 

,000*^ 

1,000 

-.0230 

,8637  -.9311  -.8433  -,7553 


-,SS77 


-.5142 


-,3GS5 


,0175  -,0739  -,299S 


,0551  .0630  -,191B 


,0579 


-,5028 


-.5779 


-.4679 


-*5027 


-.4198 


-.4137  -*4416 


-*4630 


-.3615 


-.3406 


-.2569 


DATE  SO  OGT  75 


lABl A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TASULATION 


PAGE  19S9 


ALPHAO(  6)  * BET AO  ( 3J 

SECTION  t ULEFT  WlNO  TOP 


ARGlI-DiS  IA81  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WiUNG  TOP 

.001 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


tRETUSS) 


Y/BW 

.2350 

.2990 

, 3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

,8870 

.9720 

X/CN 

.000 

-.4346 

-.1515 

-.0441 

.3223 

.5329 

.4336 

.4453 

.3338 

-.4613 

.010 

1780 

-.01'40 

.1719 

. 0460 

.0493 

-.0736 

-.3564 

.020 

-.1515 

.0208 

,0267 

-.0697 

1444 

-.2414 

-.4519 

-.7891 

.040 

.0430 

-.1012 

.041 

-.4725 

.050 

-.0830 

-.3282 

-.4258 

-.5106 

-.6459 

.069 

-.7634 

.080 

-.5224 

.091 
.086 
.09M 
.113 
. 150 
. 157 
.163 
.177 
.SS9 

.SH7 

.550 

,S7H 

,3^5 

.36S 

.390 

.400 

.40S 

,418 

.439 

.497 

.503 

.547 

.550 

.565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


. 1266 


-.1981 


.0000 


.0334 


-.0339 


-.0739 


.0237 

.2333 


-.4279 


.5062 


-.1498 


.0454 


.3828 


.0410 


-.2952 


.5602 


*,7071 


'.1614 


-.7122  -.7960  .0000  -.8504 


-,4910 


.6318 


-.1067 


.1129 


-.7296 


-.7679  -.9502  -.9819  -.7679 


-.5312 


-.7987  -.9639 


-.6823 


*.6950 


.4892 


-.1901  -.4230 


-.5589 


-.4715 


-. 1 177 


-.2281 


.4229 


-.3531  -,4533 


-.4344 


'.1184  -.2170 


DATE  eo  OCT  75 


tABIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1930 


ARCn-019  IASI  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  WtNG  TOP 


ALPHAGt  61 

- 4,244  BET AO  ( 31 

M 

SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

x/cw 

,793 

.0528 

.798 

-*13B2 

.808 

- . 0834 

.834 

-. 1534 

.833 

-.0873 

.850 

.057 

- . 0482 

.862 

.865 

-.1625 

.879 

- . 0726 

.900 

-.1005 

.905 

- . 0377 

.919 

- . 0464 

.950 

.953 

- . 020 ! 

.355 

-.0322 

.965 

-.0522 

1 .000 

-.0457 

ALPHAOl  6) 

» 4.243  BET AO  ( 4) 

■ 4 

SECTION  { 

DLEFT  WING  TOP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3640 

.4270 

x/ew 

,000 

-.4953  -.2065  -.1055 

,2332 

,010 

-.1962  -.0409 

. 1002 

.020 

-,1600  -.0011 

-.0045 

.040 

.0070 

1053 

.041 

-.5621 

.050 

-,Q9i4 

.069 

.080 

.081 

-.2447 

.086 

.0T47 

.094 

.0000 

.113 

-.1298 

.150 
.157 
. 1€3 

-.0533 

.177 

-.4483 

.229 

.0027 

.246 

-.2492 

.247 

-.0300 

.001 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
*5340  .6730  .7800  .8870  ,9780 


-.0354  -.0710  -.1986 

-.34 1.2 

-.0139  - . 3007 

,0210  .0652  -.0539 

-.0092  -.2077 

. 105 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


.5340 

.6730 

.7800 

.8070 

.9720 

,4661 

,4219 

.3814 

.2650 

-.5436 

.0219 

.0203 

-.0993 

-.3730 

-.0007 

-.1597 

-.2624 

-.4663 

-.8000 

-.3150 

-.4262 

-.5033 

-.6480 

-.9137 

-.4904 

-,66j6 

-.7719 

.0000 

-.8319 

.8004 


l.OQOQ 


1 .0000 


(RETU26) 


y'lA  ■ ^jili  Ui  t Ui  -ut-Cir  - 


DATE  20  GGT  75 


I AS I A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  I93t 


ALPHAG(  6>  - H.2H3  8ETA0  t H) 

SECTION  ( ULEFT  WING  TOP 

.2350  .2990  .36H0 


Y/BW 

X/GW 


ARGl 1-019  IA3I  LVAP(ELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
DEPENDENT  VARIABLE  GP 

.4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 


,250 

.274 

-.5526 

.345 

.362 

-.0020 

,390 

-.4757 

,400 

.402 

-.5782 

.418 

.429 

.0111 

.497 

-.3938 

.503 

.547 

-.2255 

.550 

,565 

.600 

.637 

-.2172 

-.2406 

.639 

-.4328 

.650 

.670 

.700 

-.1974 

.725 

.727 

.730 

-.2149 

.750 

.760 

-775 

-.2810 

.793 

-.0327 

.798 

-.3110 

.808 

.834 

-.2937 

-.1877 

.839 

-.2433 

.850 

.957 

-.1250 

.862 

.865 

-.3071 

.079 

-.  1546 

.900 

-.1886 

.905 

-.0958 

.919 

.950 

.953 

-.1245 

-,0652 

.955 

-965 

1.000 

1261 

-.0949 

- . 0994 

.6922  -.8255  -.9542  -.9071 


-.6095 


-.6585  -.8805 


-.8220 


-.6177 


-.5676 


.3290  -.4233 


“,5760 


-.4237 


.2322 


-.2397 


-.4753 


-.2720  -.4020 


-.4411 


1976  -.wl74 


-.0905  -.0982  -.1012 


-.3495 


.0504  -.2335 

.0259  .0433  .0400 


.0024 


-.0946 


(RETU26I 


DATE  aO  QCT  73 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1932 


Wk 


ALPHAOt  6)  • H.SHO  BETAO  i 5) 
SECTION  f niEET  WING  TOP 


ARCI1-G19  tA91  LVAPCELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
6.155 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


fRETUSei 


Y/0W 

.2350 

,2990 

. 3640 

,4270 

,5340 

.6730 

,7800 

,8870 

.9720 

x/cw 

.000 

-.5096 

-.2505 

- . 0944 

. 1319 

,4464 

,3921 

,3506 

,2423 

-.5712 

.010 

-.2129 

-.0343 

.0336 

.0139 

.01  10 

-.1001 

-,3730 

.020 

1752 

-.0107 

- . Q48G 

- . 0879 

-.1546 

-.2533 

-.4559 

-.7979 

.040 

-.0045 

-.1149 

.041 

- , 4982 

.050 

1041 

-.3011 

-.4066 

-.4865 

-.6247 

.069 
.QBO 
.001 
.006 
.09^ 
. 113 
, 150 
.157 
. 1'63 
.177 

.PH6 

.250 
.27^ 
.345 
.362 
.390 
.400 
.4  02 
.410 
-429 
,497 
.503 
,547 
.550 
.565 
,600 
.637 
.638 
.650 
.670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


-.2064 


-*0413 


.0043 

*2133 


-.3731 


-.2129 


,0001 


,0000 


.0042 


.0745 


-*3398 


-*2020 


- . 2295 


.0560 

.2260 


-.4041 


.4964 


-,4164 


-,4702 


,2622 


-.2395 


,341'S 


-.8253 


-.4660 


-.5943  -,7256  .0000  -.8281 


-.8603 


-,6396  -.7744  -.8533  -*9692 


-.6560 


-.5249  -,8249 


-*9I41 


*6665 


-*616I 


-.3597  -.4982 


-.5559 


•.4114 


- , 3495 


-,3346 


-.4978 


-*4674 


,2126  -.3566 


-.2571  -.2305 


OATe  20  OCT  75 


IA81A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1933 


ARCl 1-019  lABl  LVAP(£tHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 


IRETUE6) 


ALPHAOf  6.)  - BETAO  ( 5)  » S.155 

SECTION  ( MLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 


2350  .8990 


.36^0  .H270  ,53^0  .6730  .7800  .8870  .9780  1.0000 


X/CH 


.793 

- . 0683 

.730 

- . 3557 

.Boa 

-.8705 

.034 

-.3486 

.639 

-.8670 

.050 

.857 

-.1788 

.058 

,B65 

-.3597 

.879 

-.1937 

.900 

-.8535 

.905 

-.1859 

.919 

-.1555 

.950 

.953 

- . 0938 

.955 

-.1307 

.965 

-.1840 

1 .000 

-.1816 

-.1I9H  “.0985  -.0333 

-.3088 

-.0768  -.133H 

-.0409  .0838  .0658 

.0055  .0093 


ALPHAQt  7)  - 8.337  BETAO  ( U = -4.059 


SECTION  ( MLEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y^BW 


x/ew 
.000 
.010 
.080 
.040 
.041 
.050 
.069 
.080 
. 081 
.086 
.09H 
.113 
.150 
.157 
.163 
. 177 
.829 
.846 
.847 


.8350  .8990 


-.3246  -.1099 

-.1811 
-.1689 

-.3413 

-.0913 


.0000 

-.1468 


.0871 

-.0481 


.3640  .4870 


-.0894  .3665 

- . 0875  . 1430 

.01 19  -.0488 

. 0870  - . 8089 


- . 4061 

.01 15 


- . 0983 

-.5847 

-.3880 


.5340  .6730 

.5691  .5385 

-.0606  -.0709 

-.11058  -.8744 

-.4544  -.5594 

-.6516 

-.8400  -.9089 


.7800  .0870 

.4676  .3160 

-.8308  -.5489 

-.4018  -.6451 

-.6804  -.8407 

.0000  -.7955 


.9780  1.0000 

-.5357 

-.9478 

-.9491 

-.9398 


DATE  SO  OGT  73 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


ARC  1 1-0 19  IA8  I LVAPiELHL  SEALED  ) LEFT  MitNG  TOP 


(RETU2B) 


ALPHAOt  7)  - 6.S37  BETAO  ( 1) 

SECTION  f DLEFT  WING  TOP 


Y/BW 


.S350 


X/CN 

.aso 

.345 
.362 
.390 
.4D0 
.402 
.418 
.459 
.497 
.503 
.547 
.550 
,565 
.600 
.637 
.638 
.650 
,670 
.700 
.725 
.727 
.730 
.750 
,760 
,775 
.793 
.790 
.608 
,034 
.039 
,850 
,657 
,662 
.065 
.079 
.900 
,905 
.919 
.950 
.953 
.955 
.965 
t .000 


,0254 

-,2667 

-,6i55 

I9S6 

, 1462 


.2390 


.1069 


-.4924 


,3640 


- -4 . 050 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
.4270  .5340  .6730  ,7600 


,6430 


- . 1495 


- . 0BB7 

;077 

-.0753 

- 0251 


-.7590 


- . 0669 


1559 


-.0623 

*.0418 

-.0314 

-.0175 

-.0043 


0070 

-.9477  -.9654  -.7957  -.6706 


, 1600 


-,031 t 


-.064!  -.7778 


-.2900  -,6047 


-. 1463 


-.4513 


. 1 159 


,0730 


.0437 


-.1485  -.3250 


,0458  -.2303  -*4153 


-.0281 


.0219  -.0042  -.3168 


,0050 

.0192  -,1383 


.9720  1.0000 


-.5509 


-,5737 


-1.0304 


,5221 


-.5300 


.5710 


-,5i00  -,4658 


-.4522 


-.5543 


-.4211 


.4008 


-.3399 


DATE  ao  OCT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1935 


ARC11-D39  fABI  LVAPCELHL  SEALEDrl  LEFT  WINO  TOP 


(RETU26) 


ALPHAOt  7>  - 6.337  BETAO  < 2)  - -2.026 


SECTION  ( nUEFT  WING  TOP 


DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/0VV 

x/cw 

.000 

.010 

.020 

.0^0 

.041 

.050 

.069 

.080 

.091 

.086 

.094 

-U3 

.150 

.157 

.163 

.177 

.229 

.246 

.247 

.250 

.274 

.345 

.362 

.390 

,400 

.402 

.418 

.429 

.497 

.503 

.547 

.550 

,565 

.600 

.637 

.638 

.650 

.670 

.700 

.725 

.727 

.730 

.750 

.760 

.775 


.2350 


-.3718 


-.3039 


-.1311 


-.0546 


.0152 


-.2655 


-.6039 


I9B7 


.2990 

.3640 

.4270 

,5340 

.6730 

.7800 

.8870 

.9720 

1547 

-.0715 

.3348 

,5455 

.4977 

.4401 

.2910 

-.5799 

-.2166 

-.0484 

. 1297 

- , 0560 

-.0703 

-.2293 

-.5304 

1965 

-.0032 

- . 0477 

18G1 

-.2629 

-.3953 

-.6437 

-.9427 

.0138 

1871 

-. 1092 

-.4402 

-.5439 

- . 6654 

-.8315 

■ 

-.9496 

-.6294 

-.3831 

.0084 

.0000 

-.0909 

-.5639 

-.8020 

-.9592 

.0000 

-.8068 

-.9029 

• 0231 

-,3B!7 

-.7315 

-.9173 

-.9501 

••8146 

-.6912 

*,51 16 

-•09S9 

-.6160 

-.6255 

-.2604 

-.7567 

-.5901 

-.4726 

-.1527 

-.1769 

-.2176 

-.5838 

-.5764 

-.5364 

-.4077 

-.4479 

-.1431 

1322 

-•  1536 

-.4297 

-.5086 

-.4791 

-.1566 

-.3139 

1.0000 


-.9988 


-.5227 


DATE  20  OGT  75 


I ASIA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1936 


ALPHAOt  7)  * 6.337  BET AO  < 2) 

SECTION  C DLErr  WING  TOP 


.2350  .2990  .3640 


ARCU-0I9  IASI  LVAPfELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
- -2,026 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 

*4270  ,5340  .6730  .7800  ,8870  .9720  I. 0000 


(RETU26) 


x/cw 
,793 
.798 
.BOB 
,634 
.639 
.650 
,057 
,0B2 
,BB5 
.079 
.900 
.905 
. 919 
.950 
.953 
.955 
.965 
t .000 


-.1137 

-.0750 


.0605  -.2104 


-,4202 


-.0413 

.0081  -.0581 


-,4088 


ALPHAOt  7)  * 6.335  BETAO  t 3) 

SECTION  ( nUEFT  WING  TOP 
Y/BW  .2350  .2990  .3640 


-,1090 

.015 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


X/GW 
.000 
.010 
,020 
.040 
,041 
,050 
,069 
.000 
.001 
.086 
,094 
.113 
. 150 
, 157 
.163 
.177 
.229 
.246 
.247 


.2990 

.3640 

,4270 

.5340 

,5730 

.7800 

,8870 

,9720 

-.21 14 

-.1291 

.2890 

,5103 

.4580 

.3990 

,2596 

-,6201 

-.2537 

-.0009 

.0970 

- . 0654 

- . 0746 

-.2244 

-,5324 

-.21 89 

-.0312 

-.0591 

1792 

- . 2639 

- , 3942 

-.6317 

-.9200 

-.0123 

-.1937 

-.1293 

-.4292 

-.5344 

-.6490 

-.8184 

-.9424 

-.6130 

-.3721 

-.0035 

.0000 

-.7771 

-.9301 

,0000 

-.8101 

-.0906 


1 

f 

DATE  ED  OCT 

73  IASI  A - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

PAGE  1937 

ARCn-019  lABl  LVAPtELHL  SEALED)  LEFT  UtNO  TOP 

fRETUaei 

— 

ALPHAOf  71 

- 6.333  BETAO  1 3)  ■ .015 

SECTION  ( 

IlLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 

Y/BW 

.2350  .2990  .3SH0  .4270  .5340  .6730  .7800  .8870  .9720  1.0000 

X4CU 

.350 

-.8724  -.9532  -.8408  -.7191 

.374 

".6931 

1 

,345 

".4945 

.363 

-.1060 

.390 

-.5915 

I 

-400 

-.8615  -.7590  -.5957 

.402 

-.7811 

i . 

.418 

-.9441 

.429 

.0087 

— 

.497 

-.4751 

,503 

-.4638 

,547 

- .2555 

.550 

-.1820  -.5230 

.565 

-.1922 

] 

.600 

-.5351 

[ 

,637 

-.1699 

.638 

-.5819 

.650 

-,5656 

5 

.670 

-.4351 

L‘ 

.700 

-.1651  -.4092 

.725 

-.1006 

.727 

-,2061 

1 

.730 

-.5037 

[ 

,750 

-.4606  -.4665 

.760 

-.1684 

.775 

-.1800  -.2966 

.793 

.0805 

.790 

-.1603 

.808 

1310 

.834 

-.1891 

.839 

-,mo 

.850 

-.0764  -.1797  -,3732 

-857 

-.0811 



.862 

-,3991 

.865 

-.2147 

.879 

-,0917 

■ ^ 

,900 

-.1258  -.0532  -.3983 

.905 

-.0616 

.919 

-,0728 

.950 

-.0070  -,02tl  -.2631 

.953 

- , 0226 

_ 

.955 

-.0393 

.965 

-.0724 

1,000 

-.0452  -.0955  -.3114 

- 

DATE  20  OCT  75 


IA01A  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  1939 


ALPHAOC  7)  ■ 6.332  BET AO  f 4) 

SECTION  [ nUEFT  WiliNC  TOP 


ARC n -01 9 IASI  LVAPtELHL  SEALED!  LEFT  WING  TOP 
2,074 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 


(RETU26) 


Y/BW 

.2350 

,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

.6730 

.7800 

.8670 

.9720 

x/cw 

.000 

-,4344 

-,2658 

-.1780 

.2422 

.4808 

.4328 

3699 

.2247 

-.6697 

.010 

-.3025 

-.1101 

.0636 

-.0797 

-.0719 

-.2331 

-.5399 

.020 

-.2358 

-.0484 

-.0794 

-.1829 

-.2598 

- . 3906 

-.6395 

-.9475 

.040 

-.0291 

-.1893 

.041 

-.4939 

.050 

-.1362 

-.4227 

-.5227 

-.6376 

-,8179 

,069 
.060 
.081 
.006 
.094 
.113 
.150 
.157 
. 163 
, 177 
.229 
,246 
.247 
.250 
.274 
.345 
.362 
.390 
,400 
,402 
.410 
.429 
.497 
,503 
.547 
.550 
.565 
.600 
.637 
.630 
.650 
.670 
.700 
,725 
.727 
.730 
.750 
.760 
.775 


.1309 


.0000 


-.0:149 


-.3583 


.6010 


.0019 


-.0637 


.0935 

.3156 


-,5299 


- . 6622 


-*1046 


-.5732 


-.7231 


.0036 

*2605 


-.4540 


-.2030 


-*54B4 


-,1814 


IBI7 


-•2164 


-.1867 


-.9653 


-.7573  -.8934  ,0000  -.B321 


-.8733 


-.8241  -.9921  -.8645  -.7394 


-.5046 


-.8474  -.8043 


-.5957 


-.9572 


.4634 


-. 1793  -.4714 


-.5257 


-.5520 


-.1996 


-.3690 


-.4244 


-.4623  -.4591 


-.4860 


-.1819  -.2739 


ORTGUJAL  PAGE  IS 
OF  I'OOR  QUAICT 


DATE  ea  OCT  75 


AUPHAOt  7) 


IA0U  ’ PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 

ARCl 1-019  IA0!  LVAPiELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
6,332  BETAO  t • 2.07«4 

■T  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


PAGE  1939 


(RETUaS) 


SECTION  ( 

DLEFT  WING  TOP 

Y/ew 

*2350  .2990 

,3640 

.4270 

X/CW 

.793 

.0305 

,790 

-.2056 

*808 

-.1402 

,834 

-.2179 

.839 

1474 

.850 

.057 

-.:oi7 

.862 

.865 

-.2209 

.079 

-.1120 

,900 

-.1272 

.905 

-.0752 

.919 

-.0927 

.950 

.953 

-.0420 

.955 

-.0654 

.965 

-.0834 

1.000 

-.0706 

ALPHAOl  71 

- 6.327  BETAO  ( 5 

i ■ 4 

SECTION  ( 

ULEFT  WING  TOP 

Y/BM 

.2350  .2990 

,3640 

.4270 

X/CW 

.000 

-.4616  -.2970 

-.1958 

* 1889 

,010 

-.2807 

-.1097 

.0233 

.020 

-.2374 

-.0498 

-.0949 

.040 

-.0374 

-.1945 

.041 

-.5294 

.050 

-.1415 

-,092H  -.1530  *,3»*5I 


-*0290 


-,tH37 


-.7537  -.8605  .0000 


-.0659 


-,37^9 


-.0550 

-.on I -,00'm  -.20H2 


0706  - . 0528 

H.I23 

DEPENDENT  VARIABLE  CP 
4270  .5340  .6730  .7800 


.9720  1.0000 


-,7526 

-.9771 


-.4312  -.5376  -*6520 

-.5930 


-1.0101 


-.0622 


DATE  ao  OCT  75 


UeiA  - PRESSURE  SOURCE  DATA  TABULATION 


PAGE  19^0 


ARC U -01 9 I AS!  LVAP  tELHL  SEALED)  LEFT  WING  TOP 
ALPHAOl  7)  ■ 6.327  BETAO  C 5)  • H.123 

SECTION  f nLEFT  WING  TOP  DEPENDENT  VARIABLE  CP 


Y/BW 

,2350  ,2990 

.3640 

.4270 

.5340 

,6730 

.7800 

.8870 

x/cw 

,250 

-.7880 

-,9893 

-.8776 

-,7792 

,274 

-.6340 

,345 

,362 

-. 1026 

,390 

-.5349 

.400 

-.7969 

-.8415 

-.6154 

.402 

-.6613 

-.501+3 


.Hie 
.H29 
,497 
,503 
.547 
.550 
,565 
.600 
,637 
,E3B 
,650 
.670 
.700 
.725 
,727 
.730 
.750 
.760 
,775 
.793 
.798 
.806 
.634 
,839 
.050 
.057 
.862 
.865 
.879 
.900 
,905 
.919 
.950 
.953 
,955 
.965 
1 .000 


-.0059 

-.2537 


-,4237 


^.4967 


-.2355 


-,0180 


-.2136 


-.1900 


-,2462 


-.2518 

-.1908 


-.2576 

-.1721 


-.1140 


-.1525 

-.1301 

-.0985 


-.0992 

-.0625 

-.0935 


-.9809 


-.4724 


-,2347 


-.2447  -.4434 


-.5320 


.5463 


-.2432 


-,3347 


-.4103 


-.2305 


*.H447  -.4653 


-.4036 


.2218  -.3302 


-.1934 


-.1335 


-.1240  -.1619  -.3000 


-.3685 


-.0762 

-,0330  -.0080  -.1733 


^.3553 


-.0332 


-,2624 


(RETU26) 


,-J 


